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1.0.1 为 统一 我 国 水 文 的 基本 术语 和 通用 符号 ,以 利于 促进 国内 
外 水 文科 学 技术 交流 ,推动 水 文科 学 技术 发 展 ,制定 本 标准 。 
1.0.2 本 标准 适用 于 水 文 业务 工作 ,以 及 水 文 与 相关 学 科 的 科学 
技术 研究 。 

1.0.3 水 文 基 本 术语 和 符号 除 应 符合 本 标准 外 , 尚 应 符合 国家 现 
行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 通用 术语 


2.1 一 般 术 语 


2.1.1 水 文 hydrology 

自然 界 中 水 的 各 种 变化 和 运动 等 的 现象 。 
2.1.2 水 water 

一 个 氧 原子 和 两 个 氧 原子 构成 的 氧 氧化 合 物 ,化 学 式 为 HO, 
一 般 是 无 色 无 味 的 透明 液体 ,各 以 液 `. 固 和 气 三 种 聚集 状态 并 存 于 
自然 界 中 ,液态 称 水 ,固态 称 冰 ,气态 称 水 汽 。 
2.1.3 水 圈 hydrosphere 

地 球 表层 水 体 的 总 称 。 
2.1.4 水 体 water body 

天 然 或 人 工 形 成 的 水 的 聚积 体 , 包 括 海洋 .河流 (运河 )` 湖 泪 
(水 库 ) 沼泽 (湿地 ) .冰川 、 积 雪 、 地 下 水 和 大 气 圈 中 的 水 等 。 
2.1.5 地 表 水 surface water 

存在 于 河流 、 湖 泊 、 水 库 、 沼 泽 、 冰 川 和 冰 盖 等 水 体 中 的 水 分 的 总 称 。 
2.1.6 地 下 水 groundwater 

狭义 指 埋 藏 于 地 面 以 下 岩 土 孔 际 、 裂 际 、 溶 际 中 的 重力 水 。 广 
义 指 地 面 以 下 各 种 形态 的 水 。 
2.1.7 土壤 水 soil water 

吸附 于 土壤 颗粒 上 和 存在 于 土壤 孔 险 中 的 水 ,主要 为 液态 水 ， 
少数 为 寒冷 季节 冻结 的 固态 水 和 以 水 汽 形式 存在 的 气态 水 。 
2.1.8 水 汽 water vapor 

大 气 中 呈 气 态 的 水 。 
2.1.9 生物 水 biowater 
在 各 种 生命 体系 中 存在 的 不 同 状态 的 水 。 
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2.2 水 L 学 


2.2.1 水 文学 hydrology 

人 研究 地 球 上 水 的 形成 .循环 .时 空 分 布 . 化 学 和 物理 性 质 以 及 
水 与 环境 的 相互 关系 的 学 科 。 
2.2.2 陆地 水 文学 terrestrial hydrology 

水 文学 的 一 个 主要 分 文学 科 OF SE Bat Ha EK EY Od Fi zs TS A 
学 和 物理 性 质 以 及 水 与 环境 的 相互 关系 。 
2.2.3 水 文 气象 学 hydrometeorology 

研究 水 文 循环 和 水 分 平衡 中 与 降水 、 燕 发 有 关 问 题 的 学 科 ,是 
气象 学 与 水 文学 之 加 的 边缘 和 学科。 
2.2.4 地 表 水 水 文学 surfacewater hydrology 

研究 地 球 表面 不 同 水 体 ( 坡 面 流 .河流 .湖泊 .湿地 .河口 海洋 
等 ) 水 文 现象 形成 .发 展 变 化 规律 及 其 相互 联系 的 学 科 。 
2.2.5 地 下 水 水 文学 groundwater hydrology 

人 研究 地 下 水 动态 变化 规律 和 特性 ,地 下 水 均衡 及 地 下 水 资源 
评价 、 开 发 、 利 用、 保护 和 管理 等 有 关 水 文 问 题 的 学 科 。 
2.2.6 山坡 水 文学 hillslope hydrology 

研究 山坡 水 文物 理 过 程 的 机 理 及 分 析 计 算 方 法 的 水 文学 分 文 
学 科 . 
2.2.7 湖泊 (水 库 ) 水 文学 lake hydrology (limnology) 

研究 湖泊 和 水 库 中 水 文 现 象 的 发 生 、 发 展 和 变化 规律 以 及 湖 
( 库 ) 水 资源 开发 利用 和 保护 的 学 科 。 
2.2.8 河流 水 文学 river hydrology 

研究 河流 的 自然 地 理 特 征 eT AE AD E EI Mt FE A Tit 
的 水 温和 冰 情 .河流 泥 沙 运动 和 河床 演变 TaD tit 2K E At SP BE 
的 关系 的 学 科 。 
2.2.9 河口 水 文学 estuary hydrology 

研究 河口 水 流 的 特性 . 泥 沙 运动 及 其 演变 规律 的 学 科 。 


2.2.10 HEKLE swamp hydrology;mire hydrology 
研究 沼 洋 中 水 的 相 态 .动态 .水 分 运动 与 构成 沼泽 的 生物 体 和 
无 机 物 之 间 的 关系 ,以 及 沼泽 与 其 周围 环境 之 间 的 水 分 交换 等 的 
学 科 ， 
2.2.11 冰川 水 文学 glacier hydrology 
BEE UK AY Ao .形成 和 运动 ,冰川 融 水 径流 的 形成 过 程 , 冰 
川 潜水 的 形成 机 制 和 预测 的 学 科 。 
2.2.12 应 用 水 文学 applied hydrology 
运用 水 文学 及 有 关 学 科 的 理论 和 方法 ,全 究 解决 实际 水 文 问 
题 的 途径 和 方法 ,为 相关 行业 提供 水 文 数 据 ,水文 参数 和 水 文 预报 
服务 的 学 科 。 
2.2.12.1 城市 水 文学 urban hydrology 
研究 发 生 在 城市 环境 内 部 和 外 部 ,受到 城市 化 影响 的 水 文 过 
程 的 学 科 。 
2.2.12.2 森林 水 文学 forest hydrology 
WRR E AS BEAK OC hE A BRAS 7k OP E A Me EY) 
学 科 ,包括 森林 对 水 量 ,水文 情 势 和 水 质 的 影响 以 及 水 分 循环 过 程 
中 对 森林 生长 发 育 的 作用 。 
2.2.12.3 农业 水 文学 agricultural hydrology 
全 究 水 分 -土壤 -植物 系统 中 与 作物 生长 有 关 的 水 文 问题 以 及 
植物 散发 和 士 壤 水 的 运动 规律 的 学 科 。 
2.2.12.4 工程 水 文学 engineering hydrology 
为 工程 规划 .设计 .施工 .管理 运 行 决策 提供 水 文 依据 的 学 科 ， 
主要 包括 水 文 预报 .水文 计算 .水 利 计 算 和 水 资源 评价 等 。 
2.2.13 随机 水 文学 stochastic hydrology 
研究 既 含 确定 性 成 分 又 含 随 机 性 成 分 的 水 文 现象 的 学 科 。 
2.2.14 环境 水 文学 environmental hydrology 
全 究 人 类 活动 引起 的 水 文 情势 变化 及 其 与 环境 之 间 相 互 关 系 
WERE 
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2.2.15 生态 水 文学 ecohydrology 

研究 水 体 中 或 是 陆地 上 水 与 生态 系统 的 相互 作用 ,包括 蒸 散 
与 植物 用 水 ,生物 对 其 水 环境 的 适应 性 ,植被 对 河川 径流 与 河流 功 
能 的 影响 ,以 及 生态 过 程 与 水 文 循环 间 的 反馈 机 制 等 的 学 科 。 
2.2.16 同位 素 水 文学 isotope hydrology 

用 同位 素 测 年 与 示 踪 方法 研究 天 然 水 体 的 水 循环 过 程 的 学 科 。 
2.2.17 区 域 水 文学 regional hydrology 

研究 某 些 特殊 自然 景观 地 区 (如 河口 .喀斯特 地 区 及 干旱 区 
等 ) 或 特定 行政 区 (如 国家 .省 和 市 等 ) 的 水 文 特征 和 变化 规律 的 
学 科 。 
2.2.18 水 文 地 质 学 hydrogeology 

研究 地 下 水 的 形成 、 分布. 运动 .资源 特征 、 开 发 利用 等 与 地 质 
环境 相互 关系 的 学 科 。 
2.2.19 海洋 水 文学 marine hydrology 

研究 海水 的 物理 性 质 和 海水 各 种 运动 的 发 生 、 发 展 规律 的 
学 科 。 


2.3 水 文 循环 


2.3.1 水 文 循环 (水 循环 ) hydrologic cycle 
地 球 上 或 某 一 区 域内 ,在 太阳 辐射 和 重力 作用 下 KA at 8 
散发 .水汽 输送 、 降 水 、 入 渗 、 径 流 等 过 程 不 断 变化 、 迁 移 的 现象 。 
2.3.1.1 水 循环 尺度 dimension of hydrologic cycle(scale 
of hydrologic cycle) 
研究 水 循环 所 涉及 地 域 范围 的 大 小 ,大 到 全 球 ,小 到 一 个 小 集 
水 区 。 
2.3.1.2 全 球 水 循环 global hydrologic cycle 
海洋 水 、 陆 地 水 ,大气 水 之 间 的 水 量 交 换 现 象 。 
2.3.1.3 大 循环 ( 陆 海 水 循环 ) hydrologic cycle between 


ocean and continent 


海洋 与 陆地 之 间 由 水 汽 输 送 和 径流 排泄 组 成 的 水 平水 分 
交换 。 
2.3.1.4 小 循环 hydrologic cycle between ocean/land and 
atmosphere 
发 生 于 海洋 与 大 气 之 间 ,或 陆地 与 大 气 之 加 的 水 分 交换 过 程 。 
2.3.2 水 文 要 素 hydrologic element 
构成 某 一 地 点 或 区 域 在 某 一 时 间 的 水 文 情势 的 主要 因素 ,是 
描述 水 文 情势 的 主要 物理 量 ,包括 各 种 水 文 变量 和 水 文 现象 ,如 降 
水 、 获 发 水位、 流速 .流量 、 合 沙 量 、 水 质 、 水 温 等 。 
2.3.3 水 文 情势 hydrologic regime 
河流 ,湖泊 .水库 等 水 体 各 水 文 要 素 随 时 间 的 变化 情况 。 包 括 
水 位 随时 间 的 变化 一 次 洪水 的 流量 过 程 、 一 年 的 流量 过 程 、 河 川 
径流 量 的 年 内 和 年 际 间 的 变化 等 。 
2.3.4 ”水文 效应 hydrologic effect 
水 文 迟 势 对 日 然 和 人 类 活动 等 影响 因素 的 啊 应 。 
2.3.5 水 量 平衡 water balance 
水 文 循环 过 程 中 某 区 域 在 任 一 时 段 内 ,输入 的 水 量 等 于 输出 
的 水 量 与 蓄 水 变量 之 和 。 
2.3.5.1 全 球 水 平衡 global water balance 
质量 守 衡 定律 在 全 球 水 循环 中 的 特定 表现 形式 。 
2.3.6 热量 平衡 heat balance 
地 球 上 任 一 区 域 或 水 体 ,在 一 定时 段 内 ,通过 各 种 方式 得 到 的 
热量 和 失去 的 热量 之 差 等 于 该 区 域 或 水 体 的 蓄 热 变量 。 
2.3.7 HAM salt balance 
地 球 上 任 一 区 域 或 水 体 , 在 一 定时 段 内 ,盐分 的 离子 总 量 输入 
量 与 输出 量 之 差 等 于 该 区 域 或 水 体 盐分 的 离子 总 量变 量 。 
2.3.8 大 气 水 汽 含量 atmospheric water vapor content 
大 气 中 所 含 气 态 水 的 数量 。 通 常 以 单位 截面 积 气 柱 中 所 含水 
汽 全 部 凝结 成 液态 水 时 在 气 柱 内 形成 的 相当 水 深 来 表示 。 
igs 


2.3.9 大 气 水 汽 输送 atmospheric water vapor transport 
大 气 中 的 水 分 随 气 流 从 一 个 区 域 输送 到 男 一 区 域 或 从 低 ( 高 ) 
空 输送 到 高 ( 低 ) 空 的 现象 。 
2.3.9.1 水 汽水 平 输送 horizontal water vapor transport 
大 气 中 的 水 分 随 着 气流 沿 水 平方 向 从 一 个 地 区 运 移 到 男 一 个 
地 区 的 过 程 。 
2.3.9.2 KAR RIK vertical water vapor transport 
大 气 中 的 水 分 随 气 流 从 低空 运 移 到 高 空 或 从 高 空运 移 到 低空 
的 过 程 。 
2.3.10 水 汽 和 输送 通 量 atmospheric water vapor flux 
单位 时 间 内 通过 单位 垂直 面积 所 输送 的 水 汽 量 
2.3.10.1 水 汽 输入 量 input of water vapor 
一 定时 段 通过 一 定 区 域 边 界 输 入 的 水 汽 量 
2.3. 10.2 水 汽 输 出 量 output of water vapor 
一 定时 段 通过 一 定 区 域 边界 输 出 的 水 汽 量 。 
2.3.10.3 水 汽 通 量 散 度 flux divergence of water vapor 
单位 时 间 汇 和 人 单位 体积 或 从 该 体积 辐射 出 去 的 水 汽 量 。 
2.3. 10.4 水 汽 通 量 散 度 场 flux divergence field of water 
vapor 
在 空间 中 ,水 汽 通 量 散 度 所 形成 的 场 。 
2.3.10.5 KA source of water vapor 
散 度 为 正 的 地 区 ,表示 水 汽 自 该 地 区 向 四 周 扩 散 。 
2.3.10.6 水 汽 汇 sink of water vapor 
散 度 为 负 的 地 区 ,表示 水 汽 从 四 周 向 该 地 区 汇集 。 
2.3.10.7 水 汽 辐 合 区 convergence zone of water vapor 
水 汽 从 四 周 向 内 汇集 的 地 区 。 
2.3.10.8 水 汽 辐 散 区 divergence Zone of water vapor 
水 汽 回 四 周 扩 散 的 地 区 。 
2.3.11 降水 precipitation 


从 大 气 中 降落 到 地 面 的 各 种 固态 或 液态 水 粒子 ,如 雨 . 雪 、 签 、 
2.3.12 fH rain 
从 大 气 中 降落 到 地 面 的 液态 水 滴 。 
2.3.12.1 降雨 rainfall 
大 气 中 的 水 汽 凝 结 后 以 液态 水 降落 到 地 面 的 现象 。 
2.3.12.2 降雨 面积 rainfall area 
降雨 笼 单 的 地 表面 积 。 
2.3.12.3 降雨 分 布 rainfall distribution 
雨 深 在 时 间 和 空间 上 的 变化 情况 。 
2.3.12.4 We rainy season 
降雨 比较 集中 的 季 市 。 
23.13 守 snow 
AEA GAB HN Kin Sip MARA DCS ARREK. 
2.3.13.1 FAS snow cover 
陆地 或 冰 表 面 的 雪 层 覆盖 o 
2.3.13.2 融雪 snowmelt 
雪 转 变 为 液态 水 的 现象 。 
2.3.13.3 永久 积 雪 permanent snowcover 
由 于 大 气 固态 降水 形成 的 覆盖 在 地 球 表 面 常 年 不 化 的 雪 层 。 
2.3.14 @ CK) hail 
自 升 降 气 流 特 别 强烈 的 积 雨 云 中 降落 的 直径 在 5mm 以 上 的 
冰球 或 冰 块 。 俗 称 蜀 子 AT RET NE. 
2.3.15 & graupel 
由 日 色 不 透明 的 球形 或 圆锥 形 ( 直 径 约 2mm~ 5mm) fy BAL 
组 成 的 固态 降水 。 
2.3.16 截留 interception 
降水 被 植物 枝叶 拦截 的 现象 。 
2.3.17 tate depression detention 
Exes 


降水 充填 地 面 止 陷 的 现象 。 
2.3.18 Hb H yi surface detention 
在 降水 期 间 部 分 雨水 暂时 滞留 在 地 面 的 现象 ,不 包括 填 注 。 
2.3.18.1 保水 指数 storage capacity of rainfall 
在 植被 生长 季节 , 集 水 区 植被 保 蓄 降雨 的 能 力 。 
2.3.19 ZR evaporation 
液态 或 固态 物质 转变 为 汽 态 的 过 程 。 气 象 学 上 主要 指 液态 水 
转变 成 为 水 汽 。 
2.3.20 陆 面 蒸发 (总 蒸发 ) land evaporation 
流域 内 水 面 ( 冰 雪 ) 蒸 发 .土壤 蒸发 .散发 (植物 蒸腾 ) 的 总 称 。 
2.3.20.1 KERA evaporation of water Surface 
水 面 的 水 分 从 液态 转化 为 气态 逸 出 水 面 的 现象 。 
2.3.20.2 + ERR soil evaporation 
土壤 中 的 水 分 通过 上 升 和 汽化 从 土壤 表面 进入 大 气 的 现象 。 
2.3.20.3 散发 (植物 蒸腾 ) transpiration 
土壤 中 的 水 分 经 由 植物 叶 面 和 校 干 以 水 汽 形式 进入 大 气 的 
现象 。 
2.3.20.4 潜水 蒸发 phreatic water evaporation 
潜水 向 包 气 带 输送 水 分 ,并 通过 土壤 蒸发 和 散发 进入 大 气 的 
现象 。 
2. 3. 20. 5 蒸发 能 力 evaporation capability 
在 一 定 的 气象 和 下 垫 面条 件 下 ,有 充分 供水 时 ,单位 时 段 内 蒸 
发 的 水 量 。 
2.3.21 下 渗 ( 入 渗 ) infiltration 
水 透 过 地 面 进入 土壤 和 岩石 空 队 的 现象 。 
2.3.21.1 FAB steady infiltration 
当 土 壤 筷 隙 被 水 充满 达到 饱和 时 ,水 在 重力 作用 下 呈 饱 和 水 
流 运动 ,下 渗 率 维持 稳定 。 
2.3.21.2 下 渗 能 力 infiltration capacity 


在 一 定 下 垫 面条 件 下 ,有 充分 供水 时 ,单位 时 段 内 可 能 下 渗 的 
水 量 。 
2.3.21.3 FZ infiltration rate 
单位 时 间 通 过 单位 面积 的 土壤 表层 渗 人 到 土壤 的 水 量 。 
2.3.22 径流 runoff 
TE IK SCUBA ETE P HE it R AY A E Be 4 ed Ye Dt. A RE A 
海洋 汇集 的 水 流 。 
2.3.22.1 地 表 径 流 surface runoff 
沿 地 表 疝 河流 .湖泊 .沼泽 海洋 等 汇集 的 水 流 。 
2.3.22.2 地 下 径流 groundwater runoff 
沿 潜水 层 或 隔 水 层 间 的 合 水 层 向 河流 .湖泊 .沼泽 ,海洋 汇集 
的 水 流 。 
2.3.22.3 HE Ry interflow(subsurface flow) 
在 土壤 中 相对 不 透水 层 界面 上 形成 的 一 种 水 流 。 
2.3.23 河川 径流 streamflow 
河流 中 的 水 流 。 
2.3.23.1 降雨 径流 rainfall runoff 
由 降雨 所 形成 的 河川 径流 。 
2.3.23.2 暴雨 径流 storm runoff 
EH ae N TF OY Tey JT FE Ht o 
2.3.23.3 融雪 径流 snowmelt runoff 
RE CK) pa HG For JE BOB TAT J] 4 it 
2.3.23.4 ERR runoff during low-flow period 
EKET ,主要 依靠 流域 著 水 为 补给 水 源 的 河川 径流 。 
2.3.23.5 基 流 base flow 
由 前 期 降水 形成 的 地 下 水 和 汇集 速度 缓慢 的 壤 中 流 补给 形成 
的 河川 径流 。 
2.3.24 洪水 flood 
河 . 湖 在 较 短 时 间 内 发 生 的 流量 急骤 增加 、\ 水 位 明显 上 升 的 水 


。 10 « 


2.3.24.1 暴雨 洪水 storm flood 
由 骏 雨 所 形成 的 洪水 。 
2.3.24.2 冰 净 洪水 ( 凌 汛 ) ice flood 
由 冰凌 融化 或 阻塞 所 形成 的 洪水 。 
2.3.24.3 融雪 潜水 snowmelt flood 
由 冰川 和 积 雪 融化 所 形成 的 洪水 。 
2.3.24.4 雨 雪 混合 洪水 rain and snowmelt flood 
由 融雪 和 降雨 所 形成 的 洪水 。 
2.3.24.5 山洪 flash flood 
历时 很 短 而 洪峰 流量 较 大 的 山区 又 发 性 洪水 。 
2.3.24.6 Prt dam-break flood 
坝 体 失事 .堤防 决口 或 冰 坝 省 决 所 形成 的 洪水 。 


24 水 文 气象 


2.4.1 气象 meteorology 

大 气 中 的 冷 . 热 . 干 湿 .风云 . 雪 、 霜 . 雾 、 雷 电 、 光 等 各 种 物理 
状态 和 现象 的 统称 。 
DAD. 大气 weather 

某 一 时 间 某 一 地 区 的 大 气 状 态 , 这 种 大 气 状 态 是 各 种 气象 要 
素 的 综合 表现 。 
2.4.3 AA air mass 

温度 .湿度 和 大 气 静 力 稳定 度 等 物理 属性 水 平分 布 比较 均匀 
的 大 范围 气 块 。 
2.4.4 锋 ( 锋 面 ) front 

温度 或 密度 差异 很 大 的 两 个 气 团 之 间 的 界面 ,通常 有 冷 锋 、 暧 
ALN: 
2.4.5 气候 climate 

某 地 区 多 年 天 气 状 况 及 变化 特征 的 综合 。 
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2.4.5.1 气候 区 划 climatic regionalization 
根据 气候 的 不 同类 型 , 按 一 定 指标 将 全 球 或 某 一 地 区 划分 为 
R 
2.4.5.2 气候 市 climatic zone 
根据 地 面 气候 纬 向 分 布 的 相似 性 ,划分 eee TAT 
RAR. AL AB HEL A Hk AEF UAB B FA a A FA tH AR A DS E 
气候 。 
2.4.5.3 气候 变化 climate change 
泛 指 各 种 时 间 尺 度 的 气候 演变 。 
2.4.5.4 小 气候 microclimate 
不 同 物理 特性 的 下 热 面 .自然 地 理 环境 和 天 气 、 气候 条 件 相 互 
作用 所 形成 的 近 地 层 局 地 气候 。 E iin 
分 布 层 以 及 农田 作物 之 间 的 微 气候 。 
2.4.6 PF tropical zone 
一 般 指 南 .北纬 26" 纬 圈 之 间 的 广大 低 纬 地 区 。 这 一 融和 常 出 
SW FA tir RU AE n a 7 大气 系 统 。 
2.4.7 Boa Op vay subtropical zone 
一 般 指南 .北纬 0 
过 渡 囊 。 副 热带 高 压 基本 控制 者 这 一 这 的 天 气 和 气候 。 
2.4.8 温 市 temperate zone 
一 般 指 南 .北纬 40°~ 60°25 Bl [al a HK, ET Lit o 
2.4.9 寒带 frigid zone 
泛 指南 .北半球 极 圈 以 内 的 地 区 。 
2.4.10 大 气 环 流 atmospheric circulation 
大 气 层 具有 一 定 稳定 性 的 各 种 气流 运行 的 综合 现象 ,一 般 指 
给 定时 段 内 大 范围 大 气 运 动 的 基本 状况 。 
2.4.11 天 气 形 势 (环流 形势 ) synoptic situation 
天 气 图 上 温 压 场 等 的 配置 所 显示 的 大 范围 环流 型 与 不 同类 别 
天 气 系统 分 布 的 状况 。 
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2.4.12 天 气 过 程 synoptic process 
某 种 天 气 及 其 相应 的 天 气 系统 发 生发 展 和 消失 的 演变 过 程 ， 
如 降水 (暴雨 ) 天 气 过 程 . 大 风 天 气 过 程 .梅雨 天 气 过 程 等 、 
2.4.13 天 气 系统 synoptic system 
按照 气象 要 素 的 空间 分 布 而 划分 的 具有 典型 特征 的 大 气 运动 
系统 , 通 第 指 气压 空间 分 布 所 组 成 的 系统 。 其 运动 形式 大 都 呈 涡 
旋 状 或 波状 ,如 气旋 、 反 气旋 、 锋 、 台 风 、 高 空 档 痛 等 。 
2.4.13.1 行星 尺度 系统 planetary scale system 
水 平 尺度 为 3000km~ 10000km, Ht 问 尺度 为 ， 3d 以 上 的 天 气 
系统 ,如 沿 地 球 纬 向 运动 的 西风 市 、 低 纬度 东风 市 、 热 布 辐 合 市 、 副 
Hik a EAr. 
2.4.13.2 KARERA synoptic scale system 
水 平 尺度 为 1000km 一 3000km Af fa] RE ld~3d 的 天 气 系 
统 UFE E RIR BAME. 
2.4.13.3 中 小 尺度 系统 meso and micro-scale system 
沁 指 空间 尺度 较 小 、 时 间 尺 度 及 生命 史 较 短 的 天 气 系统 ,为 中 
尺度 天 气 系统 和 小 尺度 天 气 系 统 的 统称 。 
2.4.14 XÆ storm surge 
由 于 热带 气旋 i UNE e E Fa A A SE BE IL r 
伴随 的 强风 作用 和 气压 又 变 引 起 的 局 部 海面 非 周 期 性 异常 升降 
现象 。 
2.4.15 kaze P D storm center 
FFA R K E BEK EA KEA RA AB BES A SHE, URI 
中 心 、 气旋 波 中 心 等 。 
2.4.16 py ARS westerly trough 
P ey e BE BS Be He WBC AR GR aint P AS UEA , 通 第 向 东 移 动 。 
2.4.17 东风 波 easterly wave 
热带 地 区 稳定 深厚 东风 气流 中 由 东 向 西 移动 的 一 种 波状 
扰动 。 


2.4.18 (RER trough 
水 平 气压 场 中 ,由 低压 区 问 较 高 气压 一 方 延 伸 突 出 的 狭长 区 
域 , 槽 线 上 的 气压 值 低 于 两 侧 。 
2.4.19 JEX ridge 
水 平 气压 场 中 ,由 高 压 区 问 较 低 气 压 一 方 延伸 突出 的 狭长 区 
域 , 疹 线 上 的 气压 值 高 于 两 侧 。 
2.4.20 ”副热带 高 压 subtropical high 
中 心 位 于 副 热 高 地 区 的 暧 性 高 压 系 统 。 
2.4.21 阻塞 高 压 blocking high 
中 纬 西风 币 高 压 消 上 发 展 形成 的 缓慢 移动 或 准 静 止 状态 的 闭 
合 高 压 , 对 天 气 系统 的 移动 有 阻塞 作用 。 
2.4.22 低空 急流 low-level jet stream 
对 流 层 下 部 距 地 面 1000m~ 4000m 的 一 文 低空 的 强风 市 。 
2.4.23 {Kix vortex 
高 空 天 气 图 上 的 气旋 性 涡 旋 ,中 心气 压 比 四 周 低 , 在 北半球 涡 
旋 周围 的 风 明 道 时 针 方 向 旋转 。 
2.4.24 有 反 和 气旋 (高 压 ) anticyclone 
大 气流 场 中 ,在 北 ( 南 ) 半 球 呈 有 顺 ( 逆 ) 时 针 旋 转 的 大 型 涡 旋 ,在 
同一 高 度 上 , 反 气 旋 中 心 的 气压 比 周围 高 。 
2.4.25 AWURE) cyclone 
大 气流 场 中 ,在 北 ( 南 ) 半 球 呈 逆 ( 顺 ?时 针 旋 转 的 大 型 涡 旋 ,在 
同一 高 度 上 ,气旋 中 心 的 气压 比 周 围 低 。 
2.4.26 热带 气旋 tropical cyclone 
发 生 在 热 珊 或 副热带 洋 面 上 ,具有 有 组 织 的 对 流 和 确定 气旋 
性 环流 的 非 锋面 性 涡 旋 的 统称 。 包 插 热 带 低 压 、 热 带 风暴 、 强 热带 
风暴 .台风 ( 强 台 风 和 超 强 台风 )。 
2.4.26.1 WREE tropical depression 
中 心 附近 最 大 风力 达 6 级 一 7 级 的 热带 气旋 。 
2.4.26.2 vy KÆ tropical storm 
a ae 


中 心 附 近 最 大 风力 达 8 级 一 9 级 的 热带 气旋 。 
2.4.26.3 强 热带 风暴 severe tropical storm 
中 心 附近 最 大 风力 达 10 级 ~11 级 的 热带 气旋 。 
2.4.26.4 台风 typhoon 

发 生 在 西北 太平 洋 和 中 国 南 海 ,中 心 附近 最 大 风力 达 12 级 或 
以 上 的 热带 气旋 。 
2.4.27 季风 monsoon 

大 范围 盛行 风 回 堕 季节 有 显著 变化 的 现象 。 
2.4.28 WNC) plum rain 

初夏 江南 梅子 黄 熟 时 期 ,中国 江淮 流域 到 日 本 南部 一 带 出 现 
的 雨 期 较 长 的 连阴雨 天 气 。 
2.4.29 ÆN torrential rain 

降雨 强度 和 降雨 量 均 相当 大 的 雨 。1lh 内 降雨 量 等 于 或 大 于 
16mm ,或 连续 12h 降雨 量 等 于 或 大 于 30mm ,或 连续 24h 降雨 量 
等 于 或 大 于 50mm 的 降水 。 按 降水 强度 大 小 ,暴雨 又 分 为 三 个 等 
级 , 即 24h 降水 量 大 于 或 等 于 50mm 的 称 暴雨 ; 100mm ~ 200mm 
的 称 大 暴雨 ;200mm 以 上 的 称 特大 暴雨 。 
2.4.30 K showeryrain 

降水 时 间 短 促 , 开 始 及 终止 都 很 突然 , 且 降 水 强度 变化 很 大 
HT. 
2.4.31 地 形 雨 orographic rain 

由 于 地 形 抬升 作用 而 形成 的 十 ,迎面 坡 雨量 大 , 痛 面 坡 雨 
量 小 。 
2.4.32 台风 十 typhoon rain 

伴随 台风 而 来 的 十 ,降雨 强度 和 降雨 量 都 很 大 。 
2.4.33 ARAN tropical cyclone rain 

伴随 热带 气旋 而 来 的 雨 。 
2.4.34 雷暴 thunderstorm 

由 对 流 旺盛 的 积 雨 云 引起 的 、 伴 有 闪电 雷鸣 和 强 阵 雨 的 局 地 


© 15 ° 


WAE A RAFA EMEEN. 
2.4.35 温室 效应 greenhouse effect 
大 气 对 于 地 球 的 保暖 作用 的 俗称 。 大 气 对 于 太阳 短波 辐射 有 
较 好 的 透 过 率 , 但 对 于 红外 长 波 辐射 则 有 相当 程度 的 吸收 ,使 地 面 
及 大 气 下 层 增 温 。 大 气 中 具有 温室 效应 的 微量 气体 有 CO: .CH 、 
NO 等 30 RAP. 
2.4.36 卫星 云图 satellite cloud picture 
E E BC TA a a ST (SC OL EI A HE ER zs JB eA HE ER He TP TE BY 
AR. 
2.4.37 气压 (大 气压 强 ) atmospheric pressure 
由 地 球 周围 大 气 重量 而 产生 的 压强 。 通 常用 单位 横 截 面积 上 
所 承受 的 铅 直 大 气 柱 质量 表示 。 
2.4.38 海平 面 气压 sea-level pressure 
由 本 站 气压 推算 到 平均 海平 面 高 度 上 的 气压 值 。 
2.4.39 气温 air temperature 
空气 的 温度 。 我 国 气象 站 所 测 气 温 , 指 百叶 箱 中 离 地 面 1. Sm 
高 处 的 温度 表 所 测 得 的 空气 温度 。 
2.4.40 HX% ground temperature 
地 面 和 不 同 深 度 土 层 的 温度 的 统称 。 
2.4.41 湿度 humidity 
大 气 中 水 汽 含量 或 潮湿 的 程度 ,和 常用 水 汽 压 、 相 对 湿度 、 饱 和 
Fe .露点 等 物理 量 来 表示 。 
2.4.41.1 水 汽 压 vapor pressure 
空气 中 水 汽 的 分 压力 。 
2.4.41.2 饱和 水 汽 压 saturation vapor pressure 
空气 中 水 汽 达到 饱和 时 的 水 汽 分 压力 。 
2.4.41.3 绝对 湿度 absolute humidity 
单位 容积 空气 中 含有 的 水 汽 质 量 , 即 空气 中 的 水 汽 密度 , 以 
g/ma 为 单位 。 它 是 空气 水 汽 绝 对 含量 的 一 种 度量 。 
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2.4.41.4 相对 湿度 relative humidity 
空气 中 实际 水 汽 压 与 同 温 下 的 饱和 水 汽 压 的 比值 ,用 百分数 
来 表示 。 
2.4.41.5 饱和 差 saturation deficit 
空气 在 某 温 度 下 的 饱和 水 汽 压 与 实际 水 汽 压 的 差 值 。 
2.4.41.6 [bite specific humidity 
一 团 滥 空气 中 的 水 汽 质量 与 湿 空 气 的 总 质量 之 比 。 
2.4.42 JX wind 
空气 相对 于 地 面 的 运动 。 除 另 有 规定 外 ,一 般 只 考虑 其 水 平 
分 量 。 
2.4.42.1 fa wind direction 
风 的 来 向 。 一 般 地 面 观测 用 16 个 方位 ,高 空 观测 用 360° 水平 
方位 角 表 示 。 
2.4.42.2 风速 wind speed 
空气 所 经 过 的 距离 与 其 所 需 时 间 的 比值 ,单位 为 m/s。 
2.4.42.3 PEMER Beaufort wind scale 
表示 风速 强度 等 级 的 单位 。19 世纪 由 英国 人 蒲 福 提出 ,根据 
海面 状况 与 陆 面 状况 及 其 他 物体 受 风 影响 程度 来 确定 风 的 大 小 。 
2.4.43 $% dew 
当 气 温 在 0C 以 上 、 近 地 面 空 气 中 的 水 汽 因 地 面 或 地 物 表 面 
散热 降温 而 达到 饱和 时 ,在 地 面 或 地 物 表 面 凝结 形成 的 水 滴 。 
2. 4.43.1 露点 (温度 ) dew point temperature 
在 气压 不 变 与 水 汽 无 增 减 的 情况 下 ,未 饱和 湿 空 气相 对 于 纯 
水 面 达到 饱和 时 的 温度 。 
2.4.44 Z fog 
近 地 层 空气 中 悬浮 的 大 量 微小 水 滴 或 冰晶 微粒 的 集合 体 , 使 
水 平 能 见 度 降 低 到 Ikm 以 下 的 天 气 现象 。 
2.4.45 和 霜 frost 
夜间 地 面 冷 却 到 0C 以 下 时 ,空气 中 的 水 汽 凝 华 在 地 面 或 地 
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物 上 的 冰 品 。 
2.4.45.1 HA frost point 
在 不 改变 气压 和 水 汽 含量 的 情况 下 ,把 纯 冰 平面 附近 的 空气 
冷却 到 饱和 成 霜 时 的 最 高 温度 。 
2.4.45.2 初 箱 {first frost 
每 年 人 秋 至 第 二 年 春 末 第 一 次 出 现 的 霜 。 
2.4.45.3 AG latest frost 
每 年 人 秋 至 第 二 年 春 末 最 后 一 次 出 现 的 霜 。 
2.4.45.4 霜冻 frost injury 
日 平均 气温 在 0C 以 上 ,而 夜间 地 面 温度 降低 到 0C 以 下 , 致 
使 农林 作物 遭受 冻害 现象 的 统称 。 
2.4.45.5 无 箱 期 frost-free period 
一 年 中 终 钉 后 至 初 钉 前 的 一 整 段 时 期 。 


2.5 流域 与 水 系 


2.5.1 流域 watershed; basin; catchment 
地 表 水 和 地 下 水 的 分 水 线 所 包围 的 集 水 区 域 ,习惯 上 指 地 表 
水 的 集 水 区 域 。 


2.5.1.1 闭合 流域 enclosed basin 
地 表 水 分 水 线 与 地 下 水 分 水 线 在 垂直 投影 面 上 重合 的 流域 。 
2.5.1.2 不 闭合 流域 non-enclosed basin 
地 表 水 分 水 线 与 地 下 水 分 水 线 在 垂直 投影 面 上 不 重合 的 
流域 。 
2.5.1.3 闭 流 区 (内 流 区 ) blind drainage area 
流域 内 地 表 水 汇集 不 与 海洋 或 外 流 河 相通 的 区 域 。 
2.5.1.4 分 水 线 divide line 
分 水 岭 最 高 点 的 连 线 。 
2.5.1.5 分 水 岭 drainage divide 
分 隔 相 邻 两 个 流域 的 山岭 或 高 地 ,河水 从 这 里 流向 两 个 相反 
。18 。 


的 方 回 。 
2.5.2 流域 特征 basin characteristics 
流域 的 形状 特征 .结构 特 征 .自然 地 理 特征 和 人 类 活动 影响 的 
总 称 。 
2.5.2.1 流域 的 形状 特征 shape characteristics of basin 
流域 形状 特征 主要 有 流域 面积 .流域 长 度 和 平均 宽度 以 及 流 
域 平均 高 度 等 。 
(1) 流 域 面积 (和 集 水 面积 ) drainage area 
流域 地 面 分 水 线 与 河口 断面 之 间 所 包围 的 平面 面积 。 
(2) 流 域 面积 增长 率 growth ratio of drainage area 
党 干流 自 上 而 下 单位 河 长 增长 的 部 分 流域 面积 与 全 流域 面积 
的 比值 。 
(3) 流 域 长 度 basin length 
从 流域 出 口 断 面 至 分 水 线 的 最 长 直线 距离 。 
(4) 流 域 平均 宽度 mean basin width 
流域 面积 与 流域 长 度 的 比值 。 
(5) 流 域 平 均 高 程 mean basin elevation 
流域 内 各 相 邻 等 高 线 间 的 面积 乘 以 其 相应 平均 高 程 乘 积 之 和 
与 流域 面积 的 比值 。 
2.5.2.2 流域 的 结构 特征 structural characteristics of basin 
流域 的 结构 特征 主要 包括 河 网 密度 、 河 道 维持 常数 ,河流 频 
BE .流域 平均 坡度 和 流域 不 对 称 系数 等 。 
(1) 河 网 密度 drainage density 
单位 流域 面积 上 的 河流 长 度 。 


(2) 河 道 维持 常数 channel maintenance constant 
河 网 密度 的 倒数 , 即 为 了 维持 工 单位 长 度 的 河道 必须 提供 径 
流 的 汇 水 面积 。 


(3) 河 流 频 度 tream density 
单位 流域 面积 上 的 河流 数目 。 


(4) 流 域 平均 坡度 mean basin slope 
流域 内 最 高 最 低 等 高 线 长 度 的 一 半 及 各 等 高 线 长 度 乘 以 等 高 
线 间 的 高 差 乘 积 之 和 与 流域 面积 的 比值 。 
(5) 流 域 不 对 称 系 数 asymmetric coefficient of basin 
流域 内 干流 左右 两 岸 流域 面积 之 差 与 两 岸 流域 平均 面积 的 
比值 。 
2.5.2.3 流域 目 然 地 理 特征 physiographical characteristics 
of basin 
dint Sk By Sts SL 2 eR RAE A EE M I PA HT Heg, 
植被 等 的 总 称 。 
2.5.3 水 系 ( 河 系 ) drainage system 
Tit. 32 Tit A tit A EAB YA E HE T Ye) AA H.E Fe H R AS 
系统 。 
2.5.3.1 树枝 状 水 系 dendritic drainage pattern 
干支 流 呈 树 校 状 的 水 系 。 
2.5.3.2 HAKA fan-shaped drainage pattern 
干 文 流 组 合 而 成 的 流域 轮廓 形 如 局 状 的 水 系 。 
2.5.3.3 JARKA pinnate drainage pattern 
干流 两 侧 文 流 分 布 较 均 匀 ,近似 羽毛 状 排列 的 水 系 。 
2.5.3.4 平行 状 水系 parallel drainage pattern 
文 流 近 似乎 行 排列 汇 人 干流 的 水 系 。 
2.5.3.5 格 状 水 系 trellis drainage pattern 
由 干 文 流 涪 看 两 组 垂直 相交 的 构造 线 发 育 而 成 的 水 系 。 
2.5.3.6 混合 状 水 系 hybrid drainage pattern 
由 两 种 以 上 不 同 水 系 形状 组 合 而 成 的 水 系 。 
2.5.3.7 人 工 河 网 artificial drainage network 
由 人 工 构 筑 的 运河 .渠道 或 经 整治 的 旧 河 道 形 成 主 支 流 纵横 
交错 的 网 状 系统 。 
2.5.4 水 系 特征 drainage System characteristics 
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河流 水 系 的 拓扑 学 特征 与 几何 学 特征 的 总 称 。 拓 扑 学 特征 可 
用 克 点 、 链 来 括 述 ,几何 学 特征 可 用 河 长 . 河 弯 .弯曲 率 、 河 底 比 降 
等 来 描述 。 
2.5.4.1 市 点 node 
两 条 河流 的 交汇 点 。 
2.5.4.2 和 链 chain 
相 邻 节点 、 出 口 与 相 邻 节点 ,以 及 源 与 相 邻 节点 之 间 的 河 段 。 
2.5.4.3 Wk river length 
Tey Pt WR A E ey CT ak DU a Br E yer ed AB He eh Be ak Bh Ae E AY 
距离 。 
2.5.4.4 js river bend 
H Tit NC 3B 7K Bit TT KERA — E HB SY YT Bz 
2.5.4.5 弯曲 率 tortuosity 
党 河流 中 心 线 两 点 间 的 实际 长 度 与 其 直线 距离 的 比值 。 
2.5.4.6 河道 比 降 ( 河 床 比 降 ) river bottom slope 
河 段 上 相 邻 两 断面 河 底 的 高 程 差 与 该 两 断面 之 间 中 心 线 的 长 
度 的 比值 。 
2.5.5 明渠 open channel 
具有 自由 表面 水 流 的 通道 。 根 据 它 的 形成 可 分 为 天 然 明 汇 和 
人 工 明 渠 ,前 者 如 天 然 河道 ,后 者 如 人 工 输 水 渠道 .运河 以 及 未 充 
满 水 流 的 管道 等 。 
2.5.6 河流 river 
陆地 表面 宣泄 水 流 的 通道 ,是 溪 、 川 、 江 、 河 等 的 总 称 。 
2.5.6.1 Wwe headwaters 
河流 最 初 形成 地 表 水 流 的 源头 部 分 。 
2.5.6.2 河口 estuary;river mouth 
河流 汇 人 海洋 . 湖 泪 或 其 他 河流 的 河 段 。 
2.5.6.3 P% — gully 
坡 面 水 在 沿 坡 面 流动 ,将 水 集中 起 来 的 微小 水 道 。 
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2.5.6.4 溪流 brook 
沿 着 山 间 峡谷 流动 的 小 股 水 流 。 
2.5.6.5 支流 tributary 
流入 干流 或 湖泊 的 河流 。 
2.5.6.6 TÑ main river 
在 水 系 中 ,汇集 流域 径流 的 主干 河流 。 
2.5.6.7 分 文 fork 
在 河流 同一 地 点 有 两 条 或 两 条 以 上 水 流 分 出 。 
2.5.6.8 BY erosion ditch 
河流 滩地 上 因 水 流 冲 刷 形 成 的 沟 权 。 
2.5.6.9 运河 canal 
人 工 开 挖 以 航运 为 主 的 沟通 地 区 或 水 域 则 的 河流 。 
2.5.6.10 外 流 河 exorheic river 
直接 或 经 干流 流入 海洋 的 河流 。 
2.5.6.11 内 陆 河 endorheic river 
注入 内 陆 盆 地 或 因 水 量 不 足 而 中 途 消 失 的 河流 。 
2.5.6.12 减 河 relief channel 
为 减轻 河流 的 洪水 负担 而 开辟 的 分 洪水 道 。 
2.5.6.13 河道 复 流 (河道 再 生 ) resurgence 
河流 上 游 段 消失 的 地 面 水 流 , 经 过 地 下 通道 在 它 的 下 游 段 重 
现 于 地 面 的 现象 。 
2.5.6.14 常年 河 perennial stream 
不 受 人 为 影响 的 情况 下 ,终年 连续 流水 或 有 水 的 河流 。 
2.5.6.15 间歇 河 ( 时 令 河 ) intermittent stream 
干旱 与 半 干 旱地 区 ,旱季 河流 干 泗 , 雨 季 暴 雨 后 或 冰雪 消融 季 
节 才 有 短期 水 流 流 动 的 河流 。 
2.5.6.16 ai) GE EW) perched stream 
河床 高 出 两 岸 地 面 的 河流 。 
2.5.6.17 和 奢 流 河 ( 疡 头 河 ) beheaded stream 
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由 于 另 一 河道 的 漳 源 发 育 作 用 ,使 一 河流 源头 或 上 游 的 水 流 
被 引 走 的 河流 。 
2.5.6.18 全 水 河 gaining stream 
通过 地 下 获得 外 流域 补给 水 量 的 河流 。 
2.5.6.19 kW losing stream 
通过 地 下 补给 外 流域 水 量 的 河流 。 
2.5.6.20 ZÆ HEN Ki flashy stream 
易于 暴发 山洪 的 河流 。 
2.5.6.21 地 下 暗 河 (地 下 河 ) underground river 
在 喀斯特 地 区 由 潜水 溶 蚀 石灰 岩 形 成 的 经 常 流水 的 地 下 
2.5.6.22 裸露 河 滨 滩 地 bare riverside beach 
河道 内 裸露 的 河流 沉积 形成 的 缺少 连续 植被 覆盖 的 沉积 物 
地 市 。 
2.5.6.23 河道 走廊 river COrridor 
河道 岸 坡 与 陆地 近 河 地 带 , 陆 生 与 水 生生 态 系 统 物质 传输 的 
地 区 。 
2.5.6.24 洪 泛 区 flood plain 
江河 两 岸 、 湖 周 ,海滨 等 易 受 洪水 淹没 的 区 域 。 
2.5.7 界河 boundary river 
以 河流 主流 线 划 分 国界 及 行政 区 划 的 河流 。 
2.5.8 国际 河流 international river(transboundary river) 
通常 指 分 隔 或 流 经 两 个 或 两 个 以 上 国家 的 河流 , 即 不 是 完全 
处 于 一 个 国境 内 的 河流 。 有 时 特 指 通过 条 约 规定 对 所 有 国家 开放 
航行 的 流 经 多 国 的 河流 。 
2.5.9 废 河道 (古河 道 ) palaeochannel 
历史 上 曾经 是 水 流 流 经 的 河流 遗址 。 
2.5.10 Je bank 
河流 湖泊、 沼泽 海洋 等 水 体 水 边 的 陆地 。 
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2.5.10.1 Ae left bank 
面向 下 游 时 河流 的 左 侧 边界 。 
2.5.10.2 AF right bank 
面向 下 游 时 河流 的 右 侧 边界 。 
2.5.10.3 lie concave bank 
弯曲 河 段 两 岸 中 , 离 河 模 曲率 中 心 远 的 一 尾 。 
2.5.10.4 DE convex bank 
D th oy Be Da pe HS Tey a Rr a E o 
2.5.10.5 FÆ bulkhead wall 
TY Pit. PAL ae Bt BE AR BM TR E JE SY ad 
2.5.10.6 KR eA) water edge 
水 体 水 面 与 陆地 岩 土 接触 的 界线 。 
2.5.10.7 堤防 levee(dyke) 
沿 河 、 渠 、 湖 、 海 岸 边 或 行 洪 区 分洪 区 、 围 垦区 的 边缘 修筑 的 
挡 水 建筑 物 。 
2.5.11 航道 navigable channel 
在 河 、 渠 、 湖 、 库 和 港湾 等 水 域内 供 船 \ 木 人 竹 和 线 航行 的 通道 。 
2.5.12 WR reach 
限定 两 模 断 面 间 的 河流 。 
2.5.12.1 上 游 upstream 
靠近 河源 或 与 水 流 正常 方向 相反 的 河 段 。 
2.5.12.2 中 游 middle stream 
上 下游 中 间 的 河 段 。 
2.5.12.3 FF downstream 
靠近 河口 或 与 水 流 正常 方向 一 致 的 河 段 。 
2.5.12.4 控制 河 段 control reach 
对 荣 断 面 水 位 流量 关系 起 控制 作用 的 河 段 。 
2.5.12.5 顺 直 河 段 straight reach 
河流 两 侧 岸 边 水 边线 大 体 平行 ,弯曲 率 小 的 河 段 。 
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2.5.12.6 SHWE bent reach 
河道 水 流 的 平面 形态 非 顺 直 ,曲率 较 大 的 河 段 。 
2.5.12.7 扩散 河 段 expanding reach 
顺水 流 方向 上 ,横断 面 面 积 逐 潮 增 大 的 河 段 。 
2.5.12.8 收缩 河 段 converging reach 
顺水 流 方向 上 , 模 上 断面 面积 逐渐 减 小 的 河 段 。 
2.5.12.9 游荡 河 段 wandering reach 
河 模 横断 面 宽 而 浅 , 河 道中 多 来 淮 , 水 流散 乱 , 主 流 位置 迁 人 
不 定 的 河 段 。 
2.5.12.10 JA E tidal reach 
流量 和 水 位 受潮 汐 影 响 的 河 段 。 
2.5.12.11 ERÄ channel cutoff 
裁 去 河道 的 弯曲 部 分 ,缩短 河道 流程 ,加 大 比 降 的 治 河 措施 。 
2.5.13 WCR) river bed;channel 
Yay et 4 7K TD YY ABP 
2.5.13.1 Few stable channel 
7a) OR AM Ia BE K E AA E PR RR ik RE. TE HEK aK ot EP UA A X 
平衡 的 河 槽 。 
2.5.13.2 ARE HA aS unstable channel 
Yay AS HSE Kg ida BE at ST Se ep Ha BB oh) 7K A it BK AB BT 
[ea] m 2E He KS YA) AE o 
2.5.13.3 Fark ya low-flow river bed 
在 低 水 时 期 (枯水期 ) 存 在 有 水 流动 的 河床 部 分 。 
2.5.13.4 E% main channel 
IK DR BC Tit E BK AY AG BB ot YA) A 
2.5.13.5 yH single channel 
由 单一 主 槽 组 成 的 河 槽 。 
2.5.13.6 Hyp compound channel 
由 主 槽 与 左 、 右 滩地 或 与 一 尾 滩 地 组 成 的 河 模 。 
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2.5.13.7 Witte river cross-section 
垂直 于 河道 断面 平均 流向 或 中 泓 线 横 截 河 流 , 以 目 由 水 面 和 
fie Fed A FE RS TL o 
2.5.13.8 河道 纵 断 面 river longitudinal profile 
河流 从 上 游 至 下 游 沿 深 泓 线 所 切取 的 河床 和 目 由 水 面 线 间 的 
Hl TEL o 
2.5.13.9 汤面 特性 cross-section characteristics 
基 面 位 置 .几何 特征 、 组 成 物质 ,水流 形 态 及 其 变化 的 性 质 。 
2.5.14 河床 形态 channel morphology 
河床 表面 的 形状 。 
2.5.14.1 浅滩 shoal 
河流 TATE 海滨 的 浅水 滩地 ,由 小、 砾石 等 组 成 的 沉积 
2.5.14.2 急流 滩 torrent rapids 
水 流 受 河床 边界 影响 形成 的 比 降 大 、 水 流 急 的 河 段 。 
2.5.14.3 河 漫 滩 flood plain 
位 于 河床 主 槽 两 侧 , 在 洪水 时 被 淹没 ,中 水 时 出 露 的 滩地 。 
2.5.14.4 =W delta 
在 河口 处 由 冲积 物 汶 积 将 河流 分 为 两 股 或 两 股 以 上 水 流 的 三 
角形 隆起 局 形 平原 。 
2.5.14.5 江心洲 middle bar 
河 槽 中 与 两 涯 不 相连 接 , 在 中 水 位 时 出 露 的 沙洲 。 
2.5.14.6 PR submerged bar 
1] REP ZS As vs Be EK RAW 
2.5.14.7 Rik deep pool 
河 模 中 低 于 附近 河 底 平均 高 程 的 深 坑 。 
2.5.15 河流 阶地 river terrace 
由 河流 下 切 侵 蚀 和 堆积 作用 交替 进行 ,在 河谷 两 岸 形成 的 台 
阶 状 地 貌 。 
2.5.16 him land surface 
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流域 中 除 水 系 以 外 的 陆 域 部 分 。 
2.5.17 下 热 面 underlying surface 

柯 大 气 下 层 直 接 接触 的 地 球 表 面 , 包 括 地 形 、 地质 、 土 壤 和 植 
被 等 ,是 影响 气候 的 重要 因素 之 一 。 


2.6 河流 水 情 


2.6.1 明渠 水 流 open channel flow 
天 然 或 人 工 河流 中 具有 自由 水 面 的 水 流 。 
2.6.1.1 恒定 流 steady flow 
任何 一 处 的 流速 .压强 、 密 度 .水 深 等 运动 要 素 不 随时 间 变 化 
的 水 流 。 
2.6.1.2 非 恒 定 流 unsteady flow 
任何 一 处 的 流速 .压强 .密度 .水深 等 一 个 或 几 个 运动 要 素 随 
时 间 而 变化 的 水 流 。 
2.6.1.3 WF SED uniform flow 
流速 大 小 和 方向 沿 流程 不 变 , 流 线 为 平行 直线 的 水 流 。 
2.6.1.4 非 均 匀 流 (变速 流 ) non-uniform flow 
流速 大 小 和 方向 沿 流程 变化 , 流 线 为 不 平行 的 曲线 或 直线 的 
水 流 。 
2.6.1.5 急流 supercritical flow 
流速 大 于 波 速 ,外 界 干扰 引起 的 水 面 波动 不 能 向 上 游 传播 的 
水 流 , 其 弗 涩 德 数 Fr>1, 
2.6.1.6 Rift subcritical flow 
流速 小 于 波 速 ,外 界 干扰 引起 的 水 面 波 动能 逆流 向 上 游 传 播 
的 水 流 , 其 弗 汝 德 数 Fr 二 1。 
2.6.2 WAT critical flow 
在 给 定 流量 情况 下 ,水 流 中 的 总 能 头 最 小 ,或 在 给 定 总 能 头 情 
况 下 ,流量 最 大 的 水 流 ,其 弗 汝 德 数 等 于 1, 水 面 扰 动 不 会 传播 到 
上 游 。 
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2.6.2.1 临界 水 次 critical depth 
HH Se ER FE r TT 7K doit Ac AE Us AR Db AT AK DR o 
2.6.2.2 临界 流速 critical velocity 
明渠 水 流 中 发 生 临 界 水 深 时 的 断面 平均 流速 。 
2.6.2.3 临界 流量 critical discharge 
明渠 中 某 断 面 保持 临界 水 次 时 临界 流 的 流量 。 
2.6.3 水 头 head 
单位 质量 水 体 所 具有 的 机 械 能 。 包 括 位 置 水 头 `. 压 强 水 头 和 
流速 水 头 。 
2.6.3.1 MEIKA MRE) elevation head 
从 某 一 水 准 基 面 起 算 的 单位 质量 水 体 所 具有 的 位 置 势能 。 
2.6.3.2 压强 水 头 ( 压 能 ) pressure head 
单位 质量 水 体 所 具有 的 动 水 压 能 。 
2.6.3.3 流速 水 头 ( 动 能 ) velocity head 
单位 质量 水 体 所 具有 的 动能 。 
2.6.3.4 有 效 水 头 effective head 
可 用 于 水 电 开 发 某 一 河 段 的 落差 全。 
2.6.4 水 头 损失 head loss 
水 流 流动 过 程 中 ,单位 质量 水 体 因 克服 摩擦 阻力 做 功 而 损失 
的 能 量 。 
2.6.4.1 党 程 水 头 损 失 frictional head loss 
水 流 流动 过 程 中 ,由 于 固体 壁面 的 摩擦 阻力 所 消耗 的 能 量 。 
2.6.4.2 局 部 水 头 损 失 local head loss 
水 流 流动 过 程 中 ,由 于 局 部 地 区 几何 边界 的 急剧 改变 导致 水 
流 急剧 调整 而 损耗 的 能 量 。 
2.6.5 比 降 slope 
治水 流 方 问 ,单位 水 平 距离 内 垂直 尺度 的 变化 。 
2.6.5.1 能 面 比 降 energy slope 
治水 流 方 向 ,单位 水 乎 距离 的 总 能 量 水 头 差 。 
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2.6.5.2 sk mts surface slope 
TK RTT E, A AZ 7K OF BB BS 7K Te APY eh TE o 
2.6.5.3 FEBA LLB friction slope 
由 于 水 流 和 流 经 的 河渠 管道 或 多 和 孔 介 质 周 边 的 摩擦 阻力 , 单 
位 水 平 距离 总 能 量 损失 的 水 头 差 。 
2.6.5.4 附加 比 降 ( 加 速 比 降 ) additional slope 
洪水 波 水 面 比 降 与 同 水 位 下 人 恒定 流水 面 比 降 之 差 。 
2.6.5.5 河道 比 降 ( 河 床 比 降 ) channel slope 
沿 水 流 方向 ,单位 水 平 距 离 河床 高 程 差 。 
2.6.5.6 水 面 横 比 降 transverse slope of water surface 
水 流 受 到 离心 力 或 其 他 外 力作 用 而 形成 的 垂 百 于 纵向 水 流 的 
水 面 比 降 。 
2.6.5.7 倒 比 降 inverse slope 
沿 水 流 方向 ,单位 水 平 距 离 的 水 面 负 高 程 差 。 
2.6.6 水 面 线 water surface profile 
治水 流 方向 ,各 断面 水 体 自由 水 面 的 连 线 。 
2.6.7 PEX roughness 
与 河 槽 边界 的 粗糙 程度 和 几何 特征 等 有 关 的 各 种 影响 水 流 阻 
力 的 一 个 综合 系数 。 
2.6.8 湿 膨 wetted perimeter 
过 水 断面 的 水 流 与 河床 (管道 ) 接 触 部 分 的 润 湿 边 界 长 度 。 
2.6.9 水 力 半 径 hydraulic radius 
过 水 断面 面积 与 其 湿 周 的 比值 。 
2.6.10 Pee midstream of channel 
河道 各 横断 面 表 面 最 大 流速 点 的 连 线 。 
2.6.11 ILA thalweg 
河道 各 横断 面 最 大 水 次 点 的 连 线 。 
2.6.12 河流 水 情 hydrologic regime in river 
河流 的 水 位 流量 等 随时 间 的 变化 情势 。 
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2.6.13 水 位 stage 

自由 水 面相 对 于 某 一 基 面 的 高 程 。 
2.6.14 流速 flow velocity 

水 的 质点 在 单位 时 间 内 党 流程 移动 的 距离 。 
2.6.15 流量 discharge 

单位 时 间 内 通过 河渠 或 管道 某 一 过 水 断面 的 水 体 体 积 。 
2.6.16 含 沙 量 sediment concentration 

单位 体积 浑 水 中 所 含 干 沙 的 质量 ,或 浑 水 中 干 沙 质量 (容积 ) 
与 浑 水 的 总 质量 (总 容积 ) 的 比 但 。 
2.6.17 输 沙 率 sediment transport rate 


单位 时 间 内 通过 河流 某 一 横断 面 的 泥 沙 质量 。 


2.6.18 水 温 water temperature 
水 体 中 某 一 点 或 某 一 水 域 的 温度 。 


2.6.19 冰凌 1Ce 
水 在 0C 或 低 于 0C 时 凝结 成 的 固体 为 冰 ,流动 的 冰 称 为 凌 。 
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2.7.1 河流 泥 沙 river sediment 
河水 挟 市 的 宕 土 颗粒 。 
2.7.2 河道 水 流 结 构 flow structure in river 
河道 水 流 内 部 运动 特征 及 运动 要 素 的 空间 分 布 。 
2.7.2.1 河道 水 流 流速 分 布 velocity distribution in river 
河道 过 水 断面 内 各 点 时 均 流速 的 分 布 规律 。 
2.7.2.2 河道 水 流 能 量 分 布 与 转换 flow energy distribution 
and transfer in river 
河道 过 水 断面 内 单位 水 体能 量 的 分 布 及 转换 过 程 。 
2.7.3 泥 沙 特性 sedimentproperty 
泥 沙 颗 粒 或 泥 沙 混合 物 的 物理 .化 学 性 质 。 
2.7.4 土壤 侵蚀 soil erosion 
i. 2G: is 


在 水 力 、 风力. 冻 融 . 重力 等 外 营 力 作用 下 ,土壤 土壤 母 质 及 
其 地 面 组 成 物质 被 破坏 、 和 剥蚀、 搬运 和 沉积 的 全 过 程 。 
2.7.4.1 水 力 侵 刨 water erosion 
在 降雨 和 水 流 作 用 下 ,土壤 .土壤 母 质 及 其 地 面 组 成 物质 被 破 
坏 . 刊 蚀 .转运 和 沉积 的 全 部 过 程 。 
(1) 面 蚀 surface erosion 
降雨 和 径流 使 坡地 表土 比较 均匀 剥蚀 的 一 种 水 力 侵蚀 。 
(2) 沟 蚀 gullying 
坡 面 径流 冲刷 土壤 和 土 体 ,并 割 切 陆 地 表面 ,形成 大 小 沟 道 的 
过 程 ,又 称 线 状 侵蚀 或 沟 状 侵蚀 。 
2.7.4.2 山洪 侵蚀 torrential flood erosion 
山区 河流 洪水 对 沟 道 担 症 的 冲 淘 、 对 河床 的 冲刷 和 浴 积 总 
2.7.4.3 流域 侵蚀 basin erosion 
在 水 力 、 风 力 、 冻 融 、 重 力 等 外 营 力 作用 下 ,流域 地 表 物 质 从 地 
面 分 离 .搬运 .沉积 等 的 过 程 。 
2.7.5 全 沙 total sediment load 
通过 时 一 过 水 断面 的 全 部 泥 沙 ,为 床 沙 质 和 冲 泻 质 的 总 和 ,或 
2.7.5.1 BRIA suspended load 
SZ 7K Tit HY FR ON VE FE TK PSE RK EB AY 
2.7.5.2 推移 质 bed load 
受 水 流 拖 中 力作 用 沿 河 床 滚动 、 滑 动 、 跳 跃 或 层 移 的 泥 沙 。 
2.7.5.3 RÝ bed material 
在 受 泥 沙 输 移 影响 的 那 一 部 分 河床 中 存在 的 颗粒 物质 。 
2.7.5.4 床 沙 质 bed material load 
床 沙 被 带 起 运动 ,在 运动 过 程 中 随时 与 床 沙 交换 的 那 一 部 分 
2.7.5.5 冲 泻 质 wash load 
ae 


在 悬 移 质 中 粒 径 较 细 、 水 流 输 移 时 不 发 生 沉 积 的 那 部 分 泥 沙 。 
2.7.6 河流 泥 沙 运动 sediment transport in river 
河流 中 泥 沙 颗粒 在 水 流 作 用 下 的 冲刷 .搬运 和 堆积 过 程 。 
2.7.6.1 泥 沙 起 动 incipient motion of sediment 
河床 上 的 泥 沙 颗粒 从 静止 状态 转 人 运动 状态 的 现象 。 
(1) 起 动 流速 incipient velocity 
使 床 面 泥 沙 颗 粒 从 静止 状态 转 入 运动 瞬间 的 临界 状态 的 水 流 
的 流速 。 
(2) 起 动 拖 电 力 incipient tractive force 
使 床 面 泥 沙 颗 粒 从 静止 状态 转 人 运动 状态 的 临界 水 流 切 
MJ o- 
2.7.6.2 Wik sand wave 
沙 质 河床 在 水 流 作 用 下 形成 的 波状 起 伏 并 缓慢 移动 的 沙 体 。 
2.7.6.3 河流 阻力 river flow resistance 
河 模 阻 沛 水流 运动 的 力 。 
(1) 沙 粒 阻 力 grain resistance 
河床 表面 的 泥 沙 颗粒 对 水 流产 生 的 摩擦 阻力 。 
(2) 沙 波 阻 力 form resistance of sand wave 
河床 上 沙 波 对 水 流产 生 的 形态 阻力 。 
2.7.6.4 造 床 流量 dominant discharge 
对 造 床 作 用 最 显著 的 某 一 级 流量 , 即 流量 比较 大 ,历时 又 比较 
长 的 某 一 级 流量 。 
2.7.6.5 泥 沙 密度 density of sediment 
单位 体积 泥 沙 的 质量 。 
2.7.6.6 总 输 沙 量 total sediment load 
通过 河流 某 一 断面 的 悬 移 质 和 推移 质 的 总 沙 量 。 
2.7.6.7 流域 产 沙 量 watershed sediment yield 
在 特定 时 段 内 ,通过 河流 观测 断面 的 沙 量 和 其 上 游 拦 蓄 沙 量 、 
河床 沉积 沙 量 的 总 和 。 
eee 


2.7.6.8 水 流 挟 沙 能 力 sediment transport capacity of flow 
在 一 定 水 流 和 边界 条 件 下 ,水流 能 够 输 移 泥 沙 的 能 力 。 
2.7.6.9 泥 沙 输 移 sediment transport 
河流 中 泥 沙 在 水 流 作 用 下 产生 的 各 种 运动 。 
2.7.6.10 泥 沙 输 移 比 sediment delivery ratio 
在 一 定时 段 内 ,通过 断面 的 输 沙 总 量 与 该 汤面 以 上 流域 的 总 
侵蚀 量 的 比值 。 
2.7.7 高 含 沙 水 流 flow with hyperconcentration of sediment 
售 沙 量 达到 每 立方 米 数 百 于 克 或 以 上 ,水 流 规律 已 不 再 符合 
牛顿 流体 规律 的 挟 沙 水 流 。 
2.7.7.1 浆 河 现象 clogging of river sediment flow 
高 含 沙 水 流 中 含 沙 量 超过 某 一 极限 值 时 ,在 洪峰 突然 降落 , 流 
速 迅速 减 小 的 情况 下 ,整个 水 流 已 不 能 保持 流动 状态 ,而 是 停 沛 不 
前 形成 的 河 覃 堵塞 现象 。 
2.7.7.2 fH EWA tearing of river bed 
高 含 沙 和 高 流速 水 流通 过 时 ,河床 沿 程 遭受 剧烈 冲刷 的 现象 。 
2.7.8 异 重 流 density current 
流体 因 密 度 差异 而 产生 的 分 层 流动 ,也 称 密度 流 、 分 层 流 或 
2.7.8.1 水 库 异 重 流 density current in reservoir 
入 库 的 河道 挟 沙 水 流 潜入 水 库 清 水 下 面 形成 的 分 层 流动 。 
2.7.8.2 WRF E density current in river 
河流 中 的 浑 水 潜入 相 邻 " 育 肠 ? 河 段 或 渠道 内 的 清水 下 面 形成 
的 分 层 流 动 。 
2.7.9 泥石流 debris flow; mudflow 
山地 溪 沟 中 饱含 大 量 泥 沙 和 石 块 的 突 发 性 洪流 。 
2.7.10 河床 演变 fluvial process 
在 水 流 与 河床 相互 作用 下 ,河道 形态 在 不 同时 期 的 变化 。 
2.7.10.1 jr sedimentation 
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因 水 流 挟 沙 能 力 小 于 河水 含 沙 量 而 引起 的 泥 沙 沉积 和 河床 拾 
高 的 现象 。 
2.7.10.2 冲刷 scour 
因 水 流 挟 沙 能 力 大 于 河水 含 沙 量 而 引起 的 河床 下 切 的 现象 。 
2.7.10.3 局 部 冲刷 local scour 
河流 因 单 宽 流 量 增加 或 局 部 水 流 条 件 改 变 引 起 的 较 小 范围 河 
床 冲 刷 过 程 。 
2.7.10.4 溯源 冲刷 headcut scour 
河流 因 下 游 水 位 跌落 而 引起 自 下 游 回 上 游 发 展 的 河床 冲刷 
2.7.10.5 河床 质 粗 化 bed material armoring 
河流 冲刷 过 程 中 因 床 沙 组 成 不 均 义 , 细 颗 粒 先 被 冲 走 , 粗 颗 粒 
遗留 下 来 ,致使 河床 质 逐 渐变 粗 , 其 至 形成 抗 冲 覆盖 层 的 过 程 。 
2.7.11 河 型 转化 transformation of river pattern 
由 于 来 水 来 沙 和 河床 边界 条 件 的 改变 引起 的 各 种 河流 类 型 间 
的 相互 转变 过 程 。 
2.7.12 沙 量 平衡 sediment balance 
河流 水库 湖泊、 海湾 或 其 他 水 域 ,在 一 定时 段 内 , 泥 沙 输入 
量 与 输出 量 之 差 等 于 该 水 域内 泥 沙 的 变量 。 
2.7.13 河流 动力 学 river dynamics 
研究 河道 水 流 、 泥 沙 运动 和 河床 演变 力学 规律 及 其 应 用 的 
TB 
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2.8.1 冰 情 ice regime 
FE US ET LTA] Be SLE OK .封冻 和 解冻 过 程 的 一 系列 现象 。 
2.8.2 结 冰 河流 ice-frozen stream 
第 出 现 冰凌 现象 的 河流 。 
2.8.2.1 封冻 河流 freeze-up stream 
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种 出 现 封冻 现象 的 河流 。 
2.8.2.2 稳定 封冻 河流 stable freeze-up stream 
在 严寒 地 区 ,有 较 长 的 封冻 时 期 的 河流 。 
2.8.2.3 非 稳定 封冻 河流 unstable freeze-up stream 
在 较 寒 冷 地 区 ,由 于 气温 及 河道 流量 变化 等 原因 ,不 年 年 封 
冻 ,或 在 封冻 年 度 里 ,封冻 .解冻 频繁 的 河流 。 
2.8.3 结 冰期 ice-frozen period 
河流 中 出 现 冰 人 情 现 象 至 冰 姿 有 明显 消融 的 整个 时 期 。 
2.8.3.1 初生 冰 initial ice 
在 水 面 最 早 形成 的 薄 冰 。 
2.8.3.2 wet ice spicule 
FEW EA h BL BY A BY oy RB TE UK eZ RT OR 
2.8.3.3 WKE rime ice 
漂浮 于 水 面 呈 针 状 或 极 薄 状 的 冰 蝇 体 。 
2.8.3.4 layk pan-cake ice 
水 面 冰 凌 受 风 和 冻 胀 引起 的 片 冰 破碎 ,并 相互 冲撞 磨 去 棱角 
形成 的 圆 形 或 局 圆 形 浮 冰 。 
2.8.3.5 冰花 frazil slush 
浮 于 水 面 或 水 中 的 水 内 冰 、 棉 冰 和 冰 导 等 。 
2.8.3.6 JEYK border ice 
ta A E OR BA EA) UK AF o 
(1) 4) HE Fe ok initial border ice 
初冬 在 岸 边 形成 的 薄 冰 带 , 气 温 升 高 往往 就 地 融化 或 脱 岸 
(2) 固 定 岸 冰 fixed border ice 
气温 低 且 稳定 ,初生 岸 冰 逐 渐 成 为 牢固 的 冰 带 。 
(3) 冲 积 岸 冰 agglomerated border ice 
受 风 和 水 流 作用 ,流动 冰花 或 冰 块 被 冲 到 岸 边 或 与 岸 冰 边 冻 
结 而 成 的 冰 带 ,其 表面 常 不 平整 。 
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(4) #8 AE Fe ok regenerative border ice 
FEA E , SCT FE A FE AE CEA UK o 
(DREYK residual border ice 
FEH a yk a EE I E OK o 
2.8.3.7 YK slush ice 
雪 水 混合 物 冻 绪 而 成 的 冰 。 
2.8.3.8 水 内 亲 underwater ice 
在 水 面 或 冰 面 以 下 任何 部 位 结 成 的 冰 或 冰 结 合体 。 
2.8.3.9 KĀ shuga 
WCE HS IKZ E E A E R R PE AR BY J ok 
2.8.3.10 pki ice base boundary 
冰 层 下 表面 与 河 尾 接触 的 位 置 。 
2.8.3.11 pie ice reef 
冻结 于 河 底 并 露出 水 面 的 冰 体 。 
2.8.3.12 Yk ice bridge 
E PIAN ikk H Dia) Ay eT) Ud EK he o 
2.8.3.13 流 冰 花 slush ice run 
冰花 随 水 流 流 动 的 现象 。 
2.8.3.14 浮 冰 floating ice 
浮 于 水 中 的 任何 形式 的 冰 。 
2.8.3.15 ark anchor ice 
水 面 以 下 冻结 于 河 底 或 建筑 物 上 的 冰 。 
2.8.4 封冻 期 freeze-up period 
河流 出 现 封冻 的 整个 时 期 。 
.8.4.1 封冻 ( 封 河 ) freeze-up 
河 段 出 现 横路 两 涯 的 固定 冰 盖 , 且 敞 露水 面 面 积 小 于 河 段 总 
面积 20% 的 现象 。 
(1) 平 封 flat freeze-up 
在 水 流 平 缓 的 河 段 , 先 产 生 冰 桥 , 流 冰 花 或 冰 块 沿 冰 桥 平 铺 上 
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溯 , 导 致 河 段 封冻 的 现象 ;或 两 岸 尾 冰 较 帘 ,天 气 又 冷 , 洛 露水 面 也 
速冻 结 , 形 成 表面 较 平 整 封冻 冰 盖 的 现象 。 
(2) 立 封 upright freeze-up 
在 水 流 较 急 且 多 浅滩 的 河 段 ,冰花 及 碎 冰 在 封冻 冰 缘 前 发 生 
堆积 相互 挤 压 . 重 到 倾斜 冻结 ,封冻 冰 盖 表面 形成 起 伏 不 平 冰 堆 的 
现象 . 
2.8.4.2 tke ice cover 
Hi S DA pe A ae 7K TAY AE KJ 
2.8.4.3 ÆR grounded ice cover 
从 水 面 到 河 底 全 断面 冻结 成 冰 的 现象 。 
2.8.4.4 WKE ice mound 
在 封冻 冰 盖 表面 , 鼓 起 的 锥 体 或 椭 球 体 冰 包 。 
2.8.4.5 HARKER ice edge of freeze-up 
Ae K A Ex fot ER 7K H AS ENA OK mE I FF o 
2.8.4.6 清 沟 lead 
封冻 期 间 ,河流 中 未 冻结 的 狭长 水 沟 。 
(]) 初 生 清 沟 primary lead 
封冻 初期 形成 的 清 沟 。 
(2) 青 生 清 沟 secondary lead 
春季 转 暖 , 冰 盖 消融 形成 的 新 清 沟 。 
2.8.4.7 冰花 路 秸 sludge road felt 
在 两 岸 岸 冰 之 间 , 由 冰花 堆积 冻结 形成 市 状 的 封冻 冰 层 。 
2.8.4.8 KERA snow cover Over ice 
封冻 冰 盖 表面 覆盖 积 汝 的 现象 。 
2.8.4.9 KÄ ice ridge 
St AR OK st Ze TE] ME EC AY) ZAR OK E o 
2.8.4.10 p24 ice crack 
封冻 冰 盖 上 的 缝 际 。 
2.8.4.11 rk suspended ice cover 
e % 


FF OK E A EY SAR OK Ti o 
2.8.4.12 KH ice pack 
平整 封冻 冰 盖 表面 的 突出 局 部 冰 体 。 
2.8.4.13 KE ice jam 
封冻 冰 盖 下 面 , 大 量 冰 花 堆积 ,堵塞 了 部 分 水 道 断 面 , 造 成 上 
游 水 位 歼 高 的 现象 。 
2.8.4.14 EZKI aufeis 
IKEK UK 、 冰 上 冒 水 、 雪 融化 遇 到 寒冷 生成 的 冰 。 
2.8.5 解冻 期 break-up period 
河流 冰凌 开始 明显 消融 或 封冻 冰 盖 开始 消融 ,至 冰 人 情 现象 全 
部 消失 的 整个 时 期 。 
2.8.5.1 pee color change of ice cover 
融 冰 过 程 中 ,封冻 冰 盖 表面 颜色 发 生变 化 的 现象 。 
2.8.5.2 wk EB xk upwelling over ice 
SA at OK ate. AY BE BR FL Hed SAE To] Et 7K AY ARR 
2.8.5.3 冰 上 有 水 accumulation of melt water 


冰 面 上 大 面积 水 洼 的 现象 。 
2.8.5.4 冰 上 流水 water flow over ice 
冰 面 上 流水 的 现象 。 


2.8.5.5 层 冰 层 水 ice cover with intercalated water layers 
冰 层 中 夹 有 水 层 的 现象 。 
2.8.5.6 融 冰 thawing 
封冻 冰 盖 明显 消融 ,出 现 冰 盖 表面 积 水 或 面积 大 小 不 等 的 敞 
露水 面 的 现象 。 
2.8.5.7 冰 层 塌陷 ice sheet depression 
ESUR OK Ta [oa] YOY oy FF ad YD TE BS Bt Ye BY SRR 
2.8.5.8 KE floating ice cover 
SY A OK at Abd PS AD 5 Sk JE 7K TT) BR 
2.8.5.9 冰 滑 动 dislodging of ice cover 
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整 片 或 分 裂 成 大 面积 的 封冻 冰 盖 ,时 而 顺 流 滑 动 , 时 而 停 清 不 
动 的 现象 。 
2.8.5.10 解冻 ( 开 河 ) break-up 
随 痢 气温 的 逐渐 上 升 , 较 长 河 段 没有 固定 冰 盖 , 洛 露 水 面 上 下 
游 贯通 ,其 面积 超过 河 段 总 面积 20% 的 现象 。 
(1) 文 开 河 tranquil break-up 
KAER ,水 位 流量 没有 和 急剧 变化 ,主要 由 热力 因素 作用 引 
起 的 开 河 。 
(2) 武 开 河 violent break-up 
水 势 变 化 急剧 ,主要 由 水 力 因 素 作 用 引起 的 开 河 。 
2.8.5.11 irk drift ice 
冰 块 或 兼 有 少量 冰花 随 水 流 流 动 的 现象 。 
2.8.5.12 流 冰 堆积 drifting ice pack 
冰 块 或 冰花 在 流动 中 受阻 保 沛 并 堆积 于 局 部 河 段 的 现象 。 
2.8.5.13 YKJ ice dam 
大 量 流 冰 至 浅滩 弯 道 . 卡 口 及 在 未 解体 的 冰 盖 前 缘 受 阻 , 形 
成 横 跨 河面 并 显著 雍 高 上 游 水 位 的 冰 块 堆积 体 。 
2.8.5.14 FEDER residual ice accumulation 
春季 开 河 , 沿 河 流 两 岸 .沙滩 等 边缘 堆积 的 冰 块 。 








2.9 湖泊 水 库 


2.9.1 湖泊 lake 
陆地 上 的 贮 水 尘 地 。 由 湖 盆 、 湖 水 及 其 中 所 含 物质 组 成 的 宽 
亲 水 域 的 综合 自然 体 。 
2.9.1.1 外 流 湖 exorheic lake 
湖水 与 河流 相通 ,最终 汇 人 海洋 的 湖泊 。 
2.9.1.2 内 流 湖 endorheic lake 
广义 指 从 湖泊 流出 的 水 流 不 汇 人 海洋 的 湖泊 。 狭 义 指 非 河 流 
发 源 地 的 湖泊 ,湖水 仅 耗 损 于 蒸发 和 土壤 渗 漏 。 
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2.9.1.3 淡水 湖 fresh lake 
湖水 含 盐 量 小 于 1000mg/L 的 湖泊 。 
2.9.1.4 咸水湖 salt lake 
湖水 含 盐 量 为 1000mg/L~35000mg/L WITH - 
2.9.1.5 盐湖 saline lake 
湖水 含 盐 量 大 于 35000mg/L MAYA - 
2.9.1.6 季节 性 湖泊 seasonal lake 
在 直 水 期 湖 倪 积 一 定 湖 水 ,而 在 平水 期 或 枯水期 湖 倪 久 露 的 
湖泊 。 
2.9.1.7 富 营 养 湖泊 eutrophic lake 
湖泊 中 氮 、 磷 等 营养 物质 丰富 ,其 生产 力 旺盛 的 湖泊 。 
2.9.1.8 贫 营 养 湖 泊 dystrophic lake 
VAP Al 、 磷 等 营养 物质 贫乏 ,藻类 .浮游 生物 和 叶 绿 系 很 少 ， 
耗 氧 量 小 ,透明 度 大 的 湖泊 。 
2.9.1.9 构造 湖 tectonic lake 
由 于 内 营 力 地 质 过 程 所 引起 的 不 同 的 地 完 运 动 所 形成 的 湖 
泊 , 通 党 具有 细 长 的 形态 、 陡 的 边 坡 和 大 的 深 度 ，。 
2.9.1.10 冰川 湖 glacial lake 
由 冰川 作用 形成 的 大 面积 洼地 积 水 。 
2.9.1.11 火山 口 湖 crater lake 
火山 停止 嘎 发 后 ,火山 口内 积 水 而 形成 的 湖泊 。 面 积 小 而 
WER. 
2.9.1.12 HEZ W imprisoned lake 
H Pit. Bb HED A E I AY. A h L A, e EP 
VE Fa tit x K L E Ae HS KA a tat Ait D O EM o 
2.9.1.13 J% fluviatile lake 
由 于 河流 的 改道 RERE kA SE, ER ERE T A H 
IE RE RS at SATB AE BOT. BC ER AE BH 
2.9.2 湖 流 lake current 
cja 


湖水 沿 一 定 方向 的 运动 ,根据 成 因 可 分 为 梯度 流 和 漂流 。 
2.9.2.1 梯度 流 gradient current 
湖面 倾斜 时 产生 的 一 种 流动 。 
2.9.2.2 漂流 drift current 
由 盛行 风 对 湖面 的 持续 作用 所 产生 的 切 应 力 而 引起 的 湖水 
运动 。 
2.9.3 AR lake wave 
湖水 质点 在 风力 作用 下 围绕 其 平衡 位 置 做 周期 性 振动 并 沿 一 
定 方 回 传 播 的 现象 。 
2.9.4 湖泊 波澜 ( 假 潮 ) lake seiche 
湖泊 整个 或 局 部 水 域 周 期 性 的 摆动 。 
2.9.5 湖泊 增 减 水 lake wind denivellation 
在 风 的 切 应 力 的 作用 下 ,使 背风 湖 尾 的 水 位 降落 和 迎风 湖岸 
的 水 位 增 涨 EK TE AC AE Ah BH A BB 。 
2.9.6 湖泊 资源 lake resources 
湖泊 的 水 资源 .生物 资源 .矿产 资源 .旅游 资源 和 气候 资源 等 
的 总 称 。 
2.9.7 湖泊 率 lake ratio 
流域 内 湖泊 面积 与 流域 面积 的 比值 。 
2.9.8 湖泊 补给 系数 recharge coefficient of lake 
湖泊 流域 面积 ( 集 水 面积 ) 与 湖泊 面积 的 比值 。 
2.9.9 湖泊 换 水 周期 lake residence period 
湖泊 容积 与 年 度 出 湖水 量 的 比值 。 
2.9.10 A lake basin 
CE W WA 7k Bl] — EKA T BS) Ba Sts ee BY eH 
2.9.11 湖面 高 程 elevation of water level in lake 
湖面 水 位 的 海拔 高 度 。 
2.9.12 Bih% insulosity 
湖泊 内 所 有 岛屿 总 面积 与 湖泊 面积 的 比值 。 
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2.9.13 湖泊 分 层 lake layering 
湖泊 内 不 同 水 深 的 水 质 .水温 、 含 沙 量 的 分 层 现象 。 


2.9.13.1 正 温 层 direct thermal stratification 
湖水 温度 沿 垂 线 分 布 , 上 层 温 度 较 高 而 下 层 较 低 但 不 低 于 
4 的 状况 。 
2.9.13.2 %4 je inverse thermal stratification 


在 气温 降 至 4C 以 下 漳 水 温度 沿 垂 线 分 布 ,上 层 温 度 较 低 而 
下 层 较 高 但 不 高 于 4C 的 状况 。 
2.9.14 湖泊 形态 参数 morphometric parameter of lake 
湖泊 形态 特征 的 面积 容量、 宽度 、 长 度 、 深 度 、 尾 线 发 育 系数 
等 参数 的 统称 。 
2.9.14.1 湖泊 面积 area of lake 
湖泊 在 一 定 水 位 时 的 水 面 面 积 。 
2.9.14.2 湖泊 容量 storage of lake 
湖泊 在 一 定 水 位 形成 湖面 以 下 湖 盆 的 总 储量 。 
2.9.14.3 湖泊 长 度 length of lake 
湖面 的 湖 尾 线 上 相距 最 远 两 点 之 间 的 直线 距离 。 
2.9.14.4 湖泊 平均 宽度 mean width of lake 
湖泊 面积 与 湖泊 长 度 的 比值 。 
2.9.14.5 湖泊 最 大 深度 maximum depth of lake 
湖面 至 湖 倪 最 低 处 的 竖 直 距离 。 
2.9.14.6 湖泊 平均 深度 mean depth of lake 
湖泊 容量 与 湖泊 面积 的 比值 。 
2.9.14.7 湖泊 高 度 分 布 曲线 curve of depth distribution of lake 
反映 闪 度 与 相应 湖水 面积 之 间 的 关系 曲线 。 
2.9.14.8 湖泊 岸 线 长 度 length of lake shoreline 
湖面 周边 线 的 长 度 。 
2.9.14.9 WRHARARBAR development coefficient of 
lake shoreline 
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湖泊 岸 线 长 度 与 湖泊 面积 相等 的 圆周 长 的 比值 。 
2.9.15 Wi lacustrine muck 
AYA Ot TR Zo xt 30 A E HJE AVE ECHL A AL 
微粒 的 组 成 体 。 
2.9.16 水 库 reservoir 
在 河道 .山谷 .低洼 地 有 水 源 或 可 从 另 一 河道 引 和 人 水 源 的 地 方 
修建 挡 水 坝 或 坦 卉 ,形成 的 蓄 水 区 域 ; 或 在 有 隔 水 条 件 的 地 下 透水 
层 修 建 截 水 墙 ,形成 的 地 下 萤 水 区 域 。 
2.9.16.1 Wit fluctuating zone 
水 库 季 节 性 水 位 涨 落 使 库 区 被 淹没 土地 周期 性 出 露 于 水 面 的 
区 域 , 又 称 消 落 区 。 
2.9.17 水 库 特 征 水 位 characteristic water level of reservoir 
水 库 在 不 同时 期 为 完成 不 同 任 务 , 需 控制 达到 或 允许 消 落 的 
各 种 库 水 位 ,如 正常 更 水 位 、 死 水位、 防洪 限制 水 位 、 防 洪 高 水 位 、 
设计 洪水 位 、 校 核 洪水 位 等 。 
2.9.17.1 JER BK LAI KY) normal water level(normal 
high-water lever) 
水 库 在 正常 运用 情况 下 ,为 满足 设计 的 兴 利 要 求 , 人 允许 达到 的 
最 高 水 位 。 
2.9.17.2 死水 位 dead water level 
水 库 在 正常 运用 情况 下 ,人 允许 消 落 到 的 最 低 水 位 。 
2.9.17.3 防洪 限制 水 位 (汛期 限制 水 位 ) lower limit 
water level forflood control 
IKE E TAS RIF AXA Be KY EB 2k fic. tE 4E 7K E TE TS BE 
zs JH BT FY ibe a] 2K E o 
2.9.17.4 防洪 高 水 位 upper water level for flood control 
水 库 或 其 他 水 工 建筑 物 遇 到 下 游 防护 对 象 设防 洪水 时 ,在 坝 
前 或 建筑 物 前 达到 的 最 高 水 位 。 
2.9.17.5 设计 洪水 位 design flood level 
。43 。 


水 库 或 其 他 水 工 建筑 物 遇 到 设计 洪水 时 ,在 坝 前 或 建筑 物 前 
达到 的 最 高 水 位 。 
2.9.17.6 校 核 洪水 位 check flood level 
水 库 或 其 他 水 工 建 筑 物 遇 到 校 核 洪 水 时 ,在 坝 前 或 建筑 物 前 
达到 的 最 电 水 位 。 
2.9.18 库容 reservoir storage 
坝 上 游 水 位 水 平面 以 下 的 水 库容 积 。 
2.9.18.1 项 库容 still storage 
坝 上 游 水 位 水 平面 以 下 或 两 特征 水 位 水 平面 之 间 的 水 库 
容积 。 
2.9.18.2 动 库容 ( 槐 形 库 容 ) dynamic storage 
水 库 实际 水 面 与 坝 上 游 水 位 水 平面 之 间 的 容积 。 
2.9.18.3 库容 曲线 stage-capacity curve 
水 库 水 位 与 库容 的 关系 曲线 。 
2.9.19 水 库 特 征 库容 characteristic storage of reservoir 
水 库 特征 水 位 以 下 或 两 特征 水 位 之 间 的 水 库容 积 , 如 总 库容 、 
死 库容 、 兴 利 库容 、 防 洪 库 窑 、 调 湛 库 容 等 。 
2.9.19.1 JER dead reservoir capacity(dead storage) 
死水 位 以 下 的 水 库容 积 。 
2.9.19.2 兴 利 库容 (调节 库容 ) beneficial reservoir capacity 
TE A # 7K (i7 8 OK fiz ZT] KERR 
2.9.19.3 EER floodcontrol capacity 
防洪 高 水 位 至 防洪 限制 水 位 之 间 的 水 库容 积 。 
2.9.19.4 调 涝 库 窑 reservoir capacity for flood control 
校 核 洪 水 位 至 防洪 限制 水 位 之 间 的 水 库容 积 。 
2.9.19.5 ERER overlap reservoir capacity 
正常 琵 水 位 至 防洪 限制 水 位 之 间 的 水 库容 积 。 
2.9.19.6 总 库容 total storage capacity 
校 核 洪水 位 以 下 的 水 库容 积 。 
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2.9.20 sk PEW ts reservoir seepage 
库 水 沿 透 水 岩 土 市 向 外 低地 渗水 的 现象 。 
2.9.21 KÆ reservoir sedimentation 
入 库 水 流 挟 带 的 泥 沙 由 于 流速 减 小 而 在 库 内 洲 积 的 现象 。 
2.9.21.1 KJE = ff W reservoir delta 
H TAE UE > BY oR TEE KJE BS = AERE. 
2.9.21.2 水 库 回 水 变动 区 backwater zone of reservoir 
水 库 最 低 水 位 和 最 高 水 位 两 条 回 水 曲线 端点 之 间 的 河 段 。 
2.9.21.3 HIK YEW wR sedimentation at dam vicinity 
VEU FE 7K A AX H BAT Ue -E Ye LA EY a 
2.9.22 水 库 水 量 损失 reservoir water loss 
兴建 水 库 后 , 因 改 变 河流 天 然 状 态 、 库 内 外 水 力 关系 所 引起 的 
2.9.23 水 库 泥 沙 观测 reservoir sediment observation 
对 水 库 库 区 的 泥 沙 含量 .运行 规律 及 有 关 性 质 的 测验 和 分 析 。 
2.9.24 JK PERU IM reservoir sedimentation observation 
Nt 7K Æ E X KI eb NP U BC ae ABR OD ATE AS BE AG AY AR. 
2.9.25 水 库 拦 沙 效 率 sediment trap efficiency of reservoir 
一 定时 段 内 水 库 拦 截 的 泥 沙 量 占 入 库 泥 沙 总 量 的 百分数 。 
2.9.26 水 库 水 文 效应 hydrologic effect of reservoir 
TK PE E TKS SP BUE X. F aE Be SK BS OK DX ZK CBE A HEE 
化 的 一 种 现象 。 


2.10.1 jes mire 
土壤 经 常 浸 水 饱和 ,地 表 长 期 或 暂时 积 水 , 生 长 湿 生 和 治 生 植 
物 , 有 泥炭 累积 或 虽 无 泥炭 累积 但 有 潜 育 层 存 在 的 区 域 。 
2.10.1.1 洪 育 沼泽 gleyization mire(non-peat mire) 
无 泥 痰 累积 的 治 泣 。 
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2.10.1.2 ERAZ peat mire 
A VER RAR HI YA IE o 
2. 10.1.3 (RME BARI) low level mire 
地 表 水 .地 下 水 补给 丰富 ,泥炭 灰分 含量 一 般 达 18% ,植物 所 
需 水 分 较 多 , 莎 草 科 植 物 占 优势 的 沼泽 。 
2.10.1.4 高 位 沼泽 ( 贫 营 养 沼 泽 ) main level mire 
受 大 气 降水 补给 ,植物 所 需 养分 贫乏 , 泥 谈 灰分 含量 不 足 
4% ,以 泥 吗 薛 等 贫 营养 植物 为 主 的 沼泽 。 
2.10.1.5 中 位 沼泽 (中 营养 沿 泽 ) medium level mire 
介 于 低位 沿 洋 和 高 位 疝 洋 之 间 的 沼泽 。 
2.10.2 沼泽 水 文 特征 hydrologic characteristics of mire 
沼泽 中 的 水 文 现象 和 水 文 过 程 的 某 种 特征 。 
2.10.2.1 沼泽 水 量 平衡 water balance of mire 
在 一 定时 段 内 , 洛 洋 的 收入 水 量 与 支出 水 量 之 差 等 于 该 沼泽 
内 蓄 水 变量 。 
2.10.2.2 WJ mire water 
在 类 似 海绵 结构 的 草根 层 和 泥炭 层 中 , 富 含有 机 物 和 悬浮 物 ， 
呈 黄 神色 ,有 腥 员 味 , 矿 化 度 低 , 呈 弱 酸性 和 中 性 的 水 。 
2. 10.2.3 WARME mire evapotranspiration 
诏 渗水 面 苞 发 .土壤 苞 发 和 植物 蒸腾 的 总 和 。 
2.10.2.4 沼泽 径流 mire runoff 
沿 洋 表 面 流 和 沼 译 表层 流 的 统称 。 
CAE R E surface flow of mire 
在 沼泽 较 低 的 止 地 上 的 表面 水 流 。 
(2) 沼 泽 表 层 流 surface layer flow of mire 
在 沼 洋 表 层 多 孔 介 质 中 的 渗流 。 
2.10.3 沼泽 含水 性 moisture property of mire 
(AE AY Ft AR JS UE oe JE P K YS A 7K 
2.10.4 沼泽 持 水 性 water retention of mire 
6 ARS 


治 泽 保持 水 分 的 能 力 。 
2.10.5 沼泽 透水 性 perviousness of mire 
诏 泽 的 透水 能 力 AY AERAR . 
2.10.6 Wes mire ratio 
诏 洋 面 积 与 流域 面积 的 比值 。 
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2.11.1 冰川 glacier 
在 两 极 或 高 山地 区 ,一段 长 时 间 内 固态 降水 量 超过 融化 量 和 
蒸发 量 ,在 重力 作用 下 能 自行 沿 地 面 缓慢 运动 ,长 期 存在 的 天 然 巨 
KIKE. 
2.11.1.1 大 陆 冰 盖 型 冰川 continental ice sheet glacier 
Be TEA HX. AN SE HI AR He E E h EK, ot A 
中 央 回 四 周 流动 的 冰 体 。 
2.11.1.2 山地 冰川 (山岳 冰川 》 mountain glacier 
发 育 在 不 同 纬度 山区 的 各 种 冰川 的 统称 。 
2.11.1.3 合 冰 川 valley glacier 
以 雪线 为 界 , 有 明显 的 积累 区 和 消融 区 ,长 而 大 的 冰 盏 从 粒 雪 
盆 沿 着 谷地 问 下 游 伸 长 的 冰川 ,是 山岳 冰川 中 发 育成 熟 的 类 型 。 
2.11.1.4 宽 尾 冰川 broad-tail glacier 
谷 冰 川 的 冰 舌 伸 出 谷口 进入 山 芒 地带 ,形成 宽阔 的 冰 磺 冰 效 
形似 三 角 洲 和 冲积 肩 状 的 冰川 。 
2.11.1.5 冰 斗 冰川 cirque glacier 
发 育 在 河谷 源头 或 谷地 两 侧 围 棒状 的 粒 雪 盆 中 , 冰 斗 底部 平 
坦 , 而 壁 贫 陡 峻 ,没有 或 仅 有 很 短小 冰 再 的 冰川 。 
2.11.1.6 orl hanging glacier 
位 于 雪线 高 度 附 近 陡 峭 的 山坡 上 ,无 明显 的 积累 区 和 消融 区 
的 冰川 ,此 外 ,山崎 线 两 侧 还 有 形态 很 不 规则 的 山地 冰川 ,是 山岳 
冰川 中 体积 小 的 冰川 。 
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2.11.1.7 贯通 冰川 (山药 冰川) penetrating glacier 
若干 谷 冰 川 的 积累 区 汇聚 在 一 起 互相 沟通 ,充满 谷地 系统 的 
冰川 。 
2.11.1.8 冰原 ice field 
贯通 冰川 进一步 发 展 , 几 乎 掩盖 了 最 高 峰 外 山地 的 地 势 起 伏 
的 景观 。 
2. 11.1.9 再 生 冰 川 regenerated glacier 
山坡 陡 岩 上 部 的 冰雪 悬空 航 落 到 坡 脚 堆 积 发 育成 的 冰川 。 
2.11.2 冰川 平衡 线 equilibrium line of glacier 
冰川 一 年 内 的 消融 和 堆积 相 平 衡 的 地 带 线 。 
2.11.2.1 雪线 snow line 


高 山 常年 积 雪 区 的 下 边界 , 即 年 固态 降水 量 与 消融 量 开始 达 


到 平衡 的 地 带 。 
2.11.2.2 消融 区 ablation area 


冰川 平衡 线 以 下 物质 平衡 为 负 的 部 分 。 
2.11.2.3 堆积 区 accumulation area 

冰川 平衡 线 以 上 物质 平衡 为 正 的 部 分 。 
.11.3 冰川 作用 glaciation 

冰川 或 冰 盖 活动 对 地 表 的 蚀 蚀 、 搬 运 和 堆积 等 的 地 质 作 用 。 
.11.4 pki moraine soll 

经 冰川 搬运 由 冰川 侧 刨 和 寄 冻 风化 所 形成 的 碎 悄 物质 。 
.11.5 冰川 变化 glacier variation 

冰川 物质 及 其 形态 的 时 空 变化 。 
.11.6 冰川 运动 glacier flow 

冰川 冰 在 重力 作用 下 上 自 源头 向 末端 的 移动 。 
2.11.7 AA avalanche 

山地 大 量 积 雪 突 然 骨 落 的 现象 。 
.11.8 冰川 融 水 径流 glacial meltwater runoff 
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的 径流 ,包括 裸露 山坡 的 雨 雪 形成 的 径流 。 
2.11.9 冰川 融 水 径流 模 数 glacial meltwater runoff modulus 
单位 面积 .单位 时 间 冰 川 融 水 径流 的 强度 。 


2.12 河口 潮汐 


2.12.1 潮汐 tide 
海水 面 在 月 球 和 太阳 等 引 潮 力 作用 下 产生 的 周期 性 涨 落 
现象 。 
2.12.1.1 JA tidal range 
在 一 个 潮汐 周期 内 , 相 邻 高 潮 位 与 低潮 位 的 差 值 ,又 称 潮 幅 。 
.12.1.2 潮 位 (潮水 位 ) tidal level 
受潮 汐 影 响 所 产生 周期 性 涨 落 的 水 位 。 
2.12.1.3 潮 型 tide type 
在 月 球 和 太阳 对 地 球 引 潮 力 作用 下 ,潮汐 发 生 周 期 性 涨 沙 的 
类 型 。 
2.12.1.4 涨潮 flood tide 
一 个 潮 期 内 水 位 上 升 的 过 程 。 
.12.1.5 yes ebb tide 
一 个 潮 期 内 水 位 下 降 的 过 程 。 
.12.1.6 M high tide 
一 个 潮汐 涨 落 周 期 中 出 现 的 最 高 水 位 。 
.12.1.7 低潮 low tide 
一 个 潮汐 涨 落 周 期 中 出 现 的 最 低 水 位 。 
12.1.8 “a slack water 
潮汐 涨 落 过 程 中 ,海水 上 涨 到 最 大 高 度 后 , 短 时 期 内 保持 的 不 
涨 也 不 落 的 现象 。 
2.12.1.9 停 潮 stand of tide 
潮汐 涨 落 过 程 中 ,低潮 时 出 现 的 水 位 短 时 间 不 动 的 现象 。 
2. 12.1.10 涨潮 潮 差 flood tidal range 
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低潮 位 至 随后 的 高 潮 位 的 差 值 。 
2.12.1.11 落 潮 潮 差 ebb tidal range 
高 潮 位 至 随后 的 低潮 位 的 差 值 。 
.12.1.12 Ble RR high lunitidal interval 
当地 月 中 天 与 随后 出 现 的 高 潮 的 时 间 间 隔 。 
.12.1.13 低潮 间 际 low lunitidal interval 
当地 月 中 天 与 随后 出 现 的 低潮 的 时 间 间 隔 。 
.12.1.14 日 潮 不 等 diurnal tide inequality 
一 太阴 日 内 发 生 两 潮 不 规则 的 现象 。 
2.12.2 月 中 天 lunar transit 
ARRAMA FFE TB]. RY KR EPR”, KIK 
的 一 次 称 “ 下 中 天 ”。 
2.12.3 5| J] tide generating force 
海洋 和 潮水 河道 中 ,每 一 个 水 质点 的 离心 力 与 该 点 所 受 天 体 
引力 的 合力 。 
2.12.4 天 文 湖 astronomic tide 
主要 由 月 球 和 太阳 的 引 潮 力作 用 所 产生 的 潮汐 。 由 月 球 引 潮 
力 所 产 生 的 潮汐 称 太 阴 潮 ,由 太阳 引 潮 力 所 产 生 的 潮汐 称 太 阳 潮 。 
2.12.5 Ais meteorological tide 
由 水 文 气象 要 素 如 风 气压 等 变化 而 引起 的 天 然 水 域 中 水 位 
升降 现象 。 
2.12.6 潮汐 周期 tidal cycle 
潮汐 在 一 个 潮汐 日 、 半 个 朔望月 或 更 长 时 间 内 的 涨 洲 变化 
周期 。 
2.12.6.1 半日 潮 semidiurnal tide 
在 一 太阴 日 内 ,出 现 两 次 高 潮 和 两 次 低 漳 , 且 两 次 高 潮 潮 位 或 
两 次 低潮 潮 位 几乎 相等 的 潮 。 
2.12.6.2 42H yA diurnal tide 
在 一 太 明 日 内 ,出 现 一 次 高 潮 和 一 次 低潮 的 潮 。 
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2.12.6.3 RG mixed tide 
半日 潮 和 全 日 潮 过 滤 的 混合 形式 。 
2.12.6.4 Kis spring tide 
Ha ld~3d, HH RRS SABA S| A HI 
MERAK. 
2.12.6.5 小 淹 neap tide 
ERFA 14~3d, 由 月 球 引 潮 力 与 太阳 引 潮 力 相 减 而 形 
成 的 潮 差 最 小 的 潮 。 
2.12.6.6 ‘i moderate tide 
在 朔 望 和 上 下 弦 之 间 , 介 于 大 潮 和 小 潮 之 间 逐 渐 增 减 变化 
的 漳 。 
2.12.7 KHH lunar day 
有 某 一 地 点 ,月 球 连 续 两 次 上 (下 ) 中 天 的 间隔 时 间 。 
2.12.8 潮 历 时 duration of tide 
相 邻 两 次 低 ( 高 ) 潮 的 间隔 时 间 。 
.12.8.1 涨潮 历时 duration of tidal rise 
一 个 潮 期 内 ,从 低潮 位 至 随后 的 高 潮 位 的 间隔 时 间 。 
.12.8.2 落 潮 历 时 duration of tidal fall 
一 个 潮 期 内 ,从 高 潮 位 至 随后 的 低潮 位 的 间隔 时 间 。 
2.12.9 FARE tidal current 
海水 在 月 球 和 太阳 等 引 漳 力 作用 下 产生 的 周期 性 水 平流 动 。 
2. 12.9.1 涨潮 流 flood tidal current 
Hey TY FE Ts] PAY Bh Dat 2 BD YH Tat o 
2.12.9.2 沙 潮流 ebb tidal current 
fer TY AET Te) YEE tit OH BY aH Tit o 
2.12.9.3 WR slack tide 
TU Dit SV ALC <b it IE BS. A 
it Fe A Bas TE Tit RE A OAV AY ETAL sta UN Vit PON eA Dt tk 
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2.12.9.4 IME tidal velocity 
潮流 中 水 质点 沿 水 平方 向 的 流速 。 
2.12.9.5 往复 流 alternating current(reversing current) 
受 地 形 的 限制 ,水 质点 大 致 在 一 个 水 平方 问 做 往复 运动 的 
潮流 。 
2.12.9.6 旋转 流 rotary current 
在 流速 变化 的 同时 流 回 不 断 旋转 的 潮流 。 
2.12.10 潮流 期 duration of tidal current 
相 邻 两 次 洛 潮 惑 流 的 间隔 时 间 。 
2.12.10.1 涨潮 流 历 时 duration of flood tidal current 
从 沙 测 患 流 至 下 一 个 涨潮 巧 流 的 间隔 时 间 。 
2.12.10.2 落 潮流 历时 duration of ebb tidal current 
SK A RG Tt BR Sa vB A S E Ba PT Pd] 
2.12.11 jw tidal bore 
发 生 于 潮 差 较 大 的 喇叭 口 形 河口 或 港湾 的 一 种 潮水 暴涨 的 
现象 。 
2.12.12 潮汐 调和 分 析 harmonic analysis of tide 
根据 实际 观测 的 潮汐 资料 ,将 潮汐 分 解 为 许多 简 谐 振动 的 分 
漳 , 以 计算 各 个 分 潮 调 和 常数 的 方法 。 
2.12.13 潮 位 历时 曲线 duration curve of tidal level 
一 种 反映 漳 位 及 其 相对 历时 的 关系 曲线 ,又 称 潮 位 历时 累积 
频率 曲线 。 
2.12.14 河口 水 文 estuarine hydrology 
河流 在 注入 海洋 .湖泊 或 其 他 河流 入 口 段 的 径流 、 泥 沙 和 河床 
演变 等 水 文 现 象 和 水 文 过 程 的 总 称 。 
2.12.14.1 河口 水 流 estuarine flow 
河口 地 区 由 径流 潮流、 密度 流 和 风 海 流 组 成 的 非 恒定 周期 性 
往复 水 流 。 
2.12.14.2 河口 潮汐 estuarine tide 
HTE 


入 海河 口 受 外 海潮 波 影响 产生 河口 水 面 周期 性 涨 落 和 河水 周 

期 性 水 平流 动 的 现象 。 
2. 12.14.3 河口 演变 fluvial process of estuary 

由 水 动力 因素 变化 引起 河口 河床 的 变迁 。 
2.12.15 拦 门 沙 estuarine bar 

由 于 河流 或 其 他 汇 和 水域 的 来 沙 在 口 门 附近 淤积 形成 的 横 吾 
于 河口 的 浅滩 。 
2.12.16 河口 三 角 济 estuarine delta 

VAY AK ER Tir AY YE Ub FE W A BASIE AB Wr g Sb Phe BE TTT Ta = FA 
TTR RK 
2.12.17 滩涂 ( 海 涂 ) tidal flat 

地 面 高 程 介 于 高 .低潮 位 之 间 的 地 带 。 


2.13 fy 情 


2.13.1 WIR soil moisture status 
田间 土壤 湿度 。 
2.13.2 土壤 密度 soil density 
单位 容积 土壤 的 质量 。 
2.13.3 土 粒 密度 soil particle density 
单位 容积 土 粒 的 质量 。 
2.13.4 土壤 筷 际 度 soll porosity 
单位 土壤 总 容积 中 的 孔 际 容积 。 
2.13.5 土壤 含水 量 soil water content 
105 CC 烘 干 至 恒 重 时 失去 的 水 量 , 以 单位 质量 干 土 中 水 的 质量 
或 单位 土壤 总 容积 中 水 的 容积 表示 。 
2.13.5.1 土壤 重量 含水 量 soil water content by weight 
土壤 样品 中 水 的 重量 与 干 土 重量 的 比值 。 
2.13.5.2 土壤 体积 含水 量 soil water content by volume 
土壤 样品 中 水 的 体积 与 土壤 样品 总 体积 的 比值 。 
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2.13.5.3 饱和 度 saturation degree 
土壤 含水 量 与 饱和 含水 量 的 比值 。 
2. 13. 5. 4 土壤 相对 湿度 (土壤 相对 含水 量 ) relative 
soil moisture 
土壤 含水 量 占 田间 持 水 量 的 百分数 。 
2.13.6 土壤 水 分 常数 soil water constant 
在 一 定 条 件 下 的 土壤 特征 性 含水 量 ,如 田间 持 水 量 、 凋 萎 含 水 
量 .毛管 破裂 含水 量 .饱和 含水 量 等 。 
2.13.6.1 土壤 吸湿 系数 (最 大 吸湿 量 ) soil hygroscopic 
coefficient 
气温 20C 空 气温 度 接近 饱和 条 件 下 ,单位 二 土壤 吸收 空气 中 
的 水 汽 所 能 达到 的 最 大 土壤 含水 量 。 
2.13.6.2 最 大 分 子 吸 水 量 maximum molecular moisture 
content 
土壤 中 由 分 子 吸附 力 所 能 保持 的 最 大 水 量 , 包 括 全 部 吸着 水 
和 薄膜 水 。 
2.13.6.3 HER wilting coefficient 
A FB FR KF AE ak AE he EY) “Rp 7K 
2.13.6.4 田间 持 水 量 field moisture capacity 
土壤 因 分 子 吸附 力 和 毛管 引力 作用 所 能 保持 的 最 大 水 量 。 
2.13.6.5 EFASE moisture content at capillary 
rupture 
毛管 悬 着 水 由 于 作物 吸收 和 土壤 蒸发 而 逐渐 减少 ,致使 毛管 
断裂 ,停止 毛管 悬 者 水 运动 时 的 土壤 含水 量 。 
2.13.6.6 饱和 含水 量 ( 全 持 水 量 ) saturated water content 
土壤 孔 际 全 部 被 水 充满 时 的 土壤 含水 量 。 
2.13.7 土壤 水 分 剖面 soil water profile 
EREKE i TR ET e) BY EH HK o 
2.13.8 土壤 适宜 含水 量 optimal soll water content 
e 54 。 


有 利于 作物 正常 发 育 的 土壤 含水 量 。 
2.13.9 土壤 水 分 通 量 soil water flux 
单位 时 间 通 过 单位 面积 土壤 表面 的 水 量 。 
2.13. 10 土壤 水 分 特征 曲线 soil water characteristic curve 
土壤 水 吸力 与 土壤 含水 量 的 关系 曲线 。 
2. 13. 10.1 土壤 水 分 涉 后 作用 hysteresis of soil water 
ERREA ERKKI K A P E N h EE ERA a ah 
现象 。 
2.13.11 土壤 水 分 运动 基本 方程 basic equation of soil water 
movement 
土壤 水 中 水 流 随 位 置 和 时 间 而 变化 的 基本 方程 。 
2.13.12 土壤 水 扩散 度 diffusivity of soil water 
土壤 水 力 传导 度 与 土壤 比 容 水 度 的 比值 。 
2. 13. 12. 土壤 水 力 传导 度 ( 士 壤 导 水 率 ) hydraulic conductivity 
of soil 
土壤 水 流通 量 与 水 力 梯度 的 比值 。 
2.13.12.2 土壤 比 容 水 度 specific water capacity of soil 
土壤 含水 量 随 基质 势 (或 土壤 水 吸力 ) 的 变化 率 。 
2.13.13 土壤 滩 吸 速度 infiltration-absorption rate of soil 
在 充分 供水 条 件 下 ,地表 水 向 土壤 渗入 的 速度 ,以 单位 时 间 和 信 
渗 的 水 层 厚 度 计 。 


2.14 地 F 水 


2.14.1 地 下 水 流域 drainage basin of groundwater 
地 面 以 下 由 地 下 水 分 水 岭 所 限定 的 汇 水 区 域 的 统称 。 
2.14.1.1 地 下 水 分 水 岭 groundwater divide 
在 地 下 水 补给 中 心 , 地 下 水 自然 形成 流向 相反 的 分 界线 。 
2.14.2 含水 介质 water-bearing medium 


赋 存 地 下 水 且 水 流 在 其 中 运动 的 宕 土 物 奈 。 
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2.14.2.1 均匀 介质 homogeneous water-bearing medium 
渗透 系数 等 与 空间 坐标 无 关 的 多 孔 介 质 。 
2.14.2.2 非 均匀 介质 heterogeneous water-bearing medium 
渗透 系数 等 随 空间 坐标 变化 而 变化 的 多 孔 介 质 。 
2.14.3 RH storativity capacity 
岩 土 能 容纳 一 定 水 量 的 能 力 。 
2.14.4 RKE specific storativity 
岩石 完全 饱 水 时 所 能 容纳 的 最 大 的 水 体积 与 岩石 总 体积 的 
比值 。 
2.14.5 持 水 性 retention capacity 
含水 岩 土 在 重力 作用 下 释 水 时 ,由 于 固体 颗粒 表面 的 吸附 力 
和 毛细 力 的 作用 ,使 在 其 空 际 中 能 保持 一 定 水 量 的 能 力 。 
2.14.6 持 水 度 specific retention 
饱 水 岩层 在 重力 释 水 后 ,保持 在 孔 际 中 水 的 体积 与 岩石 体积 
的 比值 。 
2.14.7 给 水 性 yield capacity 
含水 岩 土 在 重力 作用 下 能 自由 释 出 一 定 水 量 的 能 力 。 
2.14.8 给 水 度 specific yield 
饱 水 宕 土 层 在 重力 作用 下 自由 排出 水 的 体积 与 岩 土 层 体 积 的 
比值 。 
2.14.9 透水 性 moisture permeability 
岩 土 允许 水 体 透 过 的 能 
2.14.10 SKE aquifer 
能 够 贮存 .渗透 的 饱 水 岩 土 层 。 
2. 14. 10.1 KEA water-bearing rock series 
由 某 一 地 质 时 代 的 不 同 岩 土 层 所 组 成 的 含水 岩 体 。 
2.14. 10.2 含水 贿 组 water-bearing rock formation 
含水 层 岩 性 相近 的 岩 土 层 所 构成 的 统一 的 含水 岩 体 。 
2.14. 10.3 Gk are water-bearing rock property 
“SES 


含水 层 宕 土 的 物理 、 化 学 和 力学 等 因素 的 性 质 的 总 称 。 
2.14.11 KE confining bed(aquifuge) 
结构 致密 、 透 水 性 极 弱 的 导 水 速率 不 足以 对 井 或 泉 提供 明显 
水 量 的 岩 土 层 。 
2.14.12 ”透水 层 permeable bed 
HA FL Ba BS M, BEAK E, XA EF k E m KY 
HE. 
2.14.13 357K] aquitard 
结构 较 致密 ,透水 性 较 弱 , 储 水 能 力 较 小 的 岩 土 层 。 
2.14.14 含水 层 边 界 aquifer boundary 
含水 层 具 有 统一 水 力 特性 的 边界 。 
2.14. 14.1 透水 边界 permeable boundary 
渗透 性 恨 好 的 含水 层 边界 。 
2.14.14.2 KHA confining boundary 
渗透 性 极 差 的 含水 层 边 界 , 即 法 线 方向 水 力 梯 度 ( 流 量 ) 等 于 
零 的 边界 。 
2.14.14.3 AKHA aquitard boundary 
渗透 性 较 弱 的 含水 层 边 界 。 
2.14.15 包 气 带 水 water of aeration zone 
埋藏 于 地 面 以 下 潜水 面 以 上 的 水 。 
2.14.15.1 AA aeration zone 
地 面 以 下 潜水 面 以 上 与 大 气相 通 的 地 市 。 
2.14.15.2 结合 水 bound water 
被 宕 土 颗粒 的 分 子 引力 和 静电 引力 吸附 在 颗粒 或 际 壁 表面 的 
水 ,包括 吸着 水 和 薄膜 水 。 
(DRAEK hygroscopic water 
We B TFA ERUM E BR RE R H ,结合 最 牢固 的 一 层 水 。 
(2) W ABE 7K pellicular water 
HEA ak ASIN,» FAF J T BE TE E E REE A BERR. 
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2.14.15.3 毛细 水 (毛管 水 ) capillary water 
由 于 毛管 力作 用 ,保持 在 岩 土 层 毛细 空 际 中 的 水 分 。 
(1) 支 持 毛 细 水 ( 上 升 毛 管 水 ) upward capillary water 
由 于 毛细 力作 用 ,水 从 地 下 水 面 沿 细小 岩石 空 际 上 升 到 一 定 
高 度 ,形成 的 毛细 水 带 中 的 水 。 
(2) 悬 着 毛细 水 suspended capillary water 
在 不 受 地 下 水 补给 的 情况 下 ,地 表 上 层 土 壤 由 于 降雨 或 灌水 ， 
借 娠 毛管 作用 所 能 保持 的 地 表 入 渗水 。 
(3) 了 筷 角 毛细 水 hole-angle capillary water 
包 气 带 中 ,在 土壤 颗粒 接触 间 辽 ,由 于 构成 毛细 管 而 形成 弯 液 
Hi , dir PS TE FLA ERIZK o 
2.14.15.4 重力 水 gravity water 
当 土 壤 水 含量 超过 土壤 颗粒 的 吸引 力 和 毛管 力 所 能 保 持 范 
围 , 在 重力 作用 下 ,由 上 往 下 运 移 的 多 余 的 水 。 
(1) 渗 透 重 力 水 seepage gravity water 
在 重力 作用 下 , 沿 着 土壤 中 大 的 非 毛 管 孔 际 问 下 渗透 的 水 。 
(2) 文 持 重力 水 upward gravity water 
在 地 下 水 所 支持 而 存在 于 毛管 孔 际 中 的 连续 水 体 或 由 土 层 中 
相对 不 透水 层 阻 止 渗 透水 继续 问 下 而 形成 的 水 。 
2.14.15.5 气态 水 vaporous water 
DAK AR TARAS FFE FE Te A E KR AA E BFP AY ZK 
.14.15.6 凝结 水 condensation water 
进入 包 气 融 岩 土 空 际 中 的 水 蒸气 遇 冷 凝结 而 形成 的 水 。 
.14.15.7 Ee Rk perched water 
BAH “P Jaa Be Bia 7k JE Br RRA BOA Ok A Bo 
.14.15.8 渗入 水 infiltration water 
大 气 降水 和 地 表 水 通过 表层 土壤 空隙 渗入 地 下 的 水 。 
14.15.9 原生 水 juvenile water 
地 完 深 处 熔融 的 岩浆 在 上 升 过 程 中 分 异 出 水 汽 冷 凝 而 成 
BO. y 


N 


N 


N 


= 


的 水 。 
2.14.15.10 土 水 热 soil water potential 
以 纯 目 由 水 为 参照 状态 时 ,单位 数量 土壤 水 所 具有 的 能 量 相 
对 水 平 。 土 水 势 包括 基地 势 . 压 力 势 ,溶质 势 和 重力 势 。 
(1) 重 力 势 gravity potential 
土壤 水 受 重 力作 用 而 产生 的 势 。 
(2) EF pressure potential 
土壤 承受 的 压力 超过 参照 状态 下 的 标准 压力 而 产生 的 势 。 
(3) 基 质 热 matric potential | 
由 土壤 基质 的 吸附 力 和 毛管 力 而 产生 的 势 。 
C4) YR fat IA solute potential 
土壤 水 含有 可 溶性 盐 类 时 ,会 使 土壤 水 分 失去 一 部 分 自由 活 
动 的 能 力 ,由 此 产生 的 势 。 
2.14.15.11 Ze me zero flux plane method 
HETT P EKAT EA SS A POT PG BY TT HE ER ERR 
发 量 的 一 种 方法 。 
2.14.16 潜水 phreatic water 
埋藏 于 地 表 以 下 第 一 个 稳定 隔 水 层 之 上 ,具有 自由 水 面 的 地 
下 水 。 
2.14.16.1 ‘MAH saturation zone 
地 下 水 面 以 下 ,土壤 处 于 饱和 含水 状态 的 地 带 , 是 土壤 颗粒 和 
水 分 组 成 的 二 相 系 统 。 
2.14.16.2 洪水 面 phreatic water surface 
潜水 的 目 由 水 面 。 
2. 14. 16.3 潜水 位 phreatic water level 
潜水 的 自由 水 面相 对 于 某 一 基 面 的 高 程 。 
2.14.16.4 洪水 含水 层 厚 上 度 thickness of phreatic water 
aquifer 
从 潜水 面 到 第 一 个 稳定 隔 水 底板 的 竖 直 距离 。 
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2.14.16.5 潜水 埋 深 buried depth of phreatic water level 
从 地 面 至 潜水 面 的 垂下 距离 。 
2.14.16.6 洪水 流 phreaticflow 
潜水 在 重力 作用 下 由 高 处 流向 低 处 。 
2. 14. 16.7 洪水 分 布 区 distributed region of phreatic water 
潜水 含水 层 的 分 布 郊 围 。 
2. 14. 16.8 潜水 补给 区 recharge region of phreatic water 
大 气 降水 或 地 表 水 入 渗 补 给 潜水 的 地 区 。 
2. 14. 16.9 Jk HEHE EK discharge region of phreatic water 
潜水 出 流 的 地 区 。 
2.14.16.10 #7 HEME runoff discharge 
潜水 在 重力 作用 下 从 水 位 高 的 地 方 回 水 位 低 的 地 方 流 动 , 当 
径流 到 达 适 当地 形 处 ,以 果 、 渗 流 等 形式 汇流 出 地 表 或 流入 地 表 
水 体 。 
2.14.16.11 燕 发 排泄 evaporation discharge 
水 分 通过 包 气 市 和 植物 蒸腾 作用 进入 大 气 ， 
2.14.16.12 ký% i phreatic water overflow to surface 
从 含水 层 以 果 或 果 群 的 形式 洲 出 地 表 的 水 量 ，。 
2.14.17 JEJ confined water 
充满 于 上 、 下 两 个 相对 隔 水 层 之 和 的 承受 静水 压力 的 地 下 水 ，。 
2.14.17.1 隔 水 顶板 upper confining bed 
含水 层 顶 部 的 隔 水 界面 。 
2.14.17.2 隔 水 底板 lower confining bed 
含水 层 底 部 的 隔 水 界面 。 
2.14. 17.3 AEE KEER thickness of confined aquifer 
承 压 含水 层 中 隅 水 顶板 到 底板 之 间 的 垂直 距离 。 
2.14.17.4 AR KS confined water head 
承 压 水 位 高 出 承 压 含水 层 顶板 的 高 度 。 
2.14.17.5 了 有 承 压 水 位 confined level 
60% 
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IK EK OL WU FE A is E 7K a7 BY ea E o 
2.14.17.6 等 水 压 线 网 hydroisobaric line chart 

连接 承 压 含 水 层 中 测 压 水 位 相同 的 各 点 所 得 到 的 图 。 
2.14.17.7 目 流 水 井 artesian well 

FR SK {MZ fear F eT or a at Be SF 
2.14.17.8 含水 层 天 窗 skylight of upper confining bed 

藉 压 含水 层 上 隔 水 层 局 部 缺失 地 上 段 ， 


.14.18 了 筷 际 水 pore water 


存在 于 岩 土 体 孔 际 中 的 重力 水 。 

2.14.18.1 FL BR pore space 

颗粒 或 颗粒 集合 体 之 间 普 遍 存 在 着 的 孔 状 空 际 。 
.14.18.2 孔 院 含水 层 porous aquifer 

VA FL Big Ay UE 7K 28 fal AY KE 
.14.18.3 FLR-H RS sk ie pore-fissure aquifer 

具有 了 筷 际 和 和 裂 际 的 宕 土 所 构成 的 含水 层 ， 
.14.18.4 Aer Fl BRE effective porosity 

AA PH AEA WIL RERS A EJE A H. 
.14.18.5 FLERE porosity 

宕 土 的 孔 际 体积 与 岩 土 总 体积 之 比 。 
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.14.19 ZRK fissure water 


赋 存 于 岩 体 裂 际 中 的 地 下 水 。 
2.14.19.1 ZR fissure(crevice) 
在 各 种 应 力作 用 下 岩石 破裂 后 形成 的 裂缝 状 扎 际 。 
.14.19.2 ARAKE fissured aquifer 
VA 3S Bae A UE Kk 8 E A E ICR 
.14. 19.3 成 贿 裂 院 水 diagenetic fissure water 
埋藏 在 各 类 成 央 裂 际 中 的 水 。 
.14.19.4 风化 烈 际 水 weathering fissure water 
埋藏 在 岩 体 风化 带 中 的 水 。 
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2.14.19.5 构造 裂 除 水 tectonoclastic fissure water 
埋藏 在 各 类 断裂 构造 中 的 水 。 
2.14.19.6 RRX fissure ratio 
— E TAT Rt trI ERR ES A EJE a TY) EA 
2.14.20 AJK karst water 
EFTIR ES jA ROO PRH Tk. 
2.14.20.1 R solution crack 
可 溶性 岩石 在 地 表 水 和 地 下 水 长 期 浴 蚀 下 形成 的 和 孔 际 。 
2.14.20.2 aya CRM) karst 
可 溶性 岩层 长 期 被 溶 蚀 以 及 由 此 而 产生 的 各 种 地 质地 貌 形态 
的 总 称 。 
2.14.20.3 深 润 karst cave 
可 次 性 岩层 被 水 次 蚀 、 破 坏 所 形成 的 空 润 穴 的 通称 。 
2.14.20.4 BROKE karst aquifer 
赋 存 地 下 水 的 可 溶性 岩层 。 
2.14.20.5 HRX karst ratio 
一 定 面 积 宕 土 层 所 测定 的 宕 次 面 与 岩 土 层 总 面积 的 比值 。 
2.14.21 地 下 水 盐 运 动 movement of groundwater and salt 
地 下 水 和 含 盐 溶质 在 土壤 了 筷 际 、 岩 石 裂 际 以 及 喀斯特 岩层 中 
由 于 天 然 因 素 或 人 为 因素 影响 而 流动 的 规律 。 
2.14.22 地 下 水 运动 groundwater movement 
地 下 水 由 水 位 差 ( 或 水 头 差 ) 引 起 的 在 崖 土 孔 际 中 的 流动 。 
2.14.23 渗流 infiltration flow 
地 下 水 受 重力 .毛细 力 、 分 子 力 等 作用 ,在 多 孔 介 质 空 院 中 的 
2.14.24 地 下 水 动态 groundwater regime 
地 下 水 的 水 位 .水量 .水质 和 水 温 等 要 素 随 时 间 和 空间 变化 的 
现象 和 过 程 。 
2.14.25 地 下 水 等 水 位 线 图 watertable contour map 
spas 


地 下 水 水 位 相等 的 等 值 线 图 。 
2.14.26 地 下 水 循环 groundwater cycle 
含水 层 中 地 下 水 交替 更 新 的 过 程 。 
2.14.27 地 下 水 均衡 (地 下 水 量 平 衡 ) groundwater balance 
菏 一 地 区 含水 层 或 含水 宕 组 在 一 定时 段 内 ,地 下 水 的 总 补给 
量 与 总 排泄 量 及 地 下 水 贮存 量 的 变化 量 之 间 的 数量 平衡 关系 。 
2.14.27.1 均衡 区 balance area 
进行 均衡 计算 所 选 定 的 地 区 。 
2.14.27.2 均衡 期 balance period 
进行 均衡 计算 的 时 间 段 。 
2.14.27.3 [ERS positive balance 
某 一 均衡 区 ,在 一 定 均 衡 期 内 ,地 下 水 水 量 ( 或 盐 量 、 热 量 ) 的 
收入 大 于 支出 ,表现 为 地 下 水 储量 (或 盐 储 量 . 热 储 量 ) 增 加 。 
2.14.27.4 fiji negative balance 
某 一 均衡 区 ,在 一 定 均衡 期 内 ,地 下 水 水 量 ( 或 盐 量 、 热 量 ) 的 
收入 小 于 支出 ,表现 为 地 下 水 储量 (或 盐 储 量 . 热 储量 减少。 
2.14.28 地 下 水 的 补给 groundwater recharge 
地 下 水 含水 层 自 外 界 或 相 邻 含水 层 获 得 水 量 的 过 程 。 
2.14.28.1 降水 人 渗 补 给 precipitation recharge 
降水 入 渗 补 给 地 下 水 的 过 程 。 
2.14.28.2 降水 入 渗 补 给 系数 coefficient of precipitation 


recharge 
在 一 定时 段 内 ,单位 面积 上 降水 入 渗 补 给 地 下 水 的 水 量 与 同 
时 段 内 降水 量 的 比值 。 


2.14.28.3 地 表 水 补给 surface water recharge 
因 地 表 水 与 地 下 水 间 的 水 头 差 , 使 地 表 水 入 渗 补 给 地 下 水 的 
过 程 。 
2.14.28.4 凝结 水 补给 condensation recharge 
水 汽 凝 结 形成 的 重力 水 下 渗 补 给 地 下 水 的 过 程 。 
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2.14.28.5 侧 向 补给 lateral recharge 
侧 向 径流 流入 补给 地 下 水 的 过 程 。 
2.14.28.6 越 流 补给 leakage recharge 
在 水 头 差 作用 下 , 相 邻 含水 层 通过 上 覆 和 下 卧 的 弱 透 水 层 产 
生 垂 直 渗 透 补 给 含水 层 的 过 程 。 
2. 14.28.7 灌溉 入 渗 补 给 irrigation water recharge 
灌溉 渠道 的 渗 漏 以 及 田间 灌溉 水 入 渗 补 给 地 下 水 的 过 程 。 
2. 14. 28.8 灌溉 入 渗 补 给 系数 recharge coefficient of 
irrigation water 
灌溉 水 人 渗 补 给 地 下 水 的 量 与 灌溉 水 量 的 比值 。 
2.14.29 地 下 水 排泄 groundwater discharge 
地 下 水 含水 层 回 外 界 或 相 邻 含水 层 失去 水 量 的 过 程 。 
2.14.29.1 & spring 
地 下 水 的 天 然 露头 。 
(1) Ya thermal spring 
TK ek Bt E FEA E MT EB RS HY OR o 
(2D R mineral spring 
含有 一 定数 量 矿 物质 和 气体 ,有 时 水 温 超 过 20°C AR 
(32) KAR ascending spring 
由 承 压 含水 层 补 给 的 果 。 
(4) FER descending spring 
H Pe 7K a Fee Hit 2K Fb 25 IR o 
2.14.29.2 Wry discharge flow 
当 河 流 切 割 含水 层 时 ,地 下 水 沿 河 呈 带 状 排泄 。 
2.14.29.3 洪水 蒸发 临界 深度 critical depth of phreatic 
water evaporation 
不 发 生 潜 水 藻 发 的 最 小 埋 深 。 
2.14.30 地 下 水 径流 groundwater runoff 
RAJK Fas BMG Bh 7K Fas Ta] BS E ZK JE Dt TA YP Pe GB HB 
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潜入 的 水 流 ，。 
2.14.30.1 地 下 水 径流 强度 groundwater runoff intensity 
在 单位 时 间 内 通过 单位 断面 的 地 下 水 径流 量 。 
2.14.30.2 地 下 径流 模 数 groundwater runoff modulus 
lkm 含水 层 分 布 面积 上 的 地 下 水 径流 量 。 
2.14.30.3 地 下 径流 系数 groundwater runoff coefficient 
地 下 径流 量 与 同一 时 间 内 含水 层 分 布 面积 上 降水 总 量 的 
比值 。 
2. 14.30.4 地 下 水 流速 flow velocity of groundwater 
地 下 水 径流 通过 含水 层 过 水 断面 的 平均 速度 。 
2.14.30.5 地 下 水 力 坡度 (地 下 水 水 面 坡度 ) hydraulic 
gradient of groundwater 
沧 水 流 运动 方 回 单位 渗流 路 径 上 的 水 头 损 失 。 
2.14.31 地 下 水 水 位 groundwater stage 
观测 井中 地 下 水 目 由 水 面 的 高 程 。 
2.14.31.1 地 下 水 埋 深 bury of groundwater 
观测 井中 地 下 水 自由 水 面 距 井 口 地 面 的 高 度 。 
2.14.32 地 下 水 资源 groundwater resources 
赋 存 和 运动 在 地 层 或 岩层 中 ,其 质 和 量具 有 一 定 利用 价值 的 
地 下 水 。 
2.14.33 地 下 水 水 库 groundwater reservoir 
由 含水 层 或 加 建 地 下 坝 所 形成 的 地 下 水 调 蓄 区 。 
2.14.34 地 下 水 系统 groundwater system 
由 具有 水 量 水 质 输 入 、 运 行 和 输出 的 一 系列 相互 联系 的 地 下 
水 基本 单元 及 其 组 合 组 成 的 系统 。 
2.14.34.1 地 下 水 含水 系统 groundwater aquifer system 
由 隔 水 或 相对 隔 水 岩层 圈 闭 的 ,具有 统一 水 力 联 系 的 含水 
BARo 


2.14.34.2 地 下 水 流动 系统 groundwater flow system 
e664 


由 源 到 汇 的 流 面 群 构成 的 ,具有 统一 时 空 演变 过 程 的 地 下 
水 体 。 
2.14.35 地 下 水 模型 groundwater model 
为 模拟 地 下 水 现象 而 建立 的 实体 结构 或 数学 与 逻辑 结构 。. 
2.14.36 水 文 地 质 参 数 hydrogeological parameter 
含水 层 水 文 地 质 特性 的 各 种 定量 指标 。 
2. 14. 36.1 渗透 系数 permeability coefficient 
含水 层 透 水 能 力 的 参数 , 当 水 力 坡 度 为 1 时 单位 时 间 透 过 单 
位 面积 介质 的 渗 漏 量 。 
2.14.36.2 导 水 系数 ( 释 水 系数 ) transmissivity coefficient 
含水 层 输 水 能 力 的 参数 ,为 渗透 系数 与 含水 层 厚 度 的 乘积 。 
2.14.36.3 WKAR storativity 
地 下 水 头 ( 水 位 ) 上 升 或 下 降 一 个 单位 高 度 时 ,从 单位 底面 
积 其 含水 层 厚 度 等 于 一 个 单位 高 度 的 柱 体 中 所 贮存 或 释放 的 
水 量 。 
2.14.36.4 水 位 传导 系数 (水 力 扩 散 系 数 ) coefficient of 
water table conductivity 
潜水 含水 层 水 位 变化 传播 速度 的 参数 。 
.14.36.$ 压力 传导 系数 coefficient of pressure conductivity 
承 压 含水 层 水 头 变化 传递 速度 的 参数 。 
.14.36.6 越 流 系数 leakage coefficient 
弱 透 水 层 在 垂直 方向 上 传输 越 流 水 量 能 力 的 参数 。 
.14.36.7 延迟 指数 delayindex 
PBS OK E KJE SHE DS 28 K R E Oe FF se BY E BY FE ER < 
2. 14. 36.8 影响 半径 influence radius 
从 抽水 井中 心 至 降落 漏斗 周边 的 平均 距离 。 
2.14.36.9 补给 带宽 度 range of recharge zone 
在 有 径流 补给 的 含水 层 中 抽水 时 ,流入 抽水 井 的 地 下 水 流 
宽度 。 
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2.14.36.10 水 位 削减 值 interference added drawdown 
在 相距 较 近 的 多 个 井 ( 孔 ) 中 抽水 时 ,其 下 降 值 与 单 井 ( 孔 ) 单 
独 抽水 时 的 水 位 下 降 值 之 差 。 
2. 14. 36. 11 分 子 扩散 系数 coefficient of molecular diffusion 
多 了 筷 介 质 中 在 分 子 扩散 作用 下 溶质 运 移 能 力 的 指标 。 
2.14.36.12 机械 弥 散 系 数 ( 水 力 弥 散 系 数 ) coefficient of 
mechanical dispersion 
TE L ILI Jat PA Jaa XT TAL OK RE JI FB i o 
2.14.36.13 水 动力 弥散 系数 coefficient of hydrodynamic 
dispersion 
在 多 孔 介 质 中 溶质 分 子 扩 散 和 机 械 弥 散 作 用 的 综合 参数 。 
2.14.37 地 下 水 动力 学 groundwater dynamics 
研究 地 下 水 在 岩 土 空 际 中 运动 规律 的 学 科 。 


2.15 城市 水 文 


2.15.1 城市 化 率 urbanization rate 
某 一 特定 流域 城市 化 面积 与 集 水 面积 的 比值 。 
2.15.2 WMA RK green ratio of urban 
城市 绿地 面积 占 城市 总 面积 的 比值 。 
2.15.3 城市 水 面 履 盖 指 数 water Surface coverage index 
of urban 
城市 水 域 面 积 与 市 域 面积 的 比值 。 
2.15.4 城市 水 网 密度 water network density of urban 
城市 单位 陆 域 面积 内 拥有 河流 的 长 度 。 
2.15.5 城市 水 文 效 应 hydrologic effect of urbanization 
城市 化 所 及 区 域 对 水 文 过 程 和 水 文 要 素 变 化 规律 的 影响 ，。 
2.15.6 城市 气候 urban climate 
城市 受 其 下 垫 面 和 人 类 活动 影响 而 形成 的 局 地 气候 。 
2.15.7 城市 水 文 环境 hydrologic environment of urban 
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城市 下 垫 面 条 件 下 的 水 文 循环 过 程 的 外 部 空间 状 疙 。 
2.15.8 城市 热岛 效应 heat island effect of urban 

城市 温度 高 于 郊野 温度 的 现象 。 
2.15.9 城市 排水 系统 urban sewerage system 

为 工业 和 生活 废 污水 以 及 城市 本 地 降水 的 收集 和 排泄 建设 的 
涵管 、 梁 以 及 超标 洪水 泄洪 通道 ,加 压 或 提升 从 站 的 总 称 。 
2.15.10 城市 排涝 系统 urban flood drainage system 

在 城市 河道 修建 的 包括 阐 坝 .堤防 . 踢 浚 等 工程 措施 组 成 的 排 
Bt HR BE o 
2.15.11 Sri py eRe urban stormwater model 

在 对 城市 排水 系统 产 汇流 特性 分 析 的 基础 上 ,采用 水 文学 与 
水 力学 相 结合 途径 ,对 城市 降雨 径流 过 程 的 概 化 表达 与 模拟 的 
方法 。 
2.15.12 城市 不 透水 区 impervious area of urban 

BATT DX a TAY Be aE ER RE oe ha: HE A BE SES 
的 区 域 ，。 
2.15.13 城市 超标 洪水 清江 区 detention area for urban 
extraordinary flood 

城市 区 发 生 超 防洪 标准 时 ,为 防止 洪水 无 序 漫 流 造成 洪灾 损 
失 ,利用 生态 .休闲 场地 进行 滞洪 的 区 域 。 
2.15.14 城市 超标 洪水 蓄洪 区 retention area for urban 
extraordinary flood 

城市 区 发 生 超 防洪 标准 时 ,为 防止 洪水 无 序 漫 流 造成 洪灾 损 
失 和 有 效 利 用 洪水 ,利用 水 库 . 塘 堰 或 生态 休闲 场地 将 洪水 蓄 存 的 
2.15.15 城市 超标 洪水 泄洪 通道 release dame for urban 
extraordinary flood 

城市 区 发 生 超 防 洪 标 准时 ,为 防止 洪水 无 序 漫 流 造成 洪灾 损 
Fe ,利用 生态 .休闲 场地 .道路 划 定 的 应 急 洪水 通道 。 
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3 水 文 站 网 


3.1 一 般 术 语 


3.1.1 水 文 站 网 hydrometric station network 
在 一 定 地 区 或 流域 内 , 按 一 定 原则 ,用 一 定数 量 的 各 类 水 文 测 
站 所 构成 的 水 文 资料 收集 系统 的 总 称 。 
3.1.2 水 文 测 站 hydrometric station 
为 经 常 收 集 水 文 数据 而 在 流域 内 的 河 . 炬 、 湖 、 库 或 地 表 上 设 
立 的 各 种 水 文 观测 场所 的 总 称 。 按 其 作用 ,水 文 测 站 由 国家 基本 
水 文 测 站 和 各 类 专用 水 文 测 站 组 成 。 
3.1.3 水 文 站 网 分 级 hydrometric station network grade 
按照 构成 水 文 站 网 的 水 文 测 站 之 管理 权限 .服务 目 的 和 重要 
作用 等 ,对 水 文 站 网 的 分 档 定 级 工作 。 水 文 站 网 分 为 国家 基本 站 
网 和 专用 站 网 。 
3.1.4 水 文 站 网 分 类 hydrometric station network classification 
按照 构成 水 文 站 网 的 水 文 测 站 之 观测 要 素 , 报 汛 任务 布设 位 
置 .测验 工作 模式 等 ,对 水 文 站 网 进行 的 类 别 划分 工作 。 
3.1.5 水 文 站 网 密度 hydrometric stationnetwork density 
有 反映 一 个 地 区 或 流域 内 的 水 文 测 站 数量 多 少 的 指标 ,以 每 站 
平均 控制 面积 或 单位 面积 内 站 数 来 表示 。 
3.1.5.1 现状 密度 present density 
由 正在 运行 的 水 文 测 站 数量 而 计算 得 的 站 网 密度 。 
3.1.5.2 可 用 密度 usable density 
由 正在 运行 和 虽 停 测 但 资料 可 用 的 水 文 测 站 数量 而 计算 得 的 
站 网 密度 。 
3.1.5.3 容许 最 稀 站 网 permitted sparsest hydrometric 
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station network 
在 一 个 地 区 或 流域 内 ,为 满足 各 方面 对 水 文 资料 的 最 低 要 求 ， 
布设 的 最 低 限 度 水 文 站 网 。 
3.1.6 水 文 站 网 管理 hydrometric station network management 
国家 对 水 文 站 网 中 各 类 水 文 测 站 实行 的 分 级 分 类 规划 .布设 、 
测报 功能 分 析 评 价 .检验 以 及 站 网 的 优化 和 调整 等 工作 。 
3.1.7 水 文 分 区 hydrologic regionalization 
根据 地 区 或 流域 的 水 文 特征 和 自然 地 理 条 件 所 划分 的 不 同 水 
文 特征 区 域 。 在 同一 水 文 分 区 内 ,其 各 水 体 具 有 相似 的 水 文 状况 
及 变化 规律 。 水 文 分 区 是 水 文 站 网 规划 和 布设 的 基础 。 
3.1.8 水 文 信息 hydrologic information 
一 切 与 水 文 相 关 的 消息 .声讯 .数据 .资料 符号、 标识、 指令 等 


3.1.9 设 站 年 限 service life of hydrometric station 
根据 水 文 站 网 的 规划 建设 目的 而 确定 的 水 文 测 站 应 观测 的 年 限 。 


3.2 水 文 测 站 


3.2.1 国家 基本 水 文 测 站 basic national hydrometric station 
为 公用 目的 ,经 统一 规划 设立 ,能 获取 基本 水 文 要 素 值 多 年 变 
化 资料 的 水 文 测 站 。 它 应 进行 较 长 期 的 连续 观测 ,资料 长 期 存 贮 
是 国家 重要 水 文 测 站 和 一 般 水 文 测 站 的 总 称 。 
3.2.1.1 国家 重要 水 文 测 站 major national hydrometric station 
在 国家 统一 规划 的 基本 水 文 测 站 中 ,符合 国家 《水 文 站 网 管理 
办 法 相关 条 件 要 求 ,在 控制 流域 面积 .年 径流 ( 蕾 水 ) 量 、 供 水 人 口 
规模 .测控 位 置 等 方面 作用 凸显 的 水 文 测 站 。 
3.2.1.2 一 般 水 文 测 站 general hydrometric station 
在 国家 统一 规划 的 基本 水 文 测 站 中 , 除 国 家 重要 水 文 测 站 外 
的 国家 基本 水 文 测 站 。 
3.2.2 专用 水 文 测 站 special hydrometric station 
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为 科学 实验 研究 .工程 建设 和 运行 管理 .专项 业务 系统 运用 、 
专门 技术 服务 等 特定 目的 而 设立 的 水 文 测 站 ,是 国家 基本 水 文 测 
站 的 补充 ,其 观测 项 目 和 年 限 依 设 站 目的 而 定 。 基 准 水文 站 、 辅 助 
水 文 站 .水 文 实验 站 等 属 专用 水 文 测 站 。 

3.2.2.1 基准 水 文 站 benchmark hydrometric station 

为 监测 长 周期 气候 演变 引起 的 水 文 效应 和 分 析 人 类 活动 对 水 

文 情 势 的 影响 而 设置 的 基本 水 文 站 。 
3.2.2.2 辅助 水 文 站 auxiliary hydrometric station 

为 补充 国家 基本 水 文 测 站 不 足 而 设置 的 一 个 或 一 组 简易 专用 

水 文 测 站 。 
3.2.2.3 水 文 实验 站 hydrologic experiment station 

在 天 然 和 人 为 特定 实验 条 件 下 ,由 一 个 或 一 组 水 文 观测 试验 
项 目的 站 点 组 成 的 专门 场所 。 

(1) 国 家 基本 水 文 实验 站 basicnational hydrologic experiment 
station 

经 过 统一 规划 ,有 明确 目的 和 实验 任务 ,并 进行 长 时 间 观 测 的 
一 个 或 一 组 水 文 测 站 。 

(2) 专 用 水 文 实验 站 special hydrologic experiment station 

为 专项 科学 人 研究 任务 而 设立 的 测 站 ,或 在 水 文 站 增加 的 实验 
观测 项 目 ,并 随 任务 完成 而 集 止 观测 的 水 文 测 站 。 

3.2.3 水 文 测 站 特性 hydrometric station properties 

水 文 测 站 的 水 情 变化 规律 .测验 河 段 (监测 区 域 ) 控 制 条 件 以 
及 水 文 要 素 间 的 关系 特性 之 总 称 。 

3.2.4 水 文 测 站 编码 hydrometric station code 

表征 水 文 测 站 所 在 的 流域 (测验 断面 ) 位 置 .水 文 要 素 观 测 类 
别 及 性 质 ,便于 计算 机 识别 且 由 数字 和 字母 组 成 的 8 位 代码 。 


3.3 水文 测 站 按 监测 要 素 分 类 


3.3.1 水 文 (流量 ) 站 stream gauging station 
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设 在 河 、 渠 、 湖 、 库 上 以 测定 水 位 、 流 量 为 主 的 水 文 测 站 。 根 据 
需要 还 可 兼 测 降水 .水 面 蒸发 . 泥 沙 . 丧 情 .地 下 水 水质、 气象 要 素 
等 有 关 项 目 。 

3.3.2 水 位 站 stage gauging station 

以 观测 水 位 为 主 , 可 兼 测 降水 量 等 项 目的 水 文 测 站 。 
.3.2.1 潮水 位 站 ( 验 潮 站 ) tidal level station 

设 在 潮水 河上 记录 潮 位 涨 落 变化 的 水 文 测 站 。 
.3.2.2 水 库 水 位 站 reservoir stage gauging station 

设 在 水 库 区 有 代表 性 的 地 方 进行 水 位 观测 的 水 文 测 站 。 
.3.2.3 湖泊 水 位 站 lake stage gauging station 

设 在 湖泊 区 有 代表 性 的 地 方 进 行 水 位 观测 的 水 文 测 站 。 
3.3.3 MKB ONE) wy rain gauging station 

以 观测 降水 量 为 主 的 水 文 测 站 。 
3.3.3.1 配套 降水 量 ( 雨 量 ) 站 complete set of rain 

gauging station 

为 分 析 中 小 河流 降水 径流 关系 而 在 水 文 站 以 上 集 水 区 内 设置 
的 一 定数 量 的 降水 量 ( 南 量 ) 站 。 

3.3.4 水 面 蒸 发 站 water surface evaporation station 
观测 水 面 蒸发 量 及 相关 项 目的 水 文 测 站 。 
3.3.5 丧 情 站 soil moisture gauging station 

观测 土壤 含水 量变 化 的 水 文 测 站 。 

3.3.6 泥 沙 站 sediment station(sediment gauging station) 
测验 河流 含 沙 量 、 输 沙 率 或 颗粒 分 析 的 水 文 测 站 。 
3.3.7 水 文 气象 站 hydrometeorologic station 

进行 水 文 和 气象 诸 要 素 观 测 的 水 文 测 站 。 

3.3.8 水 质 站 (水 质 监测 站 ) water quality monitoring station 

PAE DB OK BE ERRIA WS ARB 7K BY) BE A 
学 和 生物 等 监测 信息 而 进行 采样 和 现场 测定 的 测 站 。 按 设 站 目的 
局 作用 ,分 为 基本 水 质 站 和 专用 水 质 站 。 
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3.3.8.1 基本 水 质 站 basic water quality monitoring station 
为 公用 目的 ,经 统一 规划 设立 ,能 获取 基本 水 环境 与 水 生态 要 
素 信 息 的 水 质 站 。 
3.3.8.2 专用 水 质 站 special water quality monitoring station 
为 科学 研究 .工程 建设 与 运行 管理 等 特定 目的 服务 而 设立 的 
水 质 站 。 


3.4 水 文 测 站 按 服务 目的 分 类 


3.4.1 水 资源 监测 站 waterresources monitoring station 
以 水 资源 的 管理 ,保护 与 开发 利用 为 主要 目的 ,在 取水 口水 
源 地 、 水 功能 区 、 入 河 排污 口 .行政 或 管理 区 域 的 界河 断面 以 及 其 
他 水 资源 敏感 区 附近 设立 的 水 量 、 水 质 监 测 站 。 
3.4.2 报 汛 站 flood-reporting station 
承担 报 汛 任务 的 水 文 测 站 或 气象 台 站 。 
3.4.2.1 中 央 报 讯 站 central flood-reporting station 
根据 水 文 情报 预报 任务 要 求 , 承 担 着 向 国家 级 和 流域 防汛 决 
策 机 构 报 告 河流 、 湖 泊 、 水 库 和 其 他 水 体 汛 情 任务 的 各 类 水 文 
测 站 。 
3.4.2.2 地 方 报 汛 站 local flood-reporting station 
根据 水 文 情报 预报 任务 要 求 , 承 担 着 问 省 级 及 其 以 下 防汛 决 
策 机 构 报 告 河流 、 湖 泊 、 水 库 和 其 他 水 体 汛 情 任 务 的 各 类 水 文 
测 站 。 
3.4.2.3 专用 报 汛 站 special flood-reporting station 
为 承担 某 一 专项 防汛 任务 而 报告 河流 湖泊、 水 库 和 其 他 水 体 
汛情 信息 的 各 类 水 文 测 站 。 
3.4.2.4 常年 水 情 站 perennial hydrologic regime gauging 
station 
全 年 按 规定 报 送水 情 的 水 文 测 站 。 
3.4.2.5 汛期 水 情 站 hydrologic regime gauging station 
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in flood season 
只 在 汛期 按 规定 报 送水 情 的 水 文 测 站 。 
3.4.3 辅助 水 情 站 auxiliary hydrologic regime gauging station 
当 水 情 达 到 一 定 标准 时 或 因 临 时 需要 , 按 规定 报 送水 情 的 水 
文 测 站 。 
3.4.4 大 河 控 制 站 main-stream control gauging station 
按 规定 控制 面积 ,为 探索 大 河水 文 要 素 沿 程 变化 规律 而 布设 
的 水 文 测 站 。 
3.4.5 区 域 代 表 站 regional representative station 
按 规定 控制 面积 ,为 探索 中 等 河流 地 区 水 文 要 素 变 化 规律 而 
在 有 代表 性 的 中 等 河流 上 布设 的 水 文 测 站 。 
3.4.6 小 河 站 small-stream gauging station 
为 探索 不 同 下 垫 面条 件 下 的 小 河 径 流 变 化 规律 ,而 在 有 代表 
性 的 小 河流 上 按 规 定 控 制 面积 布设 的 水 文 测 站 。 


3.5 水 文 测 站 按 布设 位 置 分 类 


3.5.1 Eyi river gauging station 
大 然 河 道上 设置 的 水 文 测 站 。 
3.5.2 水 库 站 reservoir gauging station 
在 水 库 出 口 、 进口 或 库 区 进行 水 文 要 素 观 测 而 设置 的 水 文 
测 站 。 
3.5.3 渠道 站 canal gauging station 
在 人 工 河 、 汇 上 进行 水 文 要 素 观 测 而 设置 的 水 文 测 站 。 
3.5.4 湖泊 站 lake gauging station 
在 湖 沾 出口、 进口 或 湖区 进行 水 文 要 素 观 测 而 设置 的 水 文 
测 站 。 
3.5.5 援 阅 站 weir and sluice gauging station 
VA HE DY PE Ag Ps hill BE ik OC K AL ad Tt AY ZK OC h o 
3.5.6 地 下 水 站 ( 井 ) groundwater observation well 
DTA x 


为 观测 地 下 水 的 量 、 质 动态 变化 ,在 水 文 地 质 单元 或 地 下 水 开 
采 区 等 设置 的 水 文 测 站 或 地 下 水 监测 井 ( 孔 ) 。 
3.5. 7 跨 界 河流 站 (界河 站 ) transboundary river 
gauging station | 
在 河流 与 国境 界 、 行 政 区 界 的 交汇 处 附近 设置 的 水 文 测 站 。 
通常 分 为 国界 站 (国际 河流 水 文 站 ) .行政 区 界 站 等 。 
3.5.7.1 国际 河流 水 文 站 (国界 站 ) international river 
gauging station 
在 出 、 入 国境 河流 与 国境 界 交 汇 处 附近 设置 的 水 文 测 站 。 主 
要 任务 是 咎 出 、 入 国境 河流 的 邻 国 及 有 关 国 际 组 织 通 报 汛情 ,或 者 
长 期 从 事 中 华人 民 共 和 国 与 邻 国 的 在 跨 界河 流 上 的 水 文 水 资源 监 
M EE AB} AC PRTG BH o 
3.5.7.2 行政 区 界 站 district boundary gauging station 
在 出 \ 和 行政 管辖 区 境 河 流 与 行政 区 界 交 汇 处 附近 设置 的 水 
文 测 站 。 通 常 分 为 省 界 站 .市 界 站 、 县 (区 ) 界 站 等 。 


3.6 水 文 测 站 按 工 作 模 式 分 类 


3.6.1 巡 测 站 tour gauging station 

对 部 分 或 全 部 水 文 要 素 视 其 变化 定时 或 不 定时 到 现场 进行 测 
验 的 水 文 测 站 。 
3.6.2 驻 测 站 stationary gauging station 

由 水 文 专业 人 员 驻 守 进 行 水 文 测验 的 水 文 测 站 。 
3.6.3 间 测 站 intermittent gauging station 

对 具备 间 测 条 件 ,并 在 年 际 间 采 取 测 . 停 相 间 的 测验 方法 开展 
水 文 要 素 测 验 工作 的 水 文 测 站 。 
3.6.4 委托 观测 站 entrusted gauging station 

由 水 文 机 构 委 托 其 行业 外 的 单位 、 企 业 或 社会 公民 开展 水 文 
观测 的 各 类 水 文 测 站 。 
3.6.5 目 动 监测 站 automatic gauging station 

Egos 


e 自动 监测 的 水 文 测 站 。 根 据 水 文 测 
站 对 监测 要 素 所 采取 的 自动 化 观测 程度 分 为 全 自动 监测 站 或 条 要 
系 ein 


3.7 水 文 站 网 


3.7.1 基本 站 网 basic hydrometric station network 

经 过 统一 规划 由 国家 基本 水 文 测 站 组 成 的 水 文 资料 收集 系 
统 。 国 家 基本 水 文 测 站 由 国家 重要 水 文 测 站 和 一 般 水 文 测 站 
组 成 。 
3.7.2 专用 站 网 special hydrometric station network 

由 各 类 专用 水 文 测 站 所 构成 的 水 文 资料 收集 系统 。 
3.7.3 报 讯 站 网 flood-reporting station network 

HS HEZK SC Tea Fe BR EH BE FR aK TaD it HATA. 7k JE A EL te 
水 体 汛 情 的 国家 基本 水 文 测 站 .专用 水 文 测 站 AAR E PG 
资料 收集 与 信息 传输 系统 。 
3.7.4 流量 站 网 stream gauging station network 

由 观测 流量 的 国家 基本 水 文 测 站 和 专用 水 文 测 站 组 成 的 水 文 
资料 收集 系统 。 它 是 水 文 站 网 中 最 重要 的 一 种 。 
3.7.5 水 位 站 网 stage gauging station network 

由 水 位 观测 站 、 观 测 水 位 的 国家 基本 水 文 测 站 和 专用 水 文 测 
站 所 组 成 的 资料 收集 系统 。 
3.7.6 降水 量 ( 雨 量 ) 站 网 rain gauging station network 

由 降水 量 ( 雨 量 ) 观 测 站 、 观 测 降 水 量 ( 雨 量 ) 的 国家 基本 水 文 
测 站 和 专用 水 文 测 站 所 组 成 的 资料 收集 系统 。 
3.7.7 水 面 蒸发 站 网 water surfaceevaporation station network 

由 水 面 燕 发 观测 站 .观测 水 面 蒸发 的 国家 基本 水 文 测 站 和 专 
用 水 文 测 站 所 组 成 的 资料 收集 系统 。 
3.7.8 泥 沙 站 网 sediment gauging station network 

E VE > OL Sah LU E> By E Ae EE AS KK SC Sa A A ik 3 
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下 所 组 成 的 资料 收集 系统 。 
3.7.9 丧 情 站 网 soil moisture gauging station network 
由 增 情 观测 站 、 观 测 增 情 的 国家 基本 水 文 测 站 和 专用 水 文 测 
站 所 组 成 的 资料 收集 系统 。 
3.7.10 水 质 ( 水 环境 监测 ) 站 网 water quality monitoring station 
network 
在 流域 或 者 区 域内 ,由 适量 的 水 质 监 测 实验 室 与 地 表 水 、 地 下 
水 、 大 气 降 水 水 质 站 和 水 生态 监测 站 组 成 的 水 环境 与 水 生态 监测 
活动 和 监测 信息 收集 系统 。 
3.7.11 地 下 水 观测 站 网 groundwater observation well network 
由 地 下 水 观测 站 ( 井 )、 观 测 地 下 水 的 国家 基本 水 文 测 站 和 和 羽 
用 水 文 测 站 所 组 成 的 水 文 资料 收集 系统 。 


3.8 水 文 监测 环境 


3.8.1 水 文 监测 环境 monitoring setting of hydrometry 
为 确保 水 文 监 : 导 到 准确 水 文 信息 所 必需 的 区 域 构成 的 立体 
空间 ,包括 水 文 信息 监测 区 域 和 水 文 信息 接收 处 理 场所 的 立体 空 
闻 环境 
3.8.2 i 培 划 界 delimitation of monitoring setting 
根据 水 文 监测 工作 的 技术 和 精度 需要 ,分 别 以 水 文 测 站 和 水 
文 信息 接收 处 理 场 地 为 中 心 而 开展 的 水 文 监测 环境 立体 空间 确 界 
es 
3.8.3 监测 环境 地 面 标志 ground symbol on monitoring setting 
根据 确定 的 水 文 监测 环境 立体 空间 范围 而 设立 的 界 牌 、. 界 个 
标志 。 
3.8.4 ”水文 监测 设施 (水 文 基 础 设施 ,水 文 测报 系统 ) 
hydrologic monitoring facility 
为 配合 水 文 要 素 监 测 .传输 而 修筑 的 各 类 水 文 观 测 站 (并 ) 房 ， 
各 类 水 文 信息 接收 处 理 与 发 布 中 心 ( 站 ) ,水 文 缆 着, 测 船 码头 , 观 
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测 场地 ,监测 井 ,监测 标志 ,专用 观测 道路 ,水 文通 信 、 供 电 、 供 水 、 
排水 系统 ,监测 设备 安装 所 必需 的 附属 设施 。 
3.8.5 雨量 观测 场 rain observation yard 

具有 一 定 环 境 条 件 和 场地 规格 要 求 , 进 行 降水 量 观测 的 场地 。 
3.8.6 Bt EZAZ E H water surface evaporation yard 


on land 

WTE Blide E ETT OK AR A E L S e 
3.8.7 漂浮 水 面 蒸 发 场 water surface evaporation yard on 
a floating 


设 在 水 体 浮 徐 上 进行 水 面 蒸发 量 观测 的 场地 。 
3.8.8 水 文 巡 测 基地 tour gauging base 

为 实施 某 一 区 域 或 流域 的 水 文 巡 测 而 设立 的 , 集 人 员 、 装 备 、 
言 息 处 理 .通信 保障 、 技 术 指导 、 物 资 配送 于 一 体 的 巡 测 工作 辖区 
业务 管理 中 心 。 
3.8.9 监测 环境 影 啊 论 证 argumentation on influencing 
monitoring setting 

针对 水 文 监 测 环境 内 或 其 上 下 游 的 地 面 构筑 物 以 及 人 为 活动 
等 对 水 文 测报 工作 的 有 影响 ,组 织 开展 的 影响 分 析 评 价 和 人 解决 影响 
问题 的 方案 论证 工作 。 
3.8.10 监测 环境 保护 protection of monitoring setting 


: 对 确 界 范围 内 水 文 监测 环境 立体 空间 的 法 定 保 护 行为 。 
3.9 水 文 站 网 管理 


3.9.1 站 网 规划 hydrometric station network planning 
根据 国家 社会 经 济 发 展 要 求 和 水 文 业务 技术 需要 ,按照 科学 、 
经 济 .合理 的 原则 ,对 国家 、 区 域 或 流域 各 类 水 文 站 网 中 的 水 文 测 
站 进行 的 总 体 布局 工作 。 
3.9.2 站 网 布设 hydrometric station network layonut 
按 一 定 的 原则 和 方法 ,经 统一 规划 ,对 水 文 站 网 中 的 各 类 水 文 
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测 站 点 进行 的 查勘 . 选 址 及 具体 定位 工作 。， 
3.9.3 站 网 分 析 hydrometric station network analysis 
为 充分 发 挥 站 网 整体 功能 ,对 现 有 站 网 资料 进行 的 分 析 研 究 
LIFs 
3.9.4 站 网 检验 hydrologic network examination 
按 一 定 的 原则 和 方法 ,对 现 有 水 文 测 站 进行 设 站 目的 任务 ,在 
站 网 整体 功能 中 的 作用 等 的 检查 和 验证 。 
3.9.5 站 网 优化 hydrometric station network optimization 
在 一 个 地 区 或 流域 内 ,使 水 文 站 网 能 以 较 少 的 水 文 测 站 控制 
基本 水 文 要 系 在 时 间 和 空间 上 的 变化 , 且 投 资 少 ,效率 高 ,整体 功 
能 强 的 分 析 工 作 。 
3.9.6 站 网 调整 hydrometric station network adjustment 
根据 水 文 业 务 技术 和 管理 工作 的 需要 ,或 受 工 程 及 其 他 人 类 
活动 影响 ,为 使 现 有 站 网 不 断 优化 而 进行 的 水 文 测 站 设立 、 升 级 、 
降级 .迁移 .撤销 .测报 功能 变更 等 工作 。 
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4 水 文 监测 


4.1 一 般 术 语 


4.1.1 水 文 监 测 hydrologic monitoring 
通过 水 文 站 网 对 江河 .湖泊 、 渠 道 . 水 库 的 水 位 、 流 量 、 水 质 、 水 
温 . 泥 沙 、 冰 情 . 水 下 地 形 和 地 下 水 资源 ,以 及 降水 量 、 蒸 发 量 、 增 
情 、 风 暴 潮 等 实施 观测 ,并 进行 分 析 和 计算 的 活动 。 
4.1.2 水 文 测 验 hydrometry 
从 站 网 布设 到 收集 和 整理 水 文 资料 的 全 部 技术 过 程 。 狭 义 则 
专 指 测量 水 文 要 素 所 进行 的 全 部 作业 。 
4.1.3 水 文 勤 测 hydrologic reconnaissance 
在 流域 进行 水 文 要 素 的 观测 或 调查 ,收集 水 文 及 有 关 资 料 的 
全 部 查勘 及 测量 作业 。 
4.1.4 水 资源 监测 water resources monitoring 
对 水 资源 数量 、 质 量 、 分 布 . 开 发 利用 、 保 护 等 进行 的 定时 、 定 
位 分 析 与 观测 活动 。 
4.1.5 KE E monitoring of flash flood disaster 
通过 水 文 站 网 对 可 能 导致 山洪 灾害 发 生 的 水 文 要 素 开展 观 
测 ,并 进行 分 析 和 计算 的 活动 。 
4.1.6 水 平衡 测试 water balance test 
对 用 水 单元 和 用 水 系统 的 水 量 进 行 系统 的 测试 .统计 、 分 析 ， 
得 出 水 量 平衡 关系 的 过 程 。 
4.1.7 KLEREN remote-sensing technology in hydrology 
利用 安装 在 运载 工具 上 的 传 感 仪 器 ,进行 远 距 离 收 集 水 体 、 流 
域 的 图 像 或 波谱 ,经 过 处 理 和 分 析 ,获得 水 文 数据 的 全 部 技术 。 


4.1.8 水 文 空间 技术 space technology in hydrology 
sB 


在 水 文 领 域 中 应 用 人 造 地 球 卫 星 通信 技术 和 航空 航天、 遥感 
技术 的 统称 。 
4.1.9 水 文 核 技术 nuclear technology in hydrology 

根据 核 物理 原理 ,主要 利用 放射 性 同位 素 的 特性 研究 和 观测 
水 文 要 素 的 一 种 技术 。 
4.1.10 遥测 telemetry 

以 有 线 或 无 线 等 通信 方式 将 现场 的 水 文 要 素 自 动 观测 值 传送 
至 一 定 距离 以 外 的 数据 接收 中 心 (设备 ) 的 作业 。 
4.1.11 SEM stationary gauging 

水 文 专业 人 员 驻 站 进行 水 文 测 报 的 作业 。 
4.1.12 iil tour gauging 

水 文 专业 人 员 以 巡回 流动 的 方式 定期 或 不 定期 地 对 一 个 地 区 
或 流域 内 各 观测 点 的 流量 等 水 文 要 素 所 进行 的 观测 作业 。 
4.1.13 JM intermittent gauging 

水 文 测 站 资料 经 分 析 证 明 两 水 文 要 素 如 水 位 流量 间 历 年 关系 
稳定 ,或 其 变化 在 允许 误差 范围 内 ,对 其 中 一 要 素 如 流量 停 测 一 段 
时 期 后 再 行 施 测 的 测 停 相间 的 测验 方法 。 

4.1.13.1 检测 test gauging 

在 间 测 期 间 ,对 两 水 文 要 素 稳 定 关 系 所 进行 的 检验 测验 。 
4.1.14 校 测 corrective gauging 

按 一 定 技术 要 求 , 对 水 文 测 站 基本 设施 的 位 置 高 程控 制 点 或 
水 位 流量 关系 等 级 所 进行 的 校正 测量 作业 。 
4.1.15 kW) comparative gauging 

建立 同一 系统 中 相同 要 素 的 物理 运动 伴随 关系 数学 表达 的 观 
测 活动 ,或 对 设备 状态 进行 比较 的 测试 。 
4.1.16 委托 观测 entrusted gauging 

为 收集 水 文 要 素 资料 ,由 各 级 水 文 机 构 委托 其 行业 外 的 单位 、 
企业 或 社会 公民 开展 水 文 观测 的 作业 。 
4.1.17 水 文 应 急 监 测 hydrologic monitoring for emergency 

spi 


response 
在 发 生 和 危害 公 众 安全 的 涉 水 事件 情况 下 ,进行 水 文 要 素 观 测 、 

调查 与 分 析 等 的 工作 。 

4.1.18 计量 metrology 


实现 单位 统一 , 量 值 准确 可 靠 的 活动 。 
4.2 测验 基本 设施 及 测量 


4.2.1 基 面 datum 
TPF ZK (i AA ey AY oe. SR Poe ae RH TY) > EE SY E 
面 或 假定 平面 。 
4.2.1.1 绝对 基 面 absolute datum 
将 某 一 海滨 地 点 平均 海平 面 的 高 程 定 为 零 的 水 准 基 面 。 
4.2.1.2 假定 基 面 arbitrary datum 
为 计算 水 文 测 站 水 位 或 高 程 而 假定 的 水 准 基 面 。 常 在 测 站 附 


近 没 有 国家 水 准点 ,或 者 一 时 不 具备 接 测 条 件 的 情况 下 使 用 。 
4.2.1.3 测 站 基 面 station datum 
水 文 测 站 选 在 略 低 于 历年 最 低 水 位 或 河床 最 低 点 的 一 种 专用 
假定 的 固定 基 面 。 


4.2.1.4 冻结 基 面 stationary datum 
水 文 测 站 首次 使 用 某 种 基 面 后 ,即将 其 高 程 固定 下 来 的 基 面 。 
4.2.2 测 站 控制 station control 
对 水 文 站 水 位 流量 关系 稳定 性 起 控制 作用 的 断面 或 河 段 水 力 
因素 综合 影响 的 总 称 。 
4.2.2.1 河 槽 控制 channel control 
由 测验 河 段 的 河 槽 底 坡 、 烙 率 .断面 形状 等 水 力 因 素 的 组 合 ， 
对 水 文 站 水 位 流量 关系 稳定 性 形成 的 测 站 控制 。 
4.2.2.2 汤面 控制 cross-section control 
由 石 架 . 急 浴 .赤道 等 对 水 文 站 水 位 流量 关系 稳定 性 形成 的 测 
站 控制 。 
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4.2.2.3 人 工控 制 artificial control 
通过 工程 措施 使 水 位 流量 关系 稳定 形成 的 测 站 控制 。 
4.2.2.4 河 底 控制 river bottom control 
对 河 底 进行 整治 ,在 测验 河 段 内 形成 的 河 段 控制 。 
4.2.2.5 EIEEE hl sill control 
在 测验 断面 下 游 建造 潜水 坝 形成 的 断面 控制 。 
4.2.3 测验 河 段 measuring reach 
为 测量 水 文 要 素 ,按照 一 定 技术 要 求 ,在 河流 上 选择 对 水 位 流 
量 关 系 稳 定性 起 控制 作用 ,并 设 有 相应 测验 设施 的 河 段 。 
4.2.4 水 流 平面 图 flow plane map 
由 测量 获得 测验 河 段 水 体 表面 的 流速 和 流向 的 平面 分 布 图 。 
4.2.5 水 道 地 形 图 channel topographic map 
用 等 高 线 和 图 例 表 示 的 河道 水 下 地 形 图 。 
4.2.6 汤面 标志 cross-section sign 
设 在 水 文 汤面 两 崖 用 来 标示 断面 位 置 和 方向 的 永久 性 标牌 。 
.2.6.1 br RAE cross-section stake 
ETE 7K SC DBT TET BY FE BS EE on aS HE o 
2.6.2 标志 杆 sign rod 
设 在 水 文 断面 两 尾 用 来 标示 断面 位 置 和 方向 的 标杆 。 
4.2.6.3 辐射 杆 radiation rod 
为 测算 垂 线 在 断面 线 上 的 起 点 距 而 在 岸上 设立 的 辅助 性 
标杆 o 
4.2.7 基线 base line 
为 测算 和 三线 及 浮标 在 断面 线 上 的 起 点 距 而 在 岸上 设置 的 线段 
或 三 角 测 量 中 推算 三 角 锁 网 起 始 边 长 所 依据 的 基本 线段 。 
4.2.7.1 AHE base line stake 
We FE BEB A Sina HD E ER TER 。 
4.2.8 水 准点 benchmark 
用 水 准 测 量 方法 测定 的 高 程 达到 一 定 精 度 的 控制 点 。 该 点 相 
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对 于 某 一 采用 基 面 的 高 程 一 般 是 已 知 的 ,并 埋没 有 标 石 。 
4.2.8.1 基本 水 准点 basic benchmark 
水 文 测 站 永久 性 的 水 准点 。 应 设 在 测 站 附近 历年 最 高 水 位 以 
上 不 易 损 坏 且 便于 引 测 的 地 点 。 
4.2.8.2 校 核 水 准点 check benchmark 
用 来 引 测 和 检查 水 文 测 站 断面 .水 尺 和 其 他 设备 高 程 的 水 准 
点 。 根 据 需 要 设 在 便于 引 测 的 地 点 。 
4.2.8.3 临时 水 准点 temporary benchmark 
因 水 文 勘测 等 工作 需要 在 特定 地 点 短期 设立 的 水 准点 。 
4.2.9 测验 汤面 measuring cross-section 
在 测验 河 段 内 进行 水 文 要 素 测 验 的 横 源 面 。 
4.2.9.1 HAKR Ér m basic staff gauge cross-section 
J E A MWK SCW Sk 7K G TT E E AS r TT o 
4.2.9.2 流速 仪 测 流 断面 current metergauging cross-section 
用 流速 仪 法 测定 流量 而 设置 的 断面 。 它 可 与 基本 水 尺 断 面 重 
合 , 同 时 又 可 用 于 输 沙 率 测 验 。 
4.2.9.3 浮标 测 流 盎 面 float gauging cross-section 
用 浮标 法 测定 流量 而 设置 的 上 、 中 下 三 个 断面 。 中 汤面 可 与 
流速 仪 测 流 断 面 或 基本 水 尺 断 面 重合 。 
4.2.9.4 比 降 水 尺 断 面 slope measuring staff gauge 
cross-section 
为 观测 河 段 水 面 比 降 而 设置 的 上 、 下 两 个 或 多 个 水 位 观测 
斯 面 。 
4.2.9.5 辅助 水 尺 断 面 secondary staff gauge cross-section 
为 测算 通过 闻 坝 \ 堰 模 、 涵 洞 或 其 他 复杂 水 流 条 件 的 流量 而 在 
其 下 游 ( 或 上 游 ) 适 当 位 置 处 设立 的 水 位 (水 头 ) 观 测 断 面 。 
4.2.9.6 JAS WU ET E temporary gauging cross-section 
测 流 断 面 设施 因 故 遭 到 破坏 ,或 菜 一 级 水 位 测 站 控制 发 生变 
动 ,或 水 文 勘 测 中 在 测验 河 段 附近 临时 设立 的 流量 测验 断面 。 
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4.2.10 测验 平台 measuring platform 
蕊 秆 在 水 文 绕道 下 面 ,可 沿 测 验 断 面 做 水 平 或 挟 直 移动 ,用 以 
芒 挂 测验 仪 絮 或 携带 测验 人 员 进 行 测 验 的 载体 。 
4.2.11 sk CAG hydrometric cableway 
为 能 将 水 文 测验 设备 、 仪 器 运送 到 测验 断面 内 任 一 指定 起 点 
中 (水 平 位 置 ) 和 垂 线 测 点 位 置 进行 测验 作业 而 架设 的 跨 河 索道 
系统 。 
4.2.11.1 BRA suspended cableway 
FEL PE eR Fe Rs MEAN a 1 4 AY 7K OC 
4.2.11.2 BR ae suspended rod cableway 
FA Pa Pa aR ek OU aE I A BY 7K SCAG 
4.2.11.3 机 动 费 道 motor-operating cableway 
由 电力 或 机 械 动 力 驱动 运行 的 水 文 缆 道 。 
4.2.11.4 Fz Š hand-operating cableway 
由 人 力 驱 动 运 行 的 水 文 绕道 。 
4.2.11.5 主 索 main cable 
IK SCAR IB AA BSE PK aA fay. Mt TE a BIN ER o 
4.2.11.6 ERB BIA) loop cable (tow cable) 
IK CARIB FAR SEP AG Fe EO PE ll EA a ST E HT a ZK OF 
和 铅 直 方向 移动 及 定位 的 活动 钢 案 。 
4.2.11.7 起 重 索 suspension cable 
用 来 悬 吊 铅 鱼 和 采样 器 等 测验 仪 弟 ,并 能 沿 铅 直方 回 定 位 的 
活动 钢 索 。 它 可 与 绝缘 导电 芯 线 相连 接 并 由 岸上 绞车 来 控制 。 
4.2.11.8 HME pull slanting cable 
HERE N By MR BC M DR FEM RT Uk 7) BTA BR A k it 
作用 使 悬 索 对 偏 斜 而 设置 的 牵引 钢 索 。 
4.2.12 水 文 缆 车 hydrometric cable car 
悬 吊 在 水 文 缆 道行 车 上 用 来 承载 人 员 .设备 并 能 在 测量 断面 
任 一 垂 线 水 面 附近 进行 测验 作业 的 设备 。 
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4.2.13 吊 船 缆 道 cableway for anchoring boat 
在 测验 断面 上 游 架 设 能 牵引 测 船 做 横向 运动 ,并 使 测 船 固定 
在 测验 断面 的 跨 河 钢 索 。 
4.2.14 水 文 测 桥 hydrometric bridge 
进行 水 文 测验 作业 的 工作 桥 。 
4.2.15 erate float cableway 
在 测验 河 段 上 游 设 置 的 以 跨 河 循环 索 为 载体 ,通过 投放 设备 
将 浮标 运送 到 测验 断面 内 任 一 指定 起 点 距 位 置 的 绕道 。 
4.2.16 水 准 测 量 level survey 
用 水 准 仪 和 水 准 标 尺 测定 地 面 两 点 间 高 差 的 作业 。 
4.2.16.1 跨 河 水 准 测 量 river-crossing level survey 
水 准 路线 跨 越 河流 ,视线 长 度 超过 常规 的 特殊 水 准 测量 。 
4.2.16.2 水 尺 零 点 测量 staff gauge zero leveling 
由 已 知 水 准点 接 测 水 尺 零 点 高 程 的 作业 。 
4.2.17 控制 测量 control survey 
在 一 定 区 域内 ,为 地 形 或 工程 测量 建立 控制 网 所 进行 的 测量 
工作 ,是 高 程控 制 测量 和 平面 控制 测量 的 总 称 。 
4.2.17.1 高 程控 制 测量 vertical control survey 
建立 各 级 高 程控 制 网 ,测定 控制 点 高 程 的 测量 作业 。 
4.2.17.2 平面 控制 测量 horizontal control survey 
建立 各 级 平面 控制 网 ,测定 控制 点 在 投影 面 上 的 平面 直角 坐 
标的 测量 作业 。 
4.2.17.3 导线 测量 traverse survey 
在 地 面 上 选择 一 条 适宜 的 路 线 并 在 其 中 一 些 点 设置 测 站 , 采 
取 测 边 和 测 角 方式 来 测定 这 些 点 的 水 平 坐标 位 置 的 作业 。 
4.2.17.4 三 角 测 量 triangulation 
在 地 面 上 布设 一 系列 连续 三 角形 控制 点 , 量 测 基线 长 度 及 测 
定 各 三 角形 项 点 水 平 坐标 位 置 的 作业 。 
4.2.17.5 PE Ši distance survey 
E T 


测量 地 面 上 两 点 水 平 距离 的 作业 。 
4.2.18 河道 观测 river survey 
运用 观测 手段 , 量 测 河流 平面 .断面 形态 和 有 关 水 文 要 素 , 并 
以 数字 图形 或 图 像 显 示 的 作业 。 
4.2.19 地 形 测 量 topographic survey 
将 测 区 内 地 形 、 地 物 、 地 貌 的 位 置 按 一 定 程 序 和 方法 测绘 在 载 
体 上 的 作业 。 
4.2.19.1 碎 部 测量 detail survey 
以 测绘 好 的 控制 点 为 依据 ,测绘 出 测 区 内 所 有 的 地 物 及 地 形 
平面 位 置 和 高 程 的 作业 。 
4.2. 19.2 水 下 地 形 测量 underwater topographic Survey 
测量 江河 、 湖 、 库 、 海 水 底 地 形 点 的 高 程 及 其 平面 位 置 ,以 绘制 
水 下 地 形 图 的 作业 。 


4.3 kE ARERI 


4.3.1 降水 量 precipitation 
ARZ BE BI He TE BAS Ba RAS AREK RARE, 
渗透 .流失 ,而 在 水 平面 上 积聚 的 深度 。 
4.3.1.1 雨量 rainfall 
在 一 定时 段 内 ,从 大 气 降落 到 地 面 的 液态 降水 量 。 
4.3.1.2 WERE snow depth 
从 积 雪 表面 到 地 面 的 深度 。 
4.3.1.3 WERE snow density 
地 面积 雪 样 本 中 单位 体积 内 所 含 的 雪 的 质量 。 
4.3.1.4 雪 水 当量 water equivalent of snow 
雪 融 化 后 的 水 量 ,以 深度 计 ， 
4.3.2 降水 历时 precipitation duration 
降水 开始 到 终止 的 时 间 。 
4.3.3 降雨 强度 rainfall intensity 
e 87> 


单位 时 间 内 的 降雨 量 。 

4.3.4 降水 日 数 number of precipitation days 
”在 指定 时 段 内 ,日 降水 量 大 于 或 等 于 0. Imm 的 天 数 。 

4.3.5 降水 量 观测 precipitation observation 

测定 降水 量 , 记 录 降 水 起 止 时 间 、 降 水 物种 类 等 的 作业 。 必 要 
时 ,部 分 站 还 应 测 记 冰雹 直径 、 降 水 强度 、 雪 深 及 初 箱 、 终 箱 日 
期 等 。 
4.3.6 RRE evaporation 

在 一 定时 段 内 ,液态 水 和 固态 水 变 成 气态 水 逸 人 大 气 的 量 ,党 
FA AR AC FY 7K JR TR ERED 
4.3.7 蒸发 量 观测 evaporation observation 

采用 蒸发 右 和 雨量 硕 测 定 同一 时 段 的 蒸发 量 和 降水 量 , 并 选 
定 部 分 测 站 进行 气温 .湿度 .风速 和 蒸发 磊 中 水 温 的 观测 。 . 
4.3.8 RRENA AM convert coefficient of evaporation 

KALE AC tits BOR HE AS A an U IF KY ZS A E PP A 18 YY 
蒸发 量 的 比值 。 
4.3.9 WHK shielding rate 

蒸发 观测 场 受 周 围 障碍 物 影响 的 程度 ,以 百分比 表示 。 


4.4 水 位 水温、 波浪 观测 


4.4.1 水 位 观测 stage observation 

观测 河流 或 其 他 水 体 指定 位 置 水 位 的 作业 。 
4.4.1.1 水 尺 零 点 staff gauge zero 

水 扩 的 零 刻 度 线 相 对 某 一 基 面 的 高 程 。 
4.4.1.2 最 高 水 位 highest stage 

一 定时 段 内 , 某 观测 点 所 出 现 的 瞬时 最 高 水 位 。 
4.4.1.3 最 低 水 位 lowest stage 

一 定时 段 内 , 某 观 测 点 所 出 现 的 瞬时 最 低 水 位 。 
4.4.1.4 平均 水 位 mean stage 
pj BOs 


某 观 测 点 不 同时 段 水 位 的 均值 或 同一 水 体 各 观测 点 同时 水 

位 的 均值 。 
4.4.1.5 相应 水 位 equivalent stage 

在 一 次 实测 流量 过 程 中 ,与 该 次 实测 流量 值 相对 应 的 某 一 肯 
时 流量 的 水 位 。 
4.4.2 水 位 变 幅 fluctuation range of stage 

一 定时 段 内 , 某 观测 点 的 最 高 水 位 与 最 低 水 位 的 差 但。 
4.4.3 比 降 观 测 slope observation 

河流 或 其 他 水 体 在 一 定 距 离 内 ,上 下 游 两 断面 同时 观测 水 位 
的 作业 ，。 
4.4.4 WAR fluctuation rate 

一 定时 段 内 ,水 位 涨 落差 与 时 间 间 隅 的 比值 , 即 单位 时 间 的 水 
位 涨 落 值 。 
4.4.5 水 面 起 伏 度 undulating range of surface 

河流 或 其 他 水 体 的 目 由 水 面 因 风向 和 风力 的 影 啊 而 出 现 上 下 


波动 的 程度 。 
4.4.6 水 温 观 测 water temperature observation 
观测 水 体温 度 的 作业 。 
4.4.7 波浪 观测 wave observation 
观测 水 体 波浪 的 作业 。 
4.4.7.1 波 高 wave height 
相 邻 波峰 波 谷 的 垂直 距离 。 


4.4.7.2 波长 wave length 

两 相 邻 波峰 或 波 合 之 间 的 水 平 中 离 。 
4.4.7.3 波峰 wave crest 

Us YS E ii YE RS 
4.4.7.4 BA wave trough 

波浪 下 四 的 谷 点 。 
4.4.7.5 波 陡 wave steep 

EO 


波 高 与 波长 的 比值 。 
4.4.8 水 位 观测 平台 stage observation platform 
用 来 安装 自 记 水 位 计 进 行 水 位 自动 观测 的 建筑 物 , 包 括 仪 硕 
房 . 测 井 (静水 井 )、 染 ( 桩 ) 及 附属 设施 。 
4.4.8.1 WA: GK) stilling well 
为 避免 风浪 影响 ,在 岸 边 或 水 体 中 建造 的 与 被 测 水 体 连通 、 测 
井 内 外 水 位 相同 的 专用 水 位 观测 井 。 


4.5 水 深 、 断 面 测量 


4.5.1 KER depth 
水 体 的 自由 水 面 到 其 床 面 的 垂直 距离 。 
4.5.1.1 User RR measured depth 
从 测 深 器 具 所 直接 读 得 的 水 面 至 床 面 的 长 度 值 ，。 
4.5.1.2 有 效 水 诬 effective depth 
在 冰期 , 冰 底 或 冰花 底 至 床 面 的 垂直 距离 。 
4.5.1.3 相对 水 次 relative depth 
SA Kk E RE W HE GE M A A R BE A E RK DR AY EAE 
4.5.1.4 Bye ERK mean depth at a cross-section 
水 道 断 面 面 积 与 水 面 宽 的 比值 。 
4.5.2 Why sounding 
测量 水 体 水 面 某 点 到 其 床 面 的 垂直 距离 的 作业 。 
4.5.2.1 WREEK sounding vertical 
TE M Sr it I E HE 4h 7K RD E YY Pt E E RK o 
4.5.3 起 点 中 distance from initial point 
在 测验 断面 上 ,以 一 岸 断 面 桩 为 起 始点 , 沿 断 面 方向 至 男 一 岸 
断面 桩 间 任 一 点 的 水 平 距 离 。 
4.5.3.1 hme tag line 
用 来 标志 测量 断面 并 市 有 标记 以 指示 起 点 距 的 钢 索 。 
4.5.4 水 面 宽 water surface width 
eG 


断面 上 两 岸 水 边 点 之 间 水 面 的 水 平 距 离 。 
4.5.5 河 底 高 程 river bed elevation 
河床 上 某 点 相对 某 一 基 面 的 高 程 , 其 值 为 水 位 与 该 点 水 深 
eles ae 
4.5.6 teem cross-section 
HE H TK LE E Bit e BY Tay Yat OT TAT 
4.5.6.1 大 汤面 possible maximum cross-section 
测验 断面 内 历年 最 高 洪水 位 以 上 0.5m 一 1.0m 高 程 以 下 的 
横断 面 , 漫 滩 较 远 的 河流 应 包括 最 高 洪水 边界 ,有 堤防 的 河流 应 包 
括 堤防 背 河 侧 的 地 面 。 
4.5.6.2 过 水 断面 wetted cross-section 
河流 .渠道 或 管道 内 能 排泄 水 流 的 横断 面 。 
4.5.6.3 Jina channel cross-section 
目 由 水 面 与 湿 周 所 包围 的 横断 面 。 
4.5.6.4 rma cross-section area 
横断 面 的 某 一 水 位 线 与 湿 周 所 包围 的 面积 。 
4.5.6.5 部 分 面积 segment area 
测 深 或 测速 两 相 邻 垂 线 间 或 岸 边 垂 线 与 水 边线 间 的 水 道 世面 
面积 。 
4.5.7 Be longitudinal profile 
沿 水 流 方向 的 水 面 和 河床 纵向 剖面 。 
4.5.7.1 RILA WT Hh thalweg profile 
FH Ya) Bsc 83 DOT TED BS AP ak Ee A K I EY A a TD o 
4.5.7.2 平均 河 底 高 程 纵 剖面 mean channel bed elevation 


profile 
由 河 段 各 横断 面 的 河 底 平均 高 程 点 连 线 和 水 面 所 形成 的 纵 
fl TEL o 


4.5.8 Bela OE sounding line correction 
HERE pE fh weil RR BE RY. Ak va VE FS ROT SE 
Oi 


发 生 偏 料 而 对 测 得 水 次 进行 的 改正 , 通 和 并 包括 干 绳 改 正 利 混 绳 改 
4.5.8.1 T% WOE air line correction 
HARE m Ar fa ak I R EEMI DAY X 7K TT LA E otk R id R 
Fr Ve AY BIE BER A SIDK AE ARB SABO WM RK 
度 的 差 值 。 
4.5.8.2 Wea PCIE wet line correction 
用 悬 索 悬 吊 铅 鱼 或 测 深 锤 测 深 时 ,对 水 面 以 下 悬 索 偏 斜 影响 
所 作 的 改正 , 即 水 面 到 测 点 的 垂直 距离 与 该 部 分 实测 助 索 长 度 的 


4.6 流速 流向、 流量 测验 


4.6.1 流速 测量 flow velocity measurement 
测量 水 质点 在 单位 时 间 内 沿 水 流 方 回 的 移动 距离 的 作业 。 

4.6.1.1 水 面 流 速 flow velocity on water surface 
水 流 表面 水 质点 在 单位 时 间 内 所 移动 的 距离 。 

4.6.1.2 测 点 流速 flow velocity at a point 
在 测验 断面 内 任 一 垂 线 测 点 所 测 得 的 水 流速 度 
(1) 最 大 测 点 流速 maximum flow velocity at a point 
一 次 测 流 中 各 实测 测 点 流速 中 的 最 大 值 。 

4.6.1.3 M EHZk flow velocity-measuring vertical 
在 测验 断面 内 进行 测 点 流速 测量 的 所 在 竖 直 线 。 





4.6.1.4 环线 平均 流速 mean flow velocity at a vertical 
UU E EZR E A a E RS IM AOE ES E o 
4.6.1.5 部 分 平均 流速 mean flow velocity at a segment 


两 相 邻 测速 垂 线 的 垂 线 平均 流速 的 平均 值 , 或 岸 边 垂 线 流速 
乘 以 相应 系数 的 积 。 
4.6.1.6 汤面 平均 流速 mean flow velocity at a cross-section 
汤面 的 流量 与 其 过 水 断面 面积 的 比值 。 
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4.6.1.7 浮标 流速 float flow velocity 
浮标 随 水 流 运 动 的 速度 , 即 浮标 通过 测验 河 段 上 .下 浮标 断面 
国 的 距离 与 其 历时 的 比值 。 
4.6.1.8 PLE midstream flow velocity 
测验 河 段 内 主流 部 分 的 最 大 水 面 流 速 。 
4.6.2 流速 分 布 flow velocity distribution 
在 水 流 剖 面 上 ,各 点 流速 在 剖面 上 的 分 布 。 
4.6.2.1 流速 梯度 flow velocity gradient 
流速 分 布 曲线 上 每 单位 间距 的 流速 增 景 。 
4.6.2.2 年 线 流速 分 布 flow velocity distribution at a vertical 
FF WU eH EG Ha EK RTT Te) RR BP. A A 
E 2 Vit GR aD i HH OK ER 。 
4.6.2.3 新 面 流速 分 布 flow velocity distribution at a cross- 
section 
在 模 断 面 上 ,各 点 流速 在 全 断面 流 场 内 的 分 布 。 通 常用 断面 
4.6.2.4 测 点 “eae Ra flow velocity coefficient at a point 
垂 线 平均 流速 与 该 垂 线 上 某 一 测 点 流速 的 比值 。 
4.6.2.5 水 面 流 速 系 数 flow velocity coefficient on water 
surface 
HE ZK (Wr TAD) $F SS ht wR 5 E AK TA OK TES) a BY EEL 
4.6.2.6 顺 流 downstream flow 
问 下 游 方 向 流 的 水 流 。 
4.6.2.7 逆流 upstream flow 
问 上 游 方向 流 的 水 流 。 
4.6.3 流速 脉动 flow velocity pulsation 
水 流 中 某 水 质点 的 运动 速度 的 大 小 和 方向 随时 间 不 断 变 化 的 
现象 。 
4.6.4 PL midstream 
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河道 中 水 面 最 大 流速 水 流 的 运动 轨迹 。 
4.6.5 流 回 测量 flowdirection measurement 
测量 水 流 方 回 的 作业 。 
4.6.5.1 Bape yi mean flow direction at a cross-section 
Wr E A 2 BS OP E OP et A EA KT I 
4.6.5.2 流 回 改正 flow direction correction 
测速 垂 线 的 水 流 方向 与 断面 不 垂直 ,并 超过 一 定 人 允许 范 围 , 对 
所 测 流 速 进行 的 改正 ,或 测 流 断 面 不 垂直 于 断面 平均 流 回 ,并 超出 
一 定 范 围 ,对 所 测 流量 进行 的 改正 。 
4.6.6 流量 测验 discharge measurement 
测量 单位 时 间 内 通过 河渠 或 管道 某 一 横断 面 的 水 体 体 积 的 
作业 。 
4.6.7 流速 面积 法 flow velocity and cross-section area method 
通过 实测 断面 上 的 流速 和 过 水 断面 面积 来 推 求 流量 的 方法 。 
4.6.7.1 转子 式 流 速 仪 法 current meter method 
用 流速 仪 实测 斯 面 上 各 部 分 的 流速 ,并 与 相应 部 分 过 水 断面 
面积 的 乘积 来 推 求 流量 的 方法 。 简 称 流 速 仪 法 。 
(1) 积 宽 法 width-integrating method 
利用 测 船 或 绕道 等 拖带 流速 仪 匀速 横渡 测 流 断 面 以 施 测 不 同 
水 层 的 平均 流速 ,并 结合 断面 资料 来 推 求 流量 的 方法 。 
(2) 积 次 法 depth-integrating method 
流速 仪 沿 测速 垂 线 匀 速 提 放 测定 各 垂 线 平均 流速 或 用 积 时 式 
芒 移 质 采 样 絮 在 采 沙 和 焉 线 上 匀速 提 放 以 连续 采集 水 样 ,分 别 推 求 
(3) 积 ( 选 ) 点 法 point-integrating method 
用 流速 仪 在 测速 垂 线 测定 各 测 点 流速 ,确定 垂 线 平 均 流 速 ,或 
在 采 沙 垂 线 上 选择 一 点 或 几 点 采集 水 样 , 推 求 流 量 或 垂 线 平均 含 
沙 量 的 方法 。 
(4) 动 船 法 moving boat method 
了 


利用 装 有 专用 仪器 设备 的 机 动 测 船 , 沿 选 定 垂直 于 水 流 方 向 
的 断面 线 匀 速 横渡 ,并 连续 施 测 各 垂 线 测 点 的 流速 .水 深 和 起 点 距 
以 推 求 流量 的 方法 。 
(5) 单 宽 流 量 unit discharge 
单位 时 间 内 通过 某 一 垂 线 为 中 心 的 单位 宽度 的 水 体 体 积 。 
(6) 部 分 流量 segment discharge 
部 分 过 水 断面 面积 与 该 部 分 平均 流速 的 乘积 。 
4.6.7.2 比 降 面积 法 slope and cross-section area method 
通过 实测 或 调查 测验 河 段 的 水 面 比 降 和 断面 面积 ,通常 用 水 
力学 公式 来 推 求 流量 的 方法 。 
4.6.7.3 浮标 法 float method 
通过 测定 水 中 的 天 然 或 人 工 漂 浮 物 随 水 流 运动 的 速度 ,结合 
汤面 资料 及 浮标 系数 来 推 求 流量 的 方法 。 
(1) 浮 标 系数 float coefficient 
bar TD Wit E COE Sy tat a pF EF hs 4) Dt E Oe 
平均 流速 ) 的 比值 。 
(2) 水 面 浮 标 系 数 surface float coefficient 
用 流速 仪 法 测 得 的 断面 流量 与 用 水 面 浮标 法 测 得 的 虚 流 量 的 
比值 。 
(3) 中 泓 浮标 系数 midstream float coefficient 
用 流速 仪 法 测 得 的 断面 流量 与 用 中 泓 浮标 法 测 得 的 虚 流 量 的 
比值 。 
(4) 虚 流量 virtual discharge 
用 水 面 流 速 或 其 他 简 测 方法 测 得 的 流速 与 断面 面积 乘积 求 得 
的 未 加 改正 的 流量 。 
4.6.7.4 声学 测 流 法 acoustic flow measurement method 
应 用 声波 (超声 波 ) 测 量 水 流 流速 ,流量 的 方法 统称 。 主 要 应 
用 时 差 法 、 多 普 勒 法 两 种 原理 。 
4.6.7.5 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 法 acoustic Doppler 
a OS a 


current profile method 
利用 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 进行 流速 或 流量 测验 的 方法 。 
(1) 走 航 式 流量 测验 shipboard-type discharge measurement 
将 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 固定 安装 在 测 船 (或 其 他 浮 体 ) 上 洛 
汤面 横渡 , 换 能 器 探 尖 向 河 底 发 射 声波 进行 流量 测验 的 方法 。 
(2) 定 点 式 流 量 测验 fixedpoint-type discharge measurement 
将 声学 多 普 勒 削 面 流速 仪 固 定 于 某 一 水 域 , 测 量 断 面 上 垂 线 
或 水 层 的 流速 分 布 ,建立 其 与 断面 平均 流速 的 相关 关系 , 推 求 断 面 
4.6.7.6 电磁 测 流 法 electromagnetic gauging method 
利用 电磁 感应 原理 ,根据 水 流 切 割 磁 场所 产生 的 感应 电势 与 
水 流速 度 成 正比 的 关系 来 测定 流速 ,并 结合 断面 资料 以 推 求 流量 
的 方法 。 
4.6.7.7 代表 流速 法 index and cross-section average velocity 
relation curve method 
通过 建立 代表 流速 与 断面 平均 流速 相关 关系 ,用 实测 代表 流 
速 推 求 断面 平均 流速 的 一 种 测 流 方法 。 
4.6.8 体积 法 (直接 测量 法 ) cubature 
在 某 个 固定 时 段 内 ,将 流 经 管道 或 渠 槽 的 水 引入 体积 经 过 标 
定 的 容器 , 称 量 这 些 水 的 总 体积 (或 重量 ), 即 可 得 到 单位 时 间 流 过 
的 水 体积 (或 重量 ) 即 流量 。 
4.6.9 涉 水 测 流 wading stream gauging 
在 浅水 河道 中 ,测验 人 员 涉 和 水 中 利用 测 杆 进行 流量 测验 的 
作业 。 
4.6.10 建筑 物 测 流 structure stream gauging 
利用 标准 型 式 的 测 流 建筑 物 或 河渠 中 已 建 的 水 工 建筑 物 来 测 
定 流 量 的 作业 。 
4.6.11 Wye weir 
用 以 测定 河渠 流量 的 溢 流 建筑 物 。 
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4.6.12 WEE thin-plate weir 
He TOUR SE FHE EKA RA Be HR Peek TK TBS IF HAE 
HI Yee A E I RAER o 
4.6.12.1 三 角形 起 triangular notch weir 
堰 壁 缺口 形状 为 等 腰 三 角形 的 薄 壁 震 。 
4.6.12.2 ie rectangular notch weir 
REE GR O JER Ay A A Tee EH 
4.6.12.3 梯形 振 trapezoidal notch weir 
堰 壁 缺口 形状 为 梯形 的 薄 壁 堰 。 
4.6.13 实用 卉 short-crested weir 
He DUFEK 0.67 fi ~ 2.5 售 卉 上 水 头 , 并 具有 流线型 堰 体 的 
一 种 短 顶 堰 。 
4.6.14 $e Iie broad-crested weir 
EMEREK 2.5 FR ~ 10 AEEA , BEIE I FE k DR FE HET 
AE A) — 
4.6.15 = fÆ ži mH triangular-profile weir 
沿 水 流 方 向 上 具有 三 角形 剖面 的 长 底 堰 。 
4.6.16 平坦 V Æ flat-V weir 
具有 夹 角 为 钝 角 的 V JÉ at 7k ø TY = FA A E 
4.6.17 ZOE combination weir 
BA PAT A EAS [BRP aR E 
4.6.18 ZRH full-width weir 
— Ph Tc AU e 7K tit WC a EY HE BA) TR BE Tay GE — BL 
4.6.19 收缩 拔 contracted weir 
| REK Pit e WAC Ae AH HAY K BE PF YA SE 
4.6.20 测 流 槽 flume 
具有 规定 形状 和 尺寸 的 可 用 来 测定 流量 的 人 工 楷 。 
4.6.21 ME HK Venturi flume 
AAA Be — UY. se eh LU ef A eh Ah ke es 
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贷 下 游 两 处 水 位 , 便 可 推算 流量 。 
4.6.21.1 Wh Ak 47k RH critical-depth flume 
HRE PP AE Mit FP it Yet ZK o 
4.6.22 BERKI Parshall flume 
— Felt ey We Ae Be E SHB BBC Be Ar AG eal Ta ERA J A a 
Me Het WU it A 。 
4.6.23 HE% weir body 
Er TEHE EE Z Ma A) UW dat HBB oP 7k CE tat. 
4.6.24 EB height of weir 
堰 体 上 缘 的 最 低 高 程 与 卉 底板 或 上 游 河 床 高 程 之 差 。 
4.6.25 Mae elevation of weir crest 
卉 体 上 缘 最 低 点 的 高 程 ,通常 作为 水 头 计算 的 零点 。 
4. 6. 25. 1 mMk% head of weir crest 
HE Ya Tait HS, HE E DFK E AR Ac E BE Ye A K fie -5 E E Be ie 
4.6.26 水 工 建 筑 物 测 流 flow measurement by hydraulic 
structure 
利用 水 工 泄 水 建筑 物 ,通过 实测 水 头等 水 力 因 素 及 闸门 开 度 
或 电功率 ,经 率 定 流量 系数 或 效率 后 ,来 计算 流量 的 一 种 测 流 
Hias 
4.6.26.1 闸门 开启 高 度 height of gate opening 
水 工 建筑 物 过 水 曾 底 板 或 堰 顶 至 闸门 下 缘 的 垂直 距离 。 
4.6.27 fyi inl approach channel 
水 流 呈 组 流 状况 ,或 弗 汝 德 数 小 于 0. 5, 有 足够 顺 直 段 长 , 适 
宜 于 测量 要 求 的 邻近 测 流 建筑 物 或 水 工 建筑 物 上 游 的 一 段 河 槽 。 
4.6.28 行 近 流速 approach velocity 
行 近 河 槽 内 某 断 面 的 平均 流速 。 
4.6.29 Ei weir flow 
HAES HA HKH , ANE DY BG Be E AR I HK Ot 
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4.6.30 流 态 flow regime 
在 一 定 的 过 界 条 件 下 ,由 各 种 作用 力 的 对 比 关 系 所 决定 的 水 
4.6.30.1 BA free flow 
不 受 测 流 建筑 物 下 游 水 位 影响 的 水 流 。 
4.6.30.2 淹没 流 submerged flow 
受 测 流 建 筑 物 下 游 水 位 影响 的 水 流 。 
4.6.30.3 “Ee half-submerged flow 
水 流 虽 受 测 流 建筑 物 下 游 水 位 影响 ,但 刚刚 开始 淹没 ,影响 流 
量 小 于 同 水 头 下 月 由 流 的 1% 。 
4.6.30.4 FL sluice flow 
HADE A kE 32 UP] al E S24 RR YY eH ZK Hit 
4.6.30.5 射流 jet flow 
TKS A FAB Fc T E IF ELA A — tat WN ES — BP i 
4.6.30.6 淹没 比 submergence ratio 
以 震 顶 为 基准 面 计 算 的 下 游 水 头 与 上 游 水 头 之 比 。 
4.6.30.7 淹没 系数 submergence coefficient 
HS Be Yt it E- E GFK A +H Tl YY A h Ua it YE o 
4.6.31 流速 系数 velocity coefficient 
在 堰 醒 测 法 中 ,用 实测 水 头 计 算 流 量 时 ,考虑 行 近 流速 影响 的 
一 个 系数 。 
4.6.32 流量 系数 discharge coefficient 
建筑 物 测 流 的 流量 公式 中 ,表达 实际 流量 与 理论 流量 相 联 系 
的 系数 。 
4.6.33 稀释 法 测 流 dilution method for discharge measurement 
在 测验 河 段 的 上 断面 注入 一 定 浓 度 的 示 跨 剂 , 经 水 流 充分 泥 
合 ,在 下 游 取样 断面 测定 稀释 后 的 示 踪 剂 浓 度 或 稀释 比 来 推 求 流 
量 的 方法 。 
4.6.34 标准 溶液 standard solution 
re 


4.6.35 背景 浓度 background concentration 

明渠 水 流 中 末 注 入 示 踪 剂 前 原 有 的 天 然 物 质 的 浓度 ， 
4.6.36 稀释 比 dilution ratio 

在 等 速 注入 法 中 ,注入 示 踪 剂 浓度 与 充分 混 匀 达到 稳定 状态 ， 
在 到 样 断面 检测 到 的 浓度 的 比值 。 在 积分 法 中 .注入 示 踊 剂 浓度 
与 取样 时 间 内 取样 断面 检测 到 的 浓度 平均 值 的 比值 ， 
4.6.37 混 匀 长 度 mixing length 

从 注入 断面 至 某 下 游 断 面 , 使 注入 溶液 在 该 断面 上 达到 均匀 
分 布 的 最 短 距 离 。 
4.6.38 等 速 注入 法 constant-rate injection method 

将 已 知 浓度 的 示 踊 剂 以 均匀 的 速度 注入 测验 河 段 的 上 汤面 ， 
测定 下 游 充 分 混 匀 的 取样 断面 的 示 踪 剂 浓度 来 推 求 流量 的 .一 种 稀 
4.6.39 积分 法 (一 次 注入 法 ) integrating method 

将 已 知 浓度 的 示 足 剂 一 次 全 部 注入 人 测验 河 段 的 上 上 断面 ,在 下 
游 取 样 汤面 连续 测定 示 踊 剂 浓 度 变 化 过 程 来 推 求 流量 的 一 种 稀 
RE 
4.6.40 多 点 注 人 法 maultiple injection method 

在 注 和 人 断面 吾 干 处 ,将 示 踊 剂 同 时 注入 ,以 便 改善 给 定 测验 河 
段 中 的 横向 混合 的 方法 。 
4.6.41 ABH injection cross-section 

Fa FEA WU i P s EEE A ZR Be Ti RY r T o 
4.6.42 取样 断面 sampling cross-section 

稀释 法 测 流 中 ,注入 的 示 踪 剂 浴 液 经 水 流 均匀 混合 ,进行 取样 
或 直接 检测 的 下 游 断 面 。 


4.7 泥 沙 测 验 、 泥 沙 颗粒 级 配 分 析 


4.7.1 泥 沙 测验 sediment measurement 


人 


泛 指 河流 或 水 体 中 泥 沙 随 水 流 运动 的 形式 .数量 及 其 演变 过 
程 的 测量 以 及 河流 或 水 体 某 一 区 段 泥 沙 冲 六 数量 的 计算 ,和 常 指 河 
流 的 悬 移 质 输 沙 率 、 推 移 质 输 沙 率 、 床 沙 测定 以 及 泥 沙 颗粒 级 配 的 
分 析 。 
4.7.2 WAE Yy E mean sediment concentration at a 


cross-section 


断面 输 沙 率 与 断面 流量 的 比值 。 


4.7.2.1 测 点 含 沙 量 sediment concentration at a point 
AR LEM RNS St. 
4.7.2.2 环线 平均 含 沙 量 mean sediment concentration at 
a vertical 


HE PUN A Dit E A Uk BB Ot 7K PR A BY ea WD E BY 
值 ,或 单 宽 输 沙 率 与 单 宽 流量 的 比值 。 
4.7.2.3 BRABUS index sediment concentration 
汤面 上 有 代表 性 的 垂 线 或 测 点 的 含 沙 量 。 
4.7.2.4 相应 单 样 含 沙 量 equivalent index sediment 
concentration 
在 一 次 实测 悬 移 质 输 沙 率 过 程 中 ,与 该 次 断面 平均 售 沙 量 所 
对 应 的 单 样 含 沙 量 。 
4.7.3 BRIAR suspended load discharge 
单位 时 间 内 通过 河渠 某 一 断面 的 悬 移 质 质量 。 
4.7.4 BBY KME suspended load discharge measurement 
YUM az AA fie AY Via] AY ae act ey R HE — bor TT PAY a SM EW E E S 
作业 。 
4.7.4.1 全 新 面 混 合法 cross-section mixing method 
按 一 定 技术 要 求 将 断面 上 各 垂 线 或 各 测 点 用 积 深 法 或 选 点 法 
所 采集 的 水 样 混合 成 一 个 水 样 ,经 处 理 求 得 全 断面 平均 含 沙 量 的 
方法 ， 
4.7.5 推移 质 输 沙 率 bed load discharge 


单位 时 间 内 通过 河渠 某 一 断面 的 推移 质 质量 。 
4.7.5.1 单 样 推移 质 输 沙 率 index bed load discharge 
斯 面 中 有 代表 性 的 垂 线 上 测 得 的 推移 质 输 沙 率 。 
4.7.5.2 单 宽 推移 质 输 沙 率 bed load discharge per 
unit width 
单位 时 间 内 通过 单位 宽度 河床 的 推移 质 质 量 。 
4.7.6 推移 质 输 沙 率 测 验 bed load discharge measurement 
测定 单位 时 间 内 通过 河渠 某 一 断面 的 推移 质 质量 的 作业 。 
4.7.6.1 ewe apparatus-sampling method 
FH AM a OR Ge THE E EE im FR VA BCS FRB VA HEC HE Mo Hg K 
的 方法 。 
4.7.6.2 坑 测 法 pit method 
用 河床 上 的 人 工 测 坑 测定 推移 质 输 沙 率 的 方法 。 
4.7.6.3 WIE dune tracking method 
在 推移 质 呈 沙 波 运 行 的 河流 上 ,通过 施 测 河 床 地 形 , 了 人 解 小 波 
的 太 度 和 运行 速度 ,用 以 推 求 推移 质 输 沙 量 的 方法 。 
4.7.7 床 沙 测验 bed material measurement 
测定 床 沙 颗粒 级 配 的 作业 。 
4.7.7.1 有 照相 法 photographic method 
在 床 沙 表层 未 被 破坏 、 粒 径 较 大 卵石 沙滩 断面 上 取 典 型 地 点 
沙 样 , 按 一 定 比 尺 照相 ,以 推 求 颗粒 级 配 的 方法 。 
4.7.7.2 打印 法 stamp pad method 
铅 鱼 下 贴 塑 泥 , 信 铅 鱼 上 自重 ,将 床 沙 粒 径 形 状 在 塑 泥 上 打印 保 
留 ,然后 逐 颗 量 测 ,以 推 求 粒 径 级 配 的 方法 。 
4.7.8 进口 流速 系数 intake flow velocity coefficient 
Fe AE AT M A ALB SE ik E KS Pht E A PR a EY) EEL 
4.7.9 采样 效率 sampling efficiency 
在 推移 质 输 沙 率 测 验 中 ,采样 测 得 的 推移 质 输 沙 量 与 天 然 推 
移 质 输 沙 量 的 比值 。 
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4.7.10 水 样 处 理 sample processing 
采集 水 样 后 ,测定 其 干 沙 质量 的 过 程 。 
4.7.10.1 HF% oven-dry method 
将 浓缩 后 的 湿 沙 样 烘 干 、 称 重 , 以 推 求 干 沙 质量 的 方法 。 
4.7. 10.2 过 滤 法 filtration method 
浓缩 的 水 样 通过 滤纸 滤 去 清水 ,将 留 在 滤纸 上 的 泥 沙 一 起 烘 
于 、 称 重 , 然 后 减 去 滤纸 重 , 以 推 求 干 沙 质 量 的 方法 。 
4.7.10.3 置换 法 displacement method 
RE AR Bef KPE EK E F e EA HAE Dok A HHL Vg 7K EC ZEKE 
算 推 求 干 沙 质量 的 方法 。 
4.7.11 泥 沙 颗粒 级 配 分 析 sediment particle size analysis 


测定 泥 沙 样品 的 沙 粒 粒 径 和 各 粒 径 组 的 沙 重 占 样品 总 沙 重 的 
百分数 ,并 绘制 粒 径 级 配 曲线 的 过 程 。 
4.7.11.1 尺 量 法 direct measurement method 


样品 中 大 的 卵石 颗粒 直接 用 大量 算 , 依 大 小 排列 各 组 的 平均 
粒 径 及 其 质量 的 方法 。 
4.7.11.2 称 重 法 gravimetric method 
样品 粒 径 大 的 泥 沙 颗粒 依 大 小 排列 , 称 其 最 大 颗粒 及 各 组 的 
颗粒 质量 , 按 等 容 粒 径 确 定 颗 粒 粒 径 的 方法 。 
4.7.11.3 fpr sieve analysis method 
用 一 组 具有 各 种 孔径 的 渴 进 行 泥 沙 颗 粒 分 析 的 方法 。 
4.7.11.4 FLITE settling tube method 
使 泥 沙 在 粒 径 计 管内 清水 中 静水 沉降 ,利用 不 同 粒 径 沉 速 不 
同 的 原理 ,分 别 测 定 不 同时 刻 接 沙 杯 中 泥 沙 质量 占 水 样 总 干 沙 质 
量 百 分 数 , 来 推 求 泥 沙 颗粒 级 配 的 方法 。 
4.7.11.5 上 吸管 法 pipet method 
沙 样 做 混 匀 连续 沉降 ,连续 测定 某 一 深度 处 固定 容积 悬 液 内 
干 沙 质 量 的 变化 ,来 推 求 泥 沙 颗 粒 级 配 的 方法 。 
4.7.11.6 消光 法 photosedimentation method 


利用 泥 沙 颗粒 对 光 的 吸收 .散射 等 消光 作用 ,连续 测定 泥 沙 和 许 
液 沉 降 过 程 中 不 同时 间 的 光 密 度 ,计算 浑 液 的 含 沙 密度 OE HES VE 
沙 颗 粒 级 配 的 方法 。 
4.7.11.7 比重 计 法 (密度 计 法 ) hydrometer method 
沙 样 混 匀 连续 在 静水 沉降 过 程 中 ,用 比重 计 测 定 其 不同 时刻 
的 浑 液 密 度 变 化 ,来 推 求 泥 沙 颗粒 级 配 的 方法 。 
4.7.11.8 离心 沉降 法 centrifugal settling method 
利用 泥 沙 颗粒 在 离心 场 中 沉降 所 受 作用 力 的 原理 ,结合 消光 
法 测定 各 时 刻 光 密度 变化 曲线 ,来 推 求 泥 沙 颗 粒 的 相对 含量 及 笑 
粒 级 配 的 方法 。 
4.7.11.9 激光 法 laser method 
利用 激光 散射 测量 颗粒 级 配 的 方法 。 
4.7.12 泥 沙 沉降 sediment settling 
JK HP ak FP BAL OT el ZK JE HIS oH o 
4.7.12.1 沉降 速度 sediment settling velocity 
VE Ub BURL TE 7K P15 F Ot HY BE 
4.7.12.2 平均 沉 速 mean sediment settling velocity 
粒 径 组 平均 沉 速 为 粒 径 组 上 下 限 粒 径 沉 速 的 几何 平均 伍 。 断 
面 平 均 沉 速 为 各 粒 径 组 平均 沉 速 按 各 粒 径 组 相应 沙 重 百分数 加 权 
的 平均 值 。 
4.7.13 Be flocculation 
水 中 的 细 颗 粒 泥 沙 在 一 定 条 件 下 绪 合 成 集合 体 的 现象 。 
4.7.13.1 MEKI deflocculant 
能 促使 泥 沙 颗粒 互相 分 离 的 化 学 试剂 。 


4.7.14 粒 径 particle diameter 
泥 沙 颗粒 的 直径 。 


4.7.14.1 中 数 粒 径 median particle diameter 
小 于 某 粒 径 的 沙 重 百分数 为 50%% 的 粒 径 。 

4.7.14.2 平均 粒 径 mean particle diameter 
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粒 生 组 平均 粒 径 为 粒 径 组 上 下 限 粒 径 几 何平 均值 。 样 品 的 平 
均 粒 径 为 各 粒 径 组 平均 粒 径 按 各 粒 径 组 相应 沙 重 百分数 加 权 的 平 
均值 。 

4.7.14.3 等 容 粒 径 nominal diameter 

和 给 定 泥 沙 颗 粒 体积 相等 的 球体 直径 。 

4.7.14.4 投影 粒 径 projected diameter 

和 给 定 泥 沙 颗粒 最 稳定 的 平面 投影 图 像 相 一 致 的 圆 的 直径 。 

4.7.14.5 三 轴 平 均 粒 径 triaxial mean particle diameter 

泥 沙 颗粒 在 相互 垂直 的 长 .中 AZAA a 1 ES JE EL 
平均 值 。 

4.7.14.6 几何 平均 粒 径 geometric mean particle diameter 

各 粒 径 组 平均 粒 径 按 各 粒 径 组 相应 沙 重 百分数 加 权 的 乎 

均值 。 
4.7.14.7 TALÍ sieve diameter 

De U POUL BE M act Bi 7) FLAY FLINT o 

4.7.14.8 沉降 粒 径 settling diameter 

在 同一 沉降 介质 中 ,与 给 定 颗 粒 具 有 同一 密度 和 同一 沉 速 的 
球体 直径 。 

4.7.14.9 1422H fraction of particle size 
按照 泥 沙 粒 径 大 小 划分 的 级 组 。 
4.7.15 颗粒 级 配 grain-size distribution 

每 一 粒 径 组 泥 沙 在 给 定 的 沙 样 中 所 占 的 质量 百分数 。 

4.7.15.1 颗粒 级 配 曲 线 grain-size distribution curve 

粒 径 与 小 于 该 粒 径 的 沙 重 百分数 的 关系 曲线 。 

4.7.15.2 单 样 颗粒 级 配 index sample grain-size distribution 

汤面 代表 水 样 经 颗粒 分 析 所 得 的 各 粒 径 组 沙 重 占 总 沙 重 的 日 

分 数 。 
4.7.15.3 HAY MAR ae mean grain-size distribution 


in avertical 


乖 线 上 各 测 点 小 于 某 粒 径 沙 重 百分数 乘 以 相应 测 点 输 沙 率 的 
乘积 之 和 与 相应 测 点 输 沙 率 之 和 的 比值 ,或 测 点 小 于 茶 粒 径 沙 重 
百分数 乘 以 相应 不 同 权 系 数 的 测 点 输 沙 率 的 乘积 之 和 与 不 同 权 系 
数 的 测 点 和 输 沙 率 之 和 的 比值 ,如 采用 积 深 法 取得 的 样品 , 它 的 颗粒 
ZN BC i ae HE Zk F PY LK AC o 
4.7.15.4 汤面 平均 颗粒 级 配 mean grain-size distribution 
In a cross-section 
垂 线 平 均 小 于 某 粒 径 沙 重 百分数 乘 以 相应 垂 线 间 的 部 分 输 沙 
率 的 乘积 之 和 与 各 垂 线 间 部 分 输 沙 率 之 和 的 比值 。 
4.7.15.5 累积 沙 重 百分数 accumulated sediment weig 


percent 


泥 沙 颗粒 级 配 小 于 或 大 于 某 粒 径 的 累积 沙 重 百分数 。 
4.8 地 下 水 监测 


4.8.1 地 下 水 动态 观测 groundwater regime observation 
Fi — PH DK a6 FA AC ZS PE HY oR FE PLS PKR — FEY) FRR BOR 
BETS HY HB 7K oh AS BE FR WLM .记录 和 资料 整理 的 过 程 。 
4.8.2 地 下 水 动态 要 又 element of groundwater regime 
地 下 水 的 水 位 (或 埋 深 )、 水 量 、 水 温和 化 学 成 分 等 要 素 的 
总 称 。 
4.8.3 地 下 水 天 然 动态 natural groundwater regime 
仅 受 天 然 因素 综合 影响 下 的 地 下 水 动态 。 
4.8.4 地 下 水 开采 动态 groundwater regime under exploitation 
在 人 工 开 采 地 下 水 影响 下 的 地 下 水 动态 。 
4.8.5 地 下 水 动态 曲线 hydrograph of groundwater regime 
根据 地 下 水 动态 观测 资料 绘制 的 地 下 水 动态 要 素 随时 间 变 化 
过 程 的 曲线 图 。 
4.8.6 地 下 水 位 下 降 速 率 decline rate of groundwater level 
单位 时 间 内 地 下 水 水 位 (或 埋 深 ) 的 下 降 值 。 
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4.8.7 井口 固定 标志 点 reference mark on observation well 
在 地 下 水 观测 井 ( 孔 ) 上 设置 的 或 直接 标记 在 井 ( 孔 ) 口 上 已 知 
高 程 的 坚固 标志 点 


4.9 水 环境 监测 


4.9.1 水 环境 监测 water environment monitoring 
运用 现代 科学 技术 手段 连续 或 者 不 连续 地 测定 水 体质 和 量 以 
及 水 污染 物 的 性 质 浓度 ,观察 .分析 其 变化 及 对 水 环境 水 生态 影 
啊 的 过 程 。 
4.9.2 水 质 监测 water quality partied 
利用 化 学 、 生 物 、 物 理 等 方法 ,对 水 体质 量 进行 定期 和 不 定期 
调查 和 测定 。 
4.9.2.1 移动 监测 mobile monitoring 
利用 安装 有 测试 仪 需 设备 的 运载 工具 ,对 河 .洪湖 、 库 的 水 质 
参数 进行 流动 性 的 现场 测定 
4.9.2.2 水 质 在 线 自 动 监测 on-line automatic monitoring 
of water quality 
过 仪器 设备 , 按 预 先 编 定 的 程序 对 在 干 水 质 参 数 进行 连续 
4.9.3 采样 断面 sampling cross-section 
为 监测 水 质 参 数 而 设置 的 水 样 采集 横断 面 。 
4.9.3.1 背景 断面 background cross-section 
为 评价 某 一 完整 水 系 的 污染 程度 ,未 受 人 类 生活 和 生产 活动 
影响 ,能 够 提供 水 环境 背景 值 的 断面 。 
4.9.3.2 XJ EE EE check cross-section 
河流 流 经 城镇 或 排污 区 上 游 ,未 受 污染 影响 的 采样 断面 。 
4.9.3.3 控制 断面 control cross-section 
排污 区 下 游 , 能 反映 本 污染 区 污染 状况 的 采样 断面 。 
4.9.3.4 消减 断面 attenuation cross-section 
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污染 物流 经 一 定 距 离 而 达到 最 大 程度 混合 ,经 稀释 、 降 解 , 浓 
度 有 明 显 降低 的 采样 断面 
4.9.4 水 质 样 品 water cee 
为 检验 各 种 水 质 指标 ,连续 地 或 不 连续 地 从 特定 的 水 体 中 取 
出 尽 可 人 J RE a. 
4.9.5 水 质 采 样 sampling of water quality 
为 检验 各 种 规定 的 水 质 特 性 ,从 水 体 中 采集 具有 代表 性 水 样 
4.9.5.1 HTK snap water sample 
从 水 体 中 不 连续 地 随机 (如 时 间 、 流 量 和 地 点 ) 采 集 的 单一 
样品 o 
4.9.5.2 等 比例 混合 水 样 mixed water Sample with same 
percentage 
在 果 一 时 段 内 ,在 同一 采样 点 所 采 水 样 量 随时 间或 流量 成 比 
例 的 混合 水 样 。 
4.9.5.3 等 时 混合 水 样 mixed water sample with same interval 
在 某 一 时 段 内 ,在 同 -- 采 样 点 按 等 时 间 间 隔 采 等 体积 水 样 的 
混合 水 样 。 
4.9.5.4 上 月 动 采样 automatic sampling 
HEL BETAS Gis A F Tih, ai act 1M a i 2% FR H 7G Sha RE EY) FEB FE 
行 连续 或 不 连续 的 采样 。 
4.9.6 水 样 保存 watersample preservation 
水 样 从 采集 经 运送 到 实验 室 , 在 进行 分 析 之 前 的 时 间 内 ,为 防 
止 发 生化 学 的 .物理 的 .生物 的 反应 所 采取 的 必要 防护 措施 。 
4.9.7 REX detected ratio 
om LY HE 7K E BS BSC AY AE sti FS BC BG A Et BY PK 
4.9.8 超标 率 over-limit ratio 
检 出 某 水 质 参 数 的 含量 超过 规定 标准 的 样品 个 数 占 被 检验 样 
品 总 数 的 百分数 。 
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4.9.9 EWE trace 
有 检 出 显示 ,但 小 于 分 析 方 法 检 出 限 的 量 ， 
4.9.10 未 检 出 nondetect 
含 测 结果 小 二 分 析 方 法 检 出 限 而 难以 判断 有 无 的 现象 ， 
4.9.11 回收 率 recovery ratio 
在 水 样 中 加 入 已 知 数量 的 标准 物质 ,加 入 后 与 加 入 前 该 物质 
的 测 得 但 之 差 占 所 加 入 量 的 百分数 。 它 是 评定 分 析 方 法 的 精度 或 
检验 分 析 质 量 的 惯用 指标 。 
4.9.12 常规 水 质 监 测 参 数 routine monitoring indices of 
water quality 
AE WE AK SB Ak EAR UE RE EN AY 7k A BA HE HD 
4.9. 12.1 水 污染 常规 指标 regular indices of water pollution 
反映 水 污染 状况 的 重要 指标 ,包括 吴 味 .水 温 、 浑 浊 度 .pH 
{EL 电导 率 溶解 性 总 固体 .悬浮 性 固体 .总 须 、 总 有 机 碳 SH 
氨氮 .生化 需 氧 量 、 化 学 需 氧 量 、 细 菌 总 数 . 大肠 菌 群 等 ,是 对 水 体 
进行 监测 .评价 .利用 及 污染 防治 的 主要 依据 。 
4.9.13 非常 规 水 质 监 测 参数 non-routine monitoring indices of 
water quality 
根据 区 域 . 时 间或 特殊 情况 需要 实施 监测 的 特定 水 质 参数 ( 指 
fi). 
4.9.14 检验 inspection 
通过 观察 和 判断 .必要 时 结合 测 最 、 试 验 所 进行 的 符合 性 
评价 
4.9.14.1 检验 实验 室 inspection laboratory 
4.9.14.2 检验 方法 inspection method 
为 进行 检验 而 规定 的 技术 程序 。 
4.9.14.3 检验 结果 inspection result 
严格 按照 规 定 的 测量 方法 所 得 的 特性 值 。 
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4.9.15 产品 检测 (测试 .试验 ) test 

按照 规定 的 程序 ,由 测定 给 定 产 品 的 一 种 或 多 种 特征 .处 理 或 
服务 组 成 的 技术 操作 。 
4.9.16 参考 物质 /标准 物质 reference material 

有 只 有 一 种 或 多 种 足够 均 习 和 很 好 地 确定 了 的 特性 ,用 以 校准 
测量 装置 .评价 测量 方法 或 给 材料 赋值 的 一 种 材料 或 物质 。 


4.9.17 质量 管理 quality management 
通过 实施 质量 策划 质量 控制 、 质量 保证 和 质量 改进 等 全 部 管 
理 职 能 的 活动 。 


4.9.18 质量 保证 quality assurance 
为 通过 足够 的 信任 表明 能 够 满足 质量 要 求 , 而 实施 并 根据 需 
要 进行 证 实 的 全 部 有 计划 和 有 系统 的 活动 。 
4.9.19 质量 控制 quality control 
为 达到 质量 要 求 所 采取 的 作业 技术 活动 。 
4.9.20 实验 室 间 比 对 interlaboratory comparison 
按照 预先 规定 的 条 件 , 由 两 个 或 多 个 实验 室 对 相同 或 类 似 检 
测 品 指定 值 的 实验 结果 对 比 。 
4.9.21 能 力 验 证 proficiency testing 
利用 实验 室 间 比 对 确定 实验 室 的 检测 能 力 。 


4.10 水 生态 监测 


4.10.1 水 生态 监测 aquatic ecology monitoring 
通过 对 水 生生 物 、 水 文 要 素 、 水 环境 质量 等 的 监测 和 数据 收 
集 ,分 析 评 价 水 生态 的 现状 和 变化 ,为 水 生态 系统 保护 与 修复 提供 
依据 的 活动 。 
4.10.2 水 生生 物 优势 种 dominant species of aquatic organism 
对 水 生生 物 群 落 的 存在 和 发 展 有 决定 性 作用 的 个 体 数量 最 多 
的 生物 种 。 
4. 10.3 水 污染 指示 性 生物 indicator organism of water pollution 
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对 水 环境 中 的 某 些 物质 或 干扰 反应 敏感 而 被 用 来 监测 或 评价 
水 环境 质量 及 其 变化 的 生物 物种 或 生物 类 和 群 。 
4.10.4 水 生生 物 富 集 enrichment of aquatic organism 

水 生生 物 从 水 环境 中 聚集 元 素 或 难 分 解 物质 的 现象 ,又 称 水 
生生 物 浓 缩 。 聚 集 后 的 元 素 或 难 分 解 物质 ,在 生物 体内 的 浓度 大 
于 在 水 环境 中 的 浓度 。 
4.10.5 水 体 生 物 生 产 力 biological productivity of water body 

水 体 生 产 有 机 物 的 能 力 。 一 般 以 水 体 在 一 定时 间 内 ,单位 水 
面 或 体积 所 生产 的 有 机 体 的 总 数量 表示 。 
4.10.6 生物 生产 力 biological productivity 

单位 时 间 .单位 面积 上 有 机 物质 的 生长 量 。 一 般 分 为 初级 生 
产 力 和 次 级 生产 力 。 

4. 10.6.1 初级 生产 力 primary productivity 

单位 时 间 内 生物 (主要 是 绿色 植物 ) 通 过 光合 作用 途径 所 国定 

的 有 机 碳 量 。 
4.10.6.2 次 级 生产 力 secondary productivity 

在 单位 时 间 内 ,各 级 消费 者 所 形成 动物 产品 的 量 。 
4.10.7 生物 监测 biological monitoring 

利用 生物 个 体 、 种 群 或 群落 对 环境 污染 和 生态 环境 破坏 的 肥 
应 来 定期 调查 .分析 环境 质量 及 其 变化 。 
4.10.8 水 生生 物 监测 aquatic organism monitoring 

对 水 体 中 水 生生 物 的 种 群 、 个 体 数量 、 生 理 功 能 或 群落 结构 变 
化 所 进行 的 测定 。 


4.11 冰 情 观测 


4.11.1 冰 情 观测 iceregime observation 
选择 代表 性 河 段 ,在 整个 冰期 内 对 冰 情 现象 进行 测量 或 目测 
的 作业 。 
4.11.1.1 国定 点 冰 厚 测量 fixed-point ice thickness measurement 
e jill > 


对 某 一 固定 点 封冻 冰 层 的 厚度 变化 过 程 所 进行 的 系统 观测 。 
4.11.1.2 冰 情 日 测 visual observation of ice regime 
选择 代表 性 河 段 ,在 整个 冰期 内 对 冰凌 现象 进行 目测 的 作业 。 
4.11.1.3 冰 情 符号 ice regime code 
按 统一 规定 用 以 表征 各 种 冰凌 现象 的 相应 符号 。 
4.11.1.4 冰 情 图 iceregime chart 
在 冰 情 观测 中 为 补充 文字 说 明 , 以 写生 法 . 填 图 法 或 摄影 法 等 
绘制 的 河 段 冰 图 。 
4.11.2 AH first-ice date 
在 一 个 结 冰 期 内 ,河流 上 首次 出 现 冰 情 现 象 的 日 期 , 即 结 冰 开 
始 日 期 。 
4.11.3 封冻 日 期 freeze-up date 
在 下 半年 首次 出 现 封 冻 现 象 的 开始 日 期 。 
4.11.4 解冻 日 期 break-up date 
在 上 半年 首次 出 现 解冻 现象 的 开始 日 期 。 
4.11.5 终 冰 日 期 end-ice date 
春季 解冻 后 ,河流 上 冰 情 现象 最 后 消失 的 日 期 。 
4.11.6 封冻 历时 freeze-up duration 
从 封冻 日 期 至 解冻 日 期 所 经 历 的 时 间 。 
4.11.7 水 浸 冰 厚 thickness of immersed ice 
冰 层 辫 和 孔 后 所 量 得 的 自由 水 面 至 冰 底 面 的 竖 直 距离 。 
4.11.8 小 露水 面 宽 open-water width 
测验 断面 上 固定 冰 层 和 覆盖 以 外 的 自由 水 面 宽度 。 
4.11.9 KAE ice discharge 
单位 时 间 内 通过 某 一 断面 的 冰 块 或 冰花 的 体积 。 
4.11.9.1 PR DK aR RE ice run concentration 
测验 河 段 内 , 流 冰 块 和 流 冰 花 面 积 与 敞 露水 面 面 积 的 比值 。 
4.11.10 冰花 厚 thickness of frazil slush 
Pf TK E FK AP Bi ok att LAP BY ZA ok AR OK A Yk JS JE RE 
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4. 11.10.1 冰花 密度 density of frazil slush 
单位 体积 冰花 的 质量 。 

4.11. 10.2 冰花 折算 系数 adjustment factor of frazil slush 
平均 冰花 密度 与 密实 冰 块 密度 的 比值 。 


4.12 W ta i ml 


4.12.1 +k! M soilwater monitoring 
XT F AE ff A iv E R I E k E r HE 7 YS 。 


4.12.2 土壤 含水 量 监 测 soil water content monitoring 
土壤 所 含水 分 数量 (包括 吸湿 水 .薄膜 水 .毛管 水 和 重力 水 的 
总 量 ) 的 测量 和 记录 。 


4.12.3 土壤 水 分 常数 测定 measurement of soil water constant 
在 规定 条 件 下 测量 土壤 特征 性 含水 量 的 一 组 操作 。 


4.13 潮水 河 测 验 


4.13.1 湖水 河 tidal reach 
济 汐 和 潮流 影响 所 波及 的 河 段 。 
4.13.1.1 RRA tidal current limit 
潮流 洽 入 海河 道 回 上 游 传 播 时 ,潮流 所 能 到 达 的 河道 最 远 处 。 
4.13.1.2 KA tidal limit | 
潮流 界 以 上 潮 波 继续 上 淹 , 潮 波 传播 所 到 达 的 河道 最 远 处 。 
4.13.2 潮水 位 观测 ( 验 潮 ) tidal level observation 
观测 潮水 位 变化 的 作业 。 
4. 13.2.1 潮汐 曲线 marigram 
PA fir. BE EY EJ BE 4E AS ae FE ZR o 
4.13.2.2 BWR tidal table 
为 预报 沿海 某 些 地 点 在 未 来 一 年 内 每 天 潮汐 情况 而 制订 
的 表 。 
4. 13.3 潮水 河 测 验 hydrologic observation of tidal river 
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在 感 潮 河 段 进 行 水 文 测验 的 全 部 作业 。 
4.13.4 RAH representative tide 
能 够 反映 潮汐 .潮流 周期 变化 特征 的 具有 代表 性 的 潮 期 潮流 
期 的 总 称 , 如 大 潮 .中 潮 、 小 漳 。 
4.13.5 全 潮流 量 测 验 discharge measurement of tidal day 
在 感 潮 河 进行 一 个 完整 潮汐 日 的 连续 流量 测验 的 全 部 作业 。 
4.13.5.1 潮流 量 tidal discharge 
单位 时 间 内 通过 某 断 面 的 潮流 量 , 有 涨潮 流量 与 落 潮 流量 
LIe 
4. 13.5.2 涨潮 量 flood tidal volume 
Ye Tit a YE Ot Va] a ae A r E A kK E o 
4.13.5.3 游 潮 量 ebb tidal volume 
涨潮 芒 流 至 落 潮 苞 流 之 间 遂 过 某 断 面 的 总 水 量 。 
4.13.5.4 潮流 总 量 sum of tidal volume 
在 一 潮流 期 内 , 落 潮 潮 量 ( 正 值 ) 与 涨潮 潮 量 ( 负 值 ) 的 代数 和 ， 
其 正 值 称 净 泄 量 , 负 值 称 净 进 量 。 
4.13.5.5 潮流 曲线 tidal current curve 
潮流 含 流 速 .流量 随时 间 变 化 的 过 程 线 。 
4.13.5.6 iK tidal current table 
预报 茶 一 地 点 或 海域 未 来 一 定时 间 内 的 潮流 情况 而 制 成 
的 表 。 
4.13.5.7 等 桨 点 流速 改正 法 revised isobath-velocity method 
WIKI — Yc TE ER I EE RS a 
化 ,利用 往返 定点 施 测 等 深 点 处 往返 流速 平均 ,从 而 将 垂 线 上 不 同 
时 间 各 测 点 流速 改正 为 同时 流速 的 一 种 方法 。 
4.13.5.8 流速 过 程 线 改正 法 revised velocity-hydrograph method 
将 不 同时 间 所 施 测 的 各 测 点 流速 点 绘 流速 过 程 线 , 由 该 过 程 
线 查 读 垂 线 上 各 测 点 正点 的 同时 流速 ,从 而 将 垂 线 上 各 测 点 流速 
改正 为 同时 流速 的 一 种 方法 。 
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4.13.6 ASH significant tidal range 
Ve A Be AAK ERREZE. 
4.13.7 人 负 波 高 negative wave height 
高 潮 后 至 涨 蕴 或 低潮 后 至 落 恕 的 水 位 之 差 。 


4.14 ”水库 水 文 测验 


4.14.1 水 库 水 文 测 验 hydrometry of reservoir 
为 水 库 管 理 运用 和 研究 水 库 水 文 要 素 变 化 规律 ,在 库 区 及 进 、 
出 库 附近 河 段 进行 的 水 文 测验 工作 。 
4.14.2 入 库 水 量 reservoir inflow 
从 入 库 河 流 及 库 区 四 周 流入 库 区 的 时 段 水 量 。 
4.14.3 出 库 水 量 reservoir outflow 
经 水 库 的 引水 建筑 物 . 泄 流 建 筑 物 和 水 轮机 流出 水 库 的 时 段 
水 量 。 
4. 14.3.1 水 库 供 水 reservoir water supply 
为 满足 工农 业 生 产 用 水 .生活 用 水 以 及 河道 内 用 水 ,而 由 水 库 
提供 的 水 量 。 
4. 14.3.2 水 库 奔 水 reservoir surplus water 
为 防洪 和 进行 径流 调节 ,从 水 库 中 排出 且 未 经 利用 的 水 量 。 
4.14.4 水 库 渗 漏 量 reservoir seepage volume 
IK RE P HK ea et O R BE Be ERT E E 18 BE Ts) BY Bk E 
4.14.5 KERKE reservoir storage 
E — FN kK JE E 7K RE o 
4.14.5.1 水 库 著 水 变量 variation of reservoir storage 
J — PNY Bo fe} AS 7K JE E K E W TH 
4.14.5.2 水 库 蕾 水 变 率 rate of reservoir storage change 
某 一 时 段 内 ,水 库 著 水 变量 与 时 间 的 比 但 。 
4.14.6 坝 上 水 位 stage behind dam 
坝 上 游 距 坝 附 近 水 流 平稳 处 的 水 位 。 
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4.14.7 库 区 水 位 stage in reservoir region 
水 库 库 区 内 某 一 有 代表 性 地 点 的 水 位 。 
4.14.8 水 库 变 动 回 水 区 fluctuant backwater zone of a reservoir 
TK FE IK Sic Be 7K Ai EY YU i E ie ag Fe TR E K 07 ET S EK E 
UF Siig Na] BY) JE X BS 
4.14.9 变动 回 水 区 水 流 泥 沙 测验 flow and sediment 
measurement in fluctuant backwater zone of a reservoir 
在 水 库 的 变动 回 水 区 内 ,布设 固定 的 水 、 沙 测验 断面 ,收集 水 
流 泥 沙 运动 同 河床 演变 的 关系 等 资料 的 工作 。 
4.14.10 ”水库 洲 积 测量 reservoir sedimentation survey 
Aa T ARAKI A Te ARB ,形态 .数量 及 甚 发展 规律 而 进 
行 的 库 区 内 的 测量 工作 。 
4. 14. 10.1 水 库 汶 积 量 reservoir sedimentation volume 
EA F Pit BR tis YE Ub ELA zie FE LAB JE JE a Sa Dk A m EJS 
积 的 泥 沙 体积 。 
(1) 地 形 法 topographic surveymethod 
对 库 区 水 下 进行 地 形 测量 ,按时 段 始末 两 次 测量 的 增 量 以 计 
算 时 有 段 汶 积 量 的 方法 。 
C2) Br ye cross-section surveymethod 
从 坝 址 至 库 尾 布置 若干 个 可 控制 库 区 地 形 的 断面 ,并 进行 
面 测量 ,按时 段 始末 两 次 测量 的 增 量 以 计算 时 段 洲 积 量 的 方法 。 
(3) 混 合法 hybrid method 
BN) bp Te E A Ha FE TER OR AY. EEK Jy a JE Boe HEIT He JE m 
量 , 其 他 库 段 固定 断面 之 间 加 密 临 时 断面 进行 断面 测量 , 勾 绘 地 形 
图 ,或 用 其 综合 成 果 , 据 此 计算 库容 、 冲 汶 量 及 冲 淤 分 布 。 
4.14.10.2 PPA reservoir deposition morphology 
IK JE UA AR Sd Ma TE EE P A ed AAV) EAR o 
4.14.10.3 WEZH yN sedimentation delta 
J i m o BH Ue St = AE ES ERR. 
e 116 。 


4.14.10.4 淤积 物 罕 度 dry density of reservoir deposition 
水 库 淤 积 物 单 位 体积 的 质量 ，。 
4.14.11 异 重 流 测验 density-current measurement 
对 两 种 密度 不 同 的 流体 中 分 层 相 对 运动 而 产生 的 异 重 流 所 进 
行 的 测验 。 
4.14.12 Jae bank caving observation 
对 水 库 和 河流 的 岸 坡 可 能 发 生 或 已 经 发 生 朋 塌 部 位 进行 的 
观测 。 
4.14.13 坝 区 水 文 泥 沙 测验 sediment measurement close by 
dam site 
根据 水 库 枢纽 工程 的 需要 ,在 坝 区 附近 对 局 部 水 流 泥 沙 运 动 
形态 、 河 流 边 界 条 件 变 化 以 及 其 他 有 关 水 文 泥 沙 项 目 进 行 的 测验 。 


4.15 KX HE 


4.15.1 水 文 调查 hydrologic investigation 

为 弥补 基本 水 文 站 网 定位 观测 不 足 或 其 他 特定 目的 ,采用 项 
测 .观测 .调查 .考证 .试验 等 手段 采集 水 文 信 息 及 其 有 关 资 料 的 
TE. 
4.15.2 流域 调查 watershed investigation 

对 流域 内 的 水 系 、 自 然 地 理 、 水 工程 .用 水 量 、 水 文 站 网 、 流 域 
特征 .水文 气象 特征 值 .水 旱灾 害 . 水 生态 等 所 进行 的 调查 工作 。 
4.15.3 水 系 调查 drainage system investigation 

收集 量 算 流 域 或 地 区 内 主要 河流 、 湖 泊 等 水 体 的 几何 形态 特 
征 值 的 工作 。 
4.15.4 We storm investigation 

为 查 明 有 关 地 区 暴雨 的 暴雨 量 、 时 程 分 配 、 空 间 分 布 .天 气 系 
统 、 灾 情 、 重 现 期 等 所 进行 的 调查 工作 ，。 
4.15.5 okie flood investigation 

为 推算 某 次 洪水 的 洪峰 水 位 和 流量 .总 量 .过 程 及 其 重 现 期 等 
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所 进行 的 现场 调查 和 资料 收集 工作 。 
4.15.5.1 HJN flood mark 
一 次 洪水 的 最 高 洪水 位 在 岸 边 或 浸水 建筑 物 上 所 遗留 的 泥 
EN .水 迹 、 人 工 刻 记 以 及 一 切 能 够 代表 最 高 洪水 到 达 位 置 的 猴 迹 。 
4.15.5.2 水 面 曲 线 法 water surface profile method 
用 水 力学 公式 求 得 的 水 面 线 与 洪 痕 确定 的 水 面 线 进行 拟 合 来 
推 求 洪峰 流量 的 方法 。 
4.15.6 历史 洪水 调查 historical flood investigation 
Xp HE ey Be SB A AE HE ok BY ii BS A AE TL 
所 进行 的 调查 工作 。 
4.15.7 省 坝 洪 水 调查 dam-break flood investigation 
对 溃 坝 前 库 内 水 情 、 省 坝 过 程 . 对 下 游 影响 以 及 灾害 损失 进行 
现场 勘测 并 推算 省 坝 洪峰 流量 及 洪水 演进 工作 。 
4.15.8 国定 点 洪水 调查 flood investigation at afixed point 
在 无 水 文 站 的 中 小 河流 上 ,选择 固定 河流 或 断面 ,每 年 进行 一 
次 最 高 水 位 和 最 大 流量 的 调查 工作 。 
4.15.9 RARA snowcover investigation 
对 一 个 流域 或 地 区 积 雪 量 所 进行 的 调查 工作 。 
4.15.10 ”村 水 调查 low-flow investigation 
对 未 实测 到 的 河流 最 低 水 位 和 最 小 流量 的 调查 工作 。 
4.15.11 RK spring investigation 
Xf FR AKA YK BR), He K SA Tia] 2S HG, SE E hA DX Fh 
给 量 以 及 水 质 状况 所 进行 的 调查 工作 。 
4.15.12 冰 情 调查 ice regime investigation 
为 防 姿 .航运 需要 而 进行 的 调查 ,主要 查 明 流 凑 .封冻 .解冻 等 
冰 情 的 发 生 .发 展 过 程 。 
4.15.13 土壤 调查 与 制图 soil survey and mapping 
通过 野外 调查 人 研究 土壤 的 形成 .分 布 与 性 质 , 并 把 各 种 土壤 类 
型 反映 在 地 形 图 上 。 
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4.15.14 和 宕 溶 地 区 水 文 调查 hydrologic investigation in 
karst areas 

对 洗浴 地 区 实际 地 表 集 水 面积 、 本 流域 与 外 流域 间 水 量 的 交 
换 数 量 、 改 变 河川 径流 系列 一 致 性 的 影响 量 等 所 进行 的 调查 工作 。 

4.15.14.1 实际 地 表 集 水 面积 actual surface drainage area 

在 地 形 图 上 量 算 的 岩溶 地 区 地 表 集 水 面积 , 减 去 本 流域 经 地 
下 暗 河 流入 外 流域 的 财 流 区 面积 ,加 上 外 流域 经 地 下 暗 河流 入 本 
流域 的 闭 流 区 面积 所 得 到 的 集 水 面积 。 

4.15.14.2 交换 水 量 exchange water 

岩溶 地 区 本 流域 经 地 下 有 上 暗 河 的 排泄 量 与 外 流域 经 地 下 有 瞳 河 补 
给 本 流域 径流 量 之 差 值 。 
4.15.15 水 量 调查 water survey 

为 满足 流域 或 地 区 水 量 平衡 分 析 、 河 川 径 流 还 原 计 算 及 水 资 
源 评价 等 方面 的 需要 ,对 水 文 站 未 控制 的 水 量 ,通过 设立 辅助 水 文 
站 观测 或 开展 面 上 调查 ,以 补充 水 文 站 定位 观测 资料 不 足 的 工作 ，。 
4.15.16 水 质 调查 water quality investigation 

对 水 体 及 影响 因素 所 进行 的 现场 查勘 .采样 分 析 和 资料 收集 
的 工作 ,包括 水 体 本 底 质 污染 物 、 水 污染 事故 、 水 致 地 方 病 、 水 生 
生物 水 工程 对 水 质 影 响 等 的 调查 。 
4.15.17 用 水 调查 wateruse investigation 

收集 国民 经 济 各 部 门 用 水 的 有 关 资 料 , 并 对 缺少 用 水 记录 的 
部 门 进行 调查 .测试 等 估算 工作 。 
4.15.18 沙 量 调查 sediment survey 

为 补充 泥 沙 站 定位 观测 泥 沙 资料 的 不 足 , 采 用 设立 泥 沙 辅助 
站 观测 或 开展 面 上 调查 的 工作 。 
4.15.19 水 工程 调查 waterproject investigation 
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4.15.20 水 环境 调查 water environment investigation 

对 有 关 水 体外 部 与 内 部 环境 的 各 种 自然 因素 与 社会 因素 及 变 
化 所 进行 的 调查 工作 。 
4.15.21 调查 区 investigation Zone 

为 便于 水 文 调查 工作 开展 和 调查 资料 汇总 , 按 一 定 规 则 将 调 
查 流 域 划分 成 春 干 个 调查 的 区 域 。 


4.16 水 文 测 验 误差 


4. 16.1 测量 measurement 
以 确定 量 值 为 目的 的 一 组 操作 。 
4.16.2 真 值 true value 
被 测量 的 量 客观 存在 的 值 。 
4.16.3 最 或 然 值 most probable value 
最 接近 真 值 的 近似 值 。 
4.16.4 误差 error 
测量 值 与 真 值 的 偏离 程度 。 
4.16.4.1 绝对 误差 absolute error 
测量 值 与 真 值 之 差 。 
4. 16.4.2 相对 误差 relative error 
绝对 误差 与 真 值 的 比值 。 
4.16.4.3 | 对 机 误差 random error 
在 同一 条 件 下 ,对 同一 量 值 进行 多 次 测量 时 ,其 数值 和 符号 以 
不 可 预见 的 方式 而 变化 的 那 部 分 误差 。 
4.16.4.4 系统 误差 systematic error 
在 同一 条 件 下 ,对 同一 量 值 进行 多 次 测量 时 ,其 数值 和 符号 保 
持 不 变 , 且 不 随 观 测 次 数 增加 而 减少 的 那 部 分 误差 。 
4.16.4.5 人 允许 误差 permissible error 
测量 值 按 一 定 规定 概率 误差 的 允许 范围 。 
4.16.4.6 平均 误差 mean error 
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测量 值 分 散 性 的 一 种 量度 ,计算 每 次 测量 值 与 平均 值 之 差 ,将 
差 值 绝对 值 总 和 除 以 观测 次 数 所 得 的 值 。 
4. 16.4.7 最 大 误差 (极限 误差 ) maximum error 
误差 的 最 大 允许 限度 ,一 般 取 3 倍 标准 差 。 
4.16.5 ae bias 
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4.16.6 伪 误 差 ( 粗 差 ) spurious error 
人 为 因素 或 者 仪器 失灵 又 未 及 时 发 现 致 使 某 次 测量 无 效 , 其 
测量 值 必须 舍弃 的 误差 。 
4.16.7 方差 variance 
表征 测量 值 与 其 算术 平均 值 离散 程度 的 一 个 统计 指标 ,对 于 
n 个 测量 值 xz;(i = 1,2,…,n), 其 算术 平均 值 为 x, 则 方差 S: = 





n=] Ce 
4. 16.7.1 标准 差 standard deviation 
方差 的 正平 方 根 。 
4. 16.7.2 相对 标准 差 relative standard deviation 
标准 差 与 真 值 的 比值 。 


4.16.8 SEME) deviation 

测量 值 与 其 标准 参考 值 (平均 值 ) 之 差 。 
4.16.9 闭合 差 closure error 

在 平面 或 高 程 测量 中 ,由 于 测量 存在 误差 ,致使 几何 图 形 的 理 
论 要 求 与 外 业 测 量 成 果 不 拟 合 所 产生 的 不 符合 但 。 
4.16.10 平 差 adjustment 

利用 最 小 二 乘 原 理 估算 测量 的 最 佳 估 值 或 最 或 然 值 的 方法 。 
4. 16.11 精确 度 ( 总 精度 ) accuracy 

测量 值 与 真 值 接近 的 程度 ,反映 了 随机 误差 与 系统 误差 的 综 
人 结果。 

4.16.11.1 精密 度 precision 
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在 确定 条 件 下 ,将 实验 实施 多 次 所 得 结果 之 间 的 一 致 程度 , 反 
映 测 量 结果 中 随机 误差 大 小 的 程度 。 
4. 16.11.2 准确 度 correctness 
测量 结果 与 被 测量 的 真 值 之 间 的 一 致 程度 。 
4.16.12 不 确定 度 uncertainty 
被 测量 值 按 一 定 规定 概率 可 能 出 现 置信 上 下 限 的 区 间 界 值 。 
4. 16.12.1 随机 不 确定 度 random uncertainty 
某 一 变量 的 测量 中 ,误差 纯 属 随机 性 质 的 不 确定 度 。 
4.16.12.2 系统 不 确定 度 systematic uncertainty 
与 系统 误差 相伴 的 不 确定 度 。 
.16.12.3 总 不 确定 度 synthetic uncertainty 
随机 不 确定 度 与 系统 不 确定 度 的 综合 。 
.16.12.4 标准 不 确定 度 standard uncertainty 
以 标准 偏差 表示 的 不 确定 度 。 
4. 16. 12.5 不 确定 度 的 A 类 评定 type A evaluation 
of uncertainty 
用 对 观测 列 进行 统计 分 析 的 方法 ,来 评定 标准 不 确定 度 。 
4. 16. 12.6 不 确定 度 的 BB 类 评定 type B evaluation of 
uncertainty 
用 不 同 于 对 观测 列 进行 统计 分 析 的 方法 ,来 评定 标准 不 确 
定 度 。 
4. 16. 12.7 合成 标准 不 确定 度 combined standard uncertainty 
当 测 量 结果 是 由 奋 干 个 其 他 量 的 值 求 得 时 , 按 其 他 各 量 的 方 
差 算 得 的 标准 不 确定 度 。 
4.16.12.8 扩展 不 确定 度 synthetic uncertainty 
确定 测量 结果 区 间 的 量 , 合 理 赋予 被 测量 之 值 分 布 的 大 部 分 
可 望 含 于 此 区 间 。 
4.16.13 显著 性 水 平 significance level 
当 原 假设 正确 时 ,该 假设 被 拒绝 接受 的 最 大 概率 。 
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4.16.14 置信 水 平 ( 置 信 概 率 ) confidence level 
对 总 体 参 数 (po ) 进 行 区 间 估 计时 ,如 果 对 于 先 给 很 小 的 概 
率 w, 能 找到 一 个 区 间 ( ,0 ) 使 得 0 在 此 置信 区 间 的 概率 为 1-。 
的 值 , 即 PCO <<0<6;,)=1—a,. 
4.16.15 误差 分 布 error distribution 
某 一 变量 的 测量 值 误差 与 其 发 生 频率 之 间 的 关系 。 
4.16.15.1 随机 误差 概率 分 布 probability distribution of 
random error 
随机 误差 与 其 发 生 频 率 之 间 的 关系 ,通常 随机 误差 的 概率 分 
布 服 从 正 态 分 布 。 
4.16.15.2 正人 态 分 布 ( 高 斯 分 布 ) normal distribution 
多 次 重复 测量 被 测量 值 ,其 随机 误差 在 密度 函数 分 布 曲线 上 
TE EE BE MT PK BY EH OP ME o 
4.16.15.3 学 生 氏 分 布 (t 分 布 ) student s distribution 
样本 均值 对 总 体 均 值 的 离 差分 布 。 
4.16.16 误差 传播 error propagation 
测量 值 的 随机 误差 与 间接 计算 成 果 的 随机 误差 之 间 的 关系 。 
4.16.17 误差 综合 error synthesis 
从 单项 误差 求 得 总 误差 的 过 程 。 
4.16.17.1 方 和 根 法 root of square sum method 
误差 综合 的 一 种 方法 , 即 由 各 单项 误差 的 平方 和 的 开 方 求 得 
总 误差 的 方法 。 
4.16.18 误差 估算 error estimate 
通过 基本 因素 的 误差 值 来 推算 样本 的 误差 值 的 过 程 。 
4.16.19 误差 控制 (质量 控制 》 error control 
分 析 影 响 测 量 成 有 果 质 量 的 因素 并 采取 相应 的 防范 措施 以 减少 
或 消除 可 能 产生 误差 的 工作 。 
4.16.19.1 仪态 设备 误差 instrument and equipment error 
观测 时 所 使 用 的 测量 仪器 、 测 具 或 其 他 设备 , 因 制 造 精度 所 限 
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而 引起 的 误差 。 
4. 16. 19.2 环境 误差 environmental error 
观测 时 受 外 界 条 件 , 如 温度 、 湿 度 、 风 力 等 影响 所 引起 的 误差 。 
4. 16. 19.3 人 为 误差 artificial error 
观测 时 受 人 的 感觉 器 官 的 局 限 性 影响 ,使 仪 右 安置 . 谈 数 等 所 
产生 的 误差 。 
4. 16. 19.4 方法 误差 methodological error 
观测 时 采用 测量 方法 的 不 同 所 引起 的 误差 。 
4. 16. 19.5 计算 误差 calculating error 
计算 过 程 中 ,由 于 数据 的 位 数 取 舍 、 系 数 选用 等 计算 方法 的 不 
同 所 引起 的 误差 。 
4. 16. 19.6 流速 脉动 误差 (了 型 误差 ) flow velocity 
pulsation error 
在 一 次 流量 测验 过 程 中 用 有 限 的 测速 历时 , 因 水 流 脉 动 影响 
对 流量 所 造成 的 误差 ， 
4.16.19.7 测 点 抽样 误差 (下 型 误差 ) measuring point 
po error 
在 一 次 流量 测验 过 程 中 用 有 限 的 测 点 测速 所 造成 的 流量 的 
4.16.19.8 eA HHH iR#e CT ike) measuring vertical 
sampling error 
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5 水 文 数据 处 理 


5.1 一 般 术 语 


5.1.1 水 文 资料 (水 文 数据 ) hydrologic data 
各 种 水 文 要 素 的 测量 .调查 .记录 及 其 整理 分 析 成 果 的 总 称 。 
5.1.1.1 原始 资料 raw data 
在 现场 对 各 水 文 要 素 进 行 勘测 .调查 .测量 及 计算 所 获得 的 第 
一 性 基本 成 采 。 
5.1.1.2 实测 资料 observed data 
在 现场 对 各 水 文 要 素 进行 测量 所 获得 的 成 果 。 
§.1.1.3 调查 资料 investigation data 
采用 勘测 .调查 .访问 .考证 等 手段 所 获取 的 资料 。 
S.1.1.4 划 线 记录 graphic chart recording 
在 记录 纸 上 用 记录 笔划 线 的 方式 记录 被 测量 参数 随时 间 变 化 
§.1.1.5 国 态 存储 记录 solid state memory recording 


用 半导体 存储 器 为 存储 介质 ,记录 被 测量 参数 随时 间 的 变化 


5.1.2 测 站 沿革 hydrometric station evolution 


说 明 测 站 的 设立 、 停 测 .恢复 .迁移 , 测 站 性 质 和 类 别 的 变动 ， 
5.1.3 测 站 分 布 图 hydrometric station distribution map 

按 一 定 的 要 求 ,将 本 流域 或 本 地 区 的 各 种 水 文 测 站 以 不 同 符 
号 和 统一 的 编号 标 绘 在 流域 或 地 区 相应 位 置 上 的 地 图 。 
5.1.4 站 年 station year 

水 文 资 料 系 列 的 统计 单位 ,以 单 站 观测 一 年 的 质料 为 一 站 年 。 
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5.1.5 有 效 数 字 significant digit 
在 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 到 的 数字 , 即 测量 结果 中 能 够 反 
映 被 测量 大 小 的 带 有 一 位 存疑 数字 的 全 部 数字 。 对 一 个 具体 数据 
而 言 ,一 般 取 其 可 靠 位 数 的 全 部 数字 加 上 第 一 位 可 颖 数字。 
5.1.6 水 文 年 鉴 hydrologic yearbook 
按照 统一 的 要 求 和 规格 并 按 流 域 水 系统 一 编排 卷 册 逐 年 刊印 
的 水 文 资料 。 
5.1.7 公益 性 水 文 资料 hydrologic data for public welfare 
为 非 营 利 性 和 具有 社会 效益 性 的 项 目 或 工作 提供 的 水 文 
资料 。 
5.1.8 水 文 资料 共享 hydrologic data sharing 
不 同 层次 不同 部 门 之 间 的 水 文 资料 和 水 文 资料 成 采 的 交流 


5.2 资料 整编 和 汇编 


5.2.1 水 文 资料 整编 hydrologic data processing 
对 原始 水 文 资料 按 科学 方法 和 统一 规格 进行 考证 、 整 理 、 分 
析 、 统 计 、 审 查 、 汇 编 、 刊 印 或 存 贮 的 全 部 技术 工作 。 
5.2.1.1 定 线 determination of relation curve 
建立 两 种 或 两 种 以 上 实测 水 文 要 素 值 间 关系 线 的 分 析 工 作 ，。 
§.2.1.2 水 文 资料 插 补 hydrologic data interpolation 
根据 水 文 资料 中 断 前 后 的 实测 值 或 相 邻 测 站 的 同期 资料 或 用 
其 他 方法 推算 出 中 断 部 分 数据 的 工作 。 
5.2.1.3 水 文 资料 改正 hydrologic data correction 
对 实测 水 文 资料 进行 校 核 .合理 性 检查 或 审查 过 程 中 ,按照 一 
定 的 科学 方法 对 其 中 发 现 的 明显 差错 或 不 合理 的 反常 现象 进行 的 
分 析 处 理 及 校正 工作 。 
5.2.1.4 合理 性 检查 rational examination 
为 保证 水 文 资料 整编 的 质量 ,根据 水 文 要 素 的 时 空 变化 规律 
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和 各 要 素 间 的 关系 ,对 整编 成 果 的 规律 性 所 作 的 检验 工作 。 
§.2.1.5 电 算 整编 processing by computer 
用 电子 计算 机 整编 水 文 资料 的 全 部 技术 过 程 。 
5.2.2 测 站 考证 hydrometric station identification 
对 水 文 测 站 有 关 水 文 测验 的 基本 情况 所 作 的 查证 和 订正 工 
VE ,以 作为 选择 水 文 资 料 整编 方法 和 使 用 资料 的 依据 。 
5.2.3 平均 值 mean value 
水 文 要 素 时 空 变化 平均 情况 的 量 值 分 时 段 乎 均值 和 空间 平 
均值 。 
5.2.3.1 算术 平均 法 arithmetic mean method 
每 个 测量 值 之 和 与 测量 值 个 数 的 比值 ,是 计算 平均 值 的 一 种 
J 
5.2.3.2 加 权 平 均 法 weighted mean method 
以 每 个 测量 值 及 其 权重 系数 乘积 之 和 与 权重 系数 之 和 的 比 
值 ,是 计算 平均 值 的 一 种 方法 。 
5.2.4 汤 流 水 位 stage of zero flow 
河 段 测验 断面 处 流量 为 零 时 所 对 应 的 水 位 。 
5.2.4.1 河 干 zero flow in river 
在 测验 河 段 中 河 槽 无 水 或 停止 流动 仅 有 不 连贯 的 积 水 的 
现象 。 
5.2.5 保证 率 水 位 reliability stage 
一 年 中 有 和 多少 天 水 位 等 于 高 于 某 一 水 位 的 相应 保证 率 ( 历 时 ) 
水 位 。 
5.2.6 水 文 过 程 线 hydrograph 
水 文 要 素 值 随时 间 变 化 的 连续 曲线 。 
5.2.6.1 水 文 综 合 过程 线 synthetic hydrograph 
各 种 不 同 的 水 文 要 素 值 绘 在 同一 时 间 坐 标 上 所 组 成 的 一 组 过 
程 线 。 


5.2.7 等 值 线 isopleth 
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在 某 一 时 刻 或 时 段 ,将 水 文 要 素 值 在 空间 上 分 布 数值 相同 的 
各 点 连接 起 来 所 形成 的 曲线 。 
5.2.8 分 布 曲 线 distribution curve 
某 时 刻 或 时 段 ,水 文 要 素 值 沿 空 间 分 布 所 连 成 的 曲线 。 
5.2.9 极 值 extreme value 
水 文 要 素 时 空 变化 中 最 大 、 最 小 值 的 总 称 。 
5.2.10 水 文 特征 值 hydrologic characteristic value 
反映 水 文 要 素 变 化 的 特点 和 性 质 的 数据 。 
§.2.11 径流 总 量 total runoff 
在 一 定时 段 内 通过 水 文 测 验 断 面 的 总 水 量 。 
5.2.11.1 径流 模 数 runoff modulus 
时 段 径 流 总 量 与 相应 集 水 面积 的 比 人 或 时 段 内 单位 集 水 面积 
所 产生 的 平均 流量 。 
5.2.11.2 径流 系数 runoff coefficient 
时 段 或 次 流域 平均 径流 深 与 相应 降水 量 的 比值 。 
5.2.12 洪峰 flood peak 
由 起 涨 至 落 平 的 整个 过 程 或 洪水 过 程 线 的 峰 顶 。 
§.2.12.1 法 峰 流 量 peak discharge 
一 次 洪水 过 程 中 的 最 大 瞬时 流量 。 
§.2.12.2 洪水 总 量 flood volume 
一 次 洪水 过 程 中 或 在 给 定时 段 内 通过 河流 某 一 断面 的 洪水 
体积 。 
5.2.13 输 沙 量 sediment runoff 
在 一 定时 段 内 通过 水 文 测验 断面 的 全 部 干 沙 质量 
5.2.13.1 输 沙 模 数 sediment runoff modulus 
时 段 总 输 沙 量 与 相应 集 水 面积 的 比值 。 
5.2.14 水 位 流量 关系 stage-discharge relation 
河渠 中 某 断 面 的 实测 流量 与 其 相应 水 位 之 间 所 建立 的 相关 
关系 。 
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$5.2.14.1 稳定 水 位 流量 关系 stable stage-discharge 


relation 


在 较 长 时 期 内 ,河渠 某 断 面 的 实测 流量 与 其 相应 水 位 之 间 所 
建立 的 呈 单 值 相 关 的 关系 。 


§.2.14.2 不 稳定 水 位 流量 关系 unstable stage-discharge 
relation 


河渠 中 茶 断 面 的 实测 流量 与 其 相应 水 位 之 间 所 建立 的 呈 非 单 


值 相关 的 关系 。 
5.2.15 单一 线 法 single-curve method 
河渠 中 某 断 面 的 实测 流量 与 其 相应 水 位 或 有 关 参 数 点 绘 的 关 


系 点 子 分布 密 集 且 无 系统 偏离 ,可 通过 点 群 中 心 确定 一 条 水 位 或 
有 关 参 数 与 流量 关系 曲线 ,用 水 位 或 有 关 参 数 推 求 流量 的 方法 。 
§.2.16 临时 曲线 法 temporary-curve method 

水 位 流量 关系 点 据 随时 段 呈 分 组 市 状 分 布 , 各 相对 稳定 的 组 
遍 可 各 目 定 出 单一 曲线 ,用 水 位 推 求 流量 的 方法 。 

§.2.16.1 过 渡 曲 线 transition curve | 

在 两 条 临时 曲线 之 间 采 用 上 自然 过 渡 或 连 时 序 过 渡 或 内 插曲 线 
过 渡 处 理 所 定 的 曲线 。 
5.2.17 校正 因数 法 adjusting factor method 

水 位 流量 关系 点 据 呈 单 式 绳 套 状 分 布 , 采 用 以 涨 落 率 为 主要 
参数 来 校正 测验 河 段 受 洪 水 涨 落 影响 时 所 建立 的 一 组 曲线 ,用 水 
位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.18 涨 落 比 例 法 fluctuating rate method 

以 涨 落 率 为 参数 所 建立 的 一 组 曲线 ,用 水 位 推 求 流量 的 一 种 
TS ee 
§.2.19 ”特征 河 长 法 characteristic river length method 

以 相当 半 个 抵偿 河 长 处 的 水 位 或 本 站 测 流 平 均 时 间 后 移 一 个 
时 段 的 水 位 ,与 断面 流量 所 建立 的 单一 水 位 流量 关系 用 水 位 推 求 
流量 的 一 种 方法 。 
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5.2.20 落差 法 fall method 
以 落差 作为 参 变 数 , 处 理 受 变动 回 水 影响 下 的 水 位 流量 关系 
的 各 种 方法 的 总 称 。 
5.2.20.1 等 落差 法 equal fall method 
当 测 验 河 段 受 变 动 回 水 影响 时 ,采用 以 不 同 落 差 作 为 参 变 数 
所 绘制 的 一 组 水 位 流量 关系 曲线 ,用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.20.2 和 定 落 差 法 constant fall method 
当 测 验 河 段 受 变动 回 水 影响 时 ,采用 以 某 一 落差 固定 值 为 定 
洛 差 作 参数 所 建立 的 一 组 曲线 ,用 水 位 推 求 流 量 的 一 种 方法 。 
5.2.20.3 正常 落差 法 normal fall method 
当 测 验 河 段 受 变动 回 水 影响 时 ,采用 以 各 级 水 位 下 不 受 或 少 
受 变 动 回 水 影响 时 的 落差 为 正常 落差 作 参 数 所 建立 的 一 组 曲线 ， 
用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.20.4 落差 指数 法 fall exponent method 
当 测 验 河 段 受 变 动 回 水 影响 或 受 变动 回 水 与 洪水 涨 落 的 综合 
影响 时 ,通过 落差 Z。 及 优选 落差 指数 8B 建 立 水 位 Z 与 综合 变量 
Q/Z,° 的 单一 关系 曲线 ,用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.21 改正 水 位 法 correcting stage method 
当 测 验 河 段 受 断 面 冲 汶 水 草 生长 或 结 冰 影响 时 ,水 位 流量 关 
系 点 据 较 为 散乱 ,通过 确定 一 条 水 位 流量 关系 的 标准 曲线 ,并 量 取 
各 测 点 与 标准 曲线 的 纵 差 为 水 位 改正 数 点 绘 水 位 改正 数 过 程 线 ， 
用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.22 改正 系数 法 correcting coefficient method 
当 测 验 河 段 受 结 冰 影响 时 ,采用 以 畅 流 期 的 水 位 流量 关系 曲 
线 为 标准 曲线 ,实测 冰期 流量 与 其 同 水 位 时 标准 曲线 查 得 的 流量 
的 比值 为 改正 系数 点 绘 过 程 线 ,用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.23 冰 底 高 程 流量 关系 法 elevation of ice bottom and 
discharge relation method 
当 冰 期 水 位 流量 关系 变化 有 规律 时 ,采用 冰 底 高 程 与 相应 流 
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量 建立 的 相关 关系 曲线 ,用 以 推 求 冰期 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.24 连 时 序 法 chronological method 
当 测 验 河 段 受 某 一 因素 或 综合 因素 影响 而 连续 变化 时 ,水 位 
流量 关系 点 据 分 布 散 乱 ,参照 水 位 变化 过 程 及 水 位 面积 或 水 位 流 
速 天 系 变 化 趋势 依 测 点 时 序 定 线 , 用 水 位 推 求 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.25 强 套 曲线 loop curve 
一 次 洪水 过 程 中 的 水 位 流量 关系 点 依 时 间 顺 序 所 连 成 的 绳 套 
形 曲 线 。 
5.2.26 流量 过 程 线 法 discharge hydrograph method 
以 实测 流量 为 纵 坐 标 及 对 应 时 间 为 模 坐 标点 绘 在 图 中 ,参照 
水 位 变化 过 程 将 各 实测 点 连接 成 过 程 线 ,用 以 推 求 流量 的 一 种 
BeBe 
5.2.27 jy BAY tidal factor relation method 
以 潮汐 要 素 与 潮 量 或 平均 流量 的 相关 关系 所 建立 的 关系 曲 
线 , 用 以 推 求 感 潮 河 段 流 量 的 各 种 方法 的 总 称 。 
§.2.27.1 UW BABE constant tidal factor relation method 
以 纵 坐 标 为 潮 差 或 有 效 波 高 横 坐 标 为 平均 流量 ,并 选择 茶 一 
守 定 潮 沙 要 素 作 参数 所 建立 的 一 组 曲线 ,用 以 推 求 潮 量 或 泣 流 量 
的 一 种 方法 。 
5.2.27.2 合 轴 相关 法 coaxial correlation method 
用 潮 差 与 平均 流量 建立 相关 关系 并 选择 一 两 个 潮汐 要 素 作 为 
参数 ,通过 多 个 象限 相关 定 线 ,用 以 推 求 潮 量 或 平均 流量 的 一 种 
Wiis 
§.2.27.3 — RHE TR method of discharge computation 
for a single tide 
在 感 潮 河 的 闸 坝 站 ,利用 潮汐 要 素 与 一 次 开 闸 的 平均 流量 建 
立 相 关 关 系 , 用 以 推 求 潮 量 或 平均 流量 的 一 种 方法 。 
5.2.28 水 位 流量 关系 单 什 化 处理 single-valued processing 
of stage-discharge relation 
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对 复杂 水 位 流量 关系 通过 数学 公式 或 图 解 转换 、 处 理 使 之 成 
为 单 值 关系 的 技术 。 
5.2.29 关系 曲线 延长 extension of relation curve 
对 已 确定 的 关系 曲线 的 一 端 或 两 端 根 据 测 站 特性 在 实际 极 值 
范围 内 进行 外 延 的 拉 术 。 
5.2.30 HZR rating table 
从 水 位 流量 关系 曲线 上 每 隔 一 定 水 位 高 度 读 出 -一 个 流量 , 当 
多 条 曲线 时 按 推 流 时 段 分 别 读数 而 列 成 的 水 位 流量 关系 表 。 
5.2.31 单 断 沙 关 系 index and cross-section average sediment 
concentration relation 
断面 平均 含 沙 量 与 相应 单 样 含 沙 量 所 建立 的 相关 关系 ，。 
S. 2. 31.1 单 断 沙 关 系 有 曲线 法 index and cross-section 
average sediment concentration relation curve method 
用 断面 平均 含 沙 量 与 相应 单 样 含 沙 量 所 建立 的 关系 曲线 , 以 
推 求 断 面 平 均 含 沙 量 的 一 种 方法 。 
5.2.31.2 水 位 单 潜 沙 比 关系 曲线 法 stage versus ratio of 
index and cross-section average sediment concentration relation 
curve method 
由 水 位 与 单 断 小 比值 所 建立 的 相关 关系 曲线 ,用 以 推 求 断面 
平均 含 沙 量 的 一 种 方法 ，。 
$5. 2. 31.3 单 断 沙 比 过 程 线 法 hydrograph method of 
index and cross-section average sediment concentration ratio 
由 单 断 沙 比值 按时 间 顺 序 并 参照 水 位 过 程 线 依次 连 成 的 过 程 
线 , 用 以 推 求 断面 平均 含 沙 量 的 一 种 方法 。 
§.2.31.4 单 样 过 程 线 法 hydrograph method of index 
sediment concentration 
以 实测 单 样 含 沙 量 为 纵 坐标 及 对 应 时 间 为 横 坐 标 绘 在 图 中 ， 
参照 水 位 流量 变化 过 程 将 各 实测 点 连接 成 过 程 线 , 用 以 推 求 断面 
平均 含水 量 的 一 种 方法 。 
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5.2.32 流量 输 沙 率 关 系 曲 线 法 discharge and sediment 
discharge relation curve method 

以 实测 断面 输 沙 率 与 对 应 的 流量 所 建立 的 相关 关系 曲线 ,用 
以 推 求 断面 输 沙 率 的 一 种 方法 。 
5.2.33 单 断 推 关系 曲线 法 index and cross-section average 
bed load discharge relation curve method 

以 单 样 推移 质 输 沙 率 与 断面 推移 质 输 沙 率 所 建立 的 相关 关系 
曲线 ,用 以 推 求 断面 推移 质 输 沙 率 的 一 种 方法 。 
5.2.34 水 力 因素 关系 曲线 法 bed load discharge and hydraulic 
factors relation curve method 

以 汤面 推移 质 输 沙 率 与 水 力 因 素 所 建立 的 相关 关系 曲线 ,用 
以 推 求 断面 推移 质 输 沙 率 的 一 种 方法 。 
5.2.35 XHEK index and cross-section average sediment 
grading relation 

单 样 水 样 颗粒 级 配 小 于 某 粒 径 沙 重 百 分 数 与 相应 断面 平均 颖 
粒 级 配 小 于 某 粒 径 沙 重 百 分 数 所 建立 的 相关 关系 。 
5.2.36 涝 水 水 文 要 素 摘 录 selected elements of flood data 

从 测 站 水 位 、 流 量 、 含 沙 量 水 文 要 素 中 选择 一 次 或 几 次 主要 洪 
水 过 程 按 一 定 的 要 求 作 较 详尽 完整 的 摘录 ,以 期 能 准确 地 绘 出 各 
水 文 要 素 过 程 线 的 工作 。 
5.2.37 降水 量 摘录 selected elements of precitation data 

从 测 站 降水 量 观测 资料 中 选择 一 次 或 几 次 主要 降水 过 程 按 一 
定 的 要 求 作 较 详尽 完整 的 摘录 ,以 期 能 准确 地 绘 出 降水 量 过 程 线 
的 工作 。 
5.2.38 KEK MBAR selected elements of reservoir 
hydrologic data 

JAK Je SLE zi 402. Hes ee Di tat Ak et SK ee FE — YK 
几 次 主要 水 库 调 度 运用 水 量变 化 过 程 按 一 定 的 要 求 作 较 详尽 完整 
的 摘录 ,以 期 能 准确 地 绘 出 各 水 文 要 素 过 程 线 的 工作 。 
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5.2.39 符号 检验 mark test 

在 水 文 测 验 中 ,用 以 检验 所 定 水 位 流量 关系 曲线 两 侧 测 点 数 
目 分 配 是 否 均 衡 合理 的 一 种 统计 检验 方法 。 
5.2.40 ARH curve fitting test 

在 水 文 测验 中 ,检验 水 位 流量 关系 实测 点 偏离 曲线 正人 负 符 号 
的 排列 有 无 明显 的 系统 偏离 的 一 种 统计 检验 方法 。 
5.2.41 偏离 数值 检验 deviation-data test 

用 统计 量 t 来 检验 测 点 仿 离 水 位 流量 关系 曲线 的 平均 偏离 值 
( 即 平均 相对 误差) 是 否 在 合理 范围 内 的 一 种 统计 检验 方法 。 
5.2.42 校准 曲线 calibration curve 

在 水 质 分 析 中 5 Fe XE F OU Dy E YR SE BN ae g ae UM AS A Mle il BC Fe 
示 量 之 回 的 定量 关系 曲线 。 
5.2.43 地 下 水 过 程 线 groundwater hydrograph 

地 下 水 水 位 .水量 ,水质 ,水温 的 监测 值 与 监测 时 间 的 关系 线 。 
5.2.44 地 下 水 补给 量 groundwater recharge 

在 天 然 或 开采 条 件 下 ,单位 时 间 内 以 各 种 形式 进入 到 含水 层 
中 的 水 量 。 
5.2.45 地 下 水 储存 量 groundwater reserve 

地 下 水 在 多 年 循环 交 蔡 过 程 中 积存 于 含水 层 中 的 重力 水 . 
5.2.46 地 下 水 排泄 量 groundwater discharge 

在 天 然 或 开采 条 件 下 ,单位 时 间 内 以 各 种 形式 从 含水 层 中 排 
出 的 水 量 。 
5.2.47 地 下 水 开采 量 groundwater exploitation 

在 一 定时 段 内 由 特定 区 域内 地 下 含水 层 中 所 提取 的 地 下 
水 量 。 

5.2.47.1 地 下 水 允许 开采 量 allowable groundwater exploitation 

通过 技术 经 济 合理 的 取水 方案 ,在 整个 开采 区 内 动 水 位 不 低 

于 设计 值 ,出 水 量 、 水 质 和 水 温 变 化 在 允许 范围 内 ,不 影响 已 建 水 
s x 


源 的 正常 开采 ,不 发 生 人 危害 性 的 环境 地 质 现象 的 前 提 下 ,单位 时 间 
内 从 水 文 地 质 单元 或 取水 地 段 中 能 够 取得 的 水 量 。 
5.2.48 地 下 水 年 末 差 difference of groundwater level at the 
end of the year 

本 年 年 未 的 地 下 水 水 位 监测 值 与 上 一 年 同期 监测 值 的 差 值 。 
5.2.49 水 文 地 图 图 式 hydrologic map symbol 

对 水 文 专业 地 图 上 的 地 物 、 地 貌 符号 的 样式 、 规 格 、 颜 色 、 使 用 
以 及 标注 和 图 廊 整 饰 所 作 的 统一 规定 。 


5.3 水 文 数据 库 


5.3.1 数据 库 database 
按照 一 定 的 数据 模型 在 计算 机 系统 中 组 织 、 存 凡 和 检索 的 互 
相 联 系 的 数据 集合 。 
5.3.1.1 分 布 式 数据 库 distributed database 
以 分 布 处 理 方式 所 支持 的 一 种 数据 库 , 其 数据 不 是 全 部 存 贮 
在 一 个 地 区 的 一 台 服 务 器 上 ,而 是 分 散在 一 个 计算 机 网 络 的 各 台 
ARS AE o 
5.3.1.2 集中 式 数据 库 concentrated database 
经 过 合并 ,清除 了 和 元 余数 据 的 数据 库 。 
5.3.1.3 网 络 数据 库 network database 
按 网 络 数据 模型 组 织 起 来 的 数据 库 。 
§.3:1.4 层次 数据 库 hierarchical database 
” 按 层次 关系 结构 模型 设计 的 数据 库 。 
5.3.1.5 关系 数据 库 relational database 
用 关系 数据 模型 来 描述 的 数据 库 , 其 最 大 特点 是 采用 二 维 表 
保存 数据 。 
5.3.2 数据 模型 data model 
数据 在 数据 库 中 排列 .组织 所 遵循 的 规则 及 对 数据 所 进行 操 
作 的 总 体 。 
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5.3.2.1 关系 数据 模型 relational data model 
所 有 数据 被 组 织 成 表格 形式 的 模型 。 
5.3.2.2 层次 数据 模型 hierarchical data model 
以 记录 型 为 结 点 的 有 根 定 向 树 或 林 的 模型 。 
5.3.2.3 网 状 数据 模型 network data model 
以 记录 型 为 结 点 的 网 状 结构 的 模型 。 
5.3.3 数据 库 管 理 系 统 database management system 
对 数据 库 中 的 数据 进行 存储 和 管理 的 软件 系统 。 包 括 存 储 、 
管理 .检索 和 控制 数据 库 中 数据 的 各 种 语言 和 工具 ,是 一 套 系 统 
软件 。 
5.3.4 数据 源 data Source 
提供 某 种 所 需要 数据 的 器 件 或 原始 媒体 。 
5.3.4.1 数据 项 data item 
描述 事物 某 一 性 质 特征 的 最 小 数据 单位 。 
5.3.4.2 数据 记录 data record 
在 逻辑 上 摘 述 一 个 事物 性 质 特征 的 ,在 干 数据 项 的 集合 。 
5.3.4.3 数据 独立 性 data independence 
数据 独立 性 包括 数据 的 物理 独立 性 和 逻辑 独立 性 。 物 理 独 立 
性 是 指 用 户 的 应 用 程序 与 存储 在 磁盘 上 的 数据 库 中 数据 是 相互 独 
芯 的 。 逻 辑 独 立 性 是 指 用 户 的 应 用 程序 与 数据 库 的 逻辑 结构 是 相 
互 独立 的 。 
5.3.4.4 数据 一 致 性 data consistency 
数据 库 中 数据 与 原始 资料 之 间 的 一 致 程度 。 
5.3.4.5 数据 完整 性 data integrity 
5.3.4.6 数据 合理 性 data rationality 
数据 库 中 数据 的 合理 程度 。 
5.3.4.7 数据 正确 性 data validity 
数据 库 中 数据 的 正确 程度 。 
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5.3.5 数据 量 data bulk 

数据 的 种 数 和 每 种 数据 在 一 定时 间 阶 段 发 生 的 数量 ,其 大 小 
对 确定 软件 和 硬件 有 直接 影响 ,是 管理 数据 系统 的 重要 指标 。 
5.3.6 数据 处 理 data processing 

利用 一 系列 规则 和 方法 ,对 各 种 数据 资料 及 其 他 信息 所 进行 
的 收集 、 存 贮 , 分 类 检索、 计算、 比较 ,综合 .判断 及 打印 等 全 部 加 
工 的 总 称 。 | 
5.3.7 数据 存 贮 data storage 

将 数据 存放 在 计算 机 系统 的 内 存 或 记录 在 外 存 的 工作 。 
5.3.8 数据 检索 data retrieval 

根据 用 户 的 要 求 , 从 已 存 贮 的 数据 集合 中 抽取 出 特定 数据 的 
5.3.9 数据 输入 data input 

将 经 过 组 织 整理 的 数据 ,按照 设 定 的 格式 输入 计算 机 的 工作 。 
5.3.10 数据 输出 data output 

将 数据 处 理 的 结果 , 按 使 用 者 可 以 接受 的 格式 ,如 以 报表 、 图 
形 等 形式 提供 给 用 户 的 工作 。 
5.3.11 数据 备份 data backup 

为 防止 系统 出 现 操 作 失 误 或 系统 故障 导致 数据 丢失 , 而 将 全 
部 或 部 分 数据 集合 从 应 用 主机 的 硬盘 或 阵列 复制 到 其 他 的 存储 介 

§.3.11.1 异地 数据 备份 data backup in allopatry 

为 防止 重大 灾害 事件 导致 数据 丢失, 而 将 数据 在 为 外 的 地 方 
实时 产生 一 份 可 用 的 副本 的 过 程 。 
5.3.12 数据 恢复 data recovery 

由 于 各 种 原因 导致 数据 损失 时 ,把 保留 在 介质 上 的 数据 重新 
5.3.13 数据 维护 data maintenance 

对 数据 内 容 ( 包 括 无 错漏 .无 兄 余 .无 有 害 数据 ) 、 数 据 更 新 、 数 
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据 逻 辑 一 致 性 等 方面 所 作 的 检查 的 过 程 。 
5.3.14 数据 缺失 data missing 
数据 库 中 数据 不 完整 ,缺少 应 有 的 数据 的 现象 。 
5.3.15 数据 转换 data transform 
将 数据 从 一 种 表示 形式 转变 为 为 一 种 表示 形式 的 过 程 。 
5.3.16 .数据 更 新 data update 
以 新 数据 项 或 记录 ，, 管 换 数 据 文件 或 数据 库 中 与 之 相对 应 的 
旧 数 据 项 或 记录 的 过 程 。 
5.3.17 数据 访问 data access 
客户 端 通过 应 用 系统 访问 数据 库 数据 的 过 程 。 
5.3.18 数据 提取 data extraction 
按照 需求 ,从 数据 库 中 提取 数据 的 过 程 。 
5.3.19 ”数据库 文件 database file 
在 数据 库 中 ,所 有 描述 一 个 实体 集 的 全 部 符号 集 的 总 称 。 
5.3.20 水 文 数据 库 hydrologic database 
用 计算 机 贮存 .管理 和 检索 水 文 资 料 的 系统 。 
5.3.20.1 基础 水 文 数 据 库 fundamental hydrologic database 
用 计算 机 存 贮 .管理 和 检索 经 过 水 文 资 料 整编 .水文 调 查考 证 
的 数据 及 相关 数据 组 成 的 系统 。 
§.3.20.2 实时 雨水 情 数 据 库 real-time hydrologic information 
database 
用 计算 机 存 贮 .管理 和 检索 水 文 测 站 实时 测定 的 水 文 数据 及 
相关 数据 组 成 的 系统 。 
5.3.20.3 水 质数 据 库 water quality database 
FATT SE BLEEP BAA ER HS ARE KH Be 7K BG HF kk 
类 水 体 水 质 监 测 与 评价 数据 及 相关 数据 组 成 的 系统 。 
5.3.20.4 地 下 水 数据 库 groundwater database 
用 计算 机 的 贮存 .管理 和 检索 的 有 关 地 下 水 水 位 ,水质 ,水温 、 
流量 等 数据 及 相关 数据 组 成 的 系统 。 
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§.3.20.5 水 资源 监控 管理 数据 库 water resources monitoring 
and management database | 
用 计算 机 存 贮 、 管 理 和 检索 的 水 资源 开发 利用 及 监控 管理 过 
程 中 有 关 水 源 、 取 水 、 供 水 、 需 水 、 用 水 、 排 水 数据 及 相关 数据 组 成 
的 系统 。 
5.3.20.6 水 文 专用 数据 库 special hydrologic database 
用 计算 机 存 贮 、 管 理 和 检索 的 为 某 些 专门 目的 服务 的 水 文 数 
据 及 相关 数据 组 成 的 系统 。 
5.3.21 结 点 node 
数据 结构 中 的 一 个 基本 单位 ,网 络 中 的 一 个 控制 点 。 
5.3.22 字段 field 
层次 数据 模型 中 数据 的 最 小 单位 ,描述 实体 的 属性 。 
§.3.23 表 结 构 table structure 
定义 一 个 表 的 字段 .类 型 EE BE SE 
5.3.24 标识 符 identifier 
数据 库 中 规定 的 表示 菏 种 要 素 或 现象 的 名 称 或 数字 ,标识 功 
能 是 其 基本 特征 。 
5.3.24.1 水 文 要 素 标 识 符 hydrologic element identifier 


一 个 或 一 组 标识 水 文 要 素 、 具 有 规律 性 和 明确 意义 、 易 于 计算 
机 和 人 工 识别 与 处 理 的 符号 。 采 用 英文 字母 和 阿拉 伯 数 字 组 合 而 
成 ,具有 唯一 性 。 


5.3.25 字 组 data frame 

单一 要 素 .单个 数据 及 其 属性 信息 的 集合 体 , 是 目 描述 的 水 文 
数据 的 基本 单位 ,包含 位 置 . 时 间 、 值 注解 .数据 获取 方法 、 备 注 、 
5.3.26 残缺 时 间 fragmentary time 

部 分 单元 取 值 未 知 的 时 间 。 
5.3.27 可 靠 性 符号 reliability symbol 

表征 字 组 可 靠 程度 的 符号 ,用 以 反映 对 精度 有 直接 影响 的 资 
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料 来 源 状况 和 数据 处 理 情况 。 
5.3.28 注解 符号 remark symbol! 
反映 数据 的 实体 形态 .变化 趋势 .完整 性 .一 致 性 .可靠 性 等 定 
性 信息 的 符号 。 
5.3.29 R remark code 
各 种 注解 符号 的 组 合体 。 注 解码 中 的 注解 符号 按照 观测 物 符 
g .流向 符号 a FE SS eld APS AD BD OBE ARS SY SE PE AF S 
排序 。 
5.3.30 ENKHEE S5 main cross-section migration number 
同一 水 文 站 各 时 期 主 断 面 的 编号 。 按 其 迁移 时 间 先 后 ,依次 
排序 。 
5.3.31 水 文 数 据 字 典 hydrologic data dictionary 
水 文 数据 库 中 所 有 对 象 及 其 关系 的 信息 集合 。 
5.3.32 水 文 数 据 目 录 索 引 hydrologic data catalogue index 
对 水 文 数据 库 表 中 一 列 或 多 列 的 值 进行 排序 的 一 种 结构 ,以 
用 于 提高 查找 与 检索 数据 库 记录 的 数据 访问 方法 ,是 改善 数据 库 
查询 性 能 的 一 种 经 党 使 用 的 技术 。 
5.3.33 水 文 数 据 检索 系统 hydrologic data retrieval system 
根据 一 定 的 需要 ,进行 水 文 数据 和 水 文 信息 传递 而 建立 的 一 
种 有 序 化 信息 集合 体 , 并 能 向 用 户 提 供水 文 数据 和 水 文 信息 服务 
的 多 功能 开放 系统 。 
5.3.34 水 文 信息 共享 平台 hydrologic information sharing 
platform 
集 水 文 信息 加 载 . 审 核 .发布 .查阅 检索、 系统 管理 、 即 时 通信 
等 功能 于 一 体 的 强大 的 水 文 信息 共用 平台 。 水 文 信息 共享 平台 通 
过 将 内 、 外 部 水 文 信息 采集 、 处 理 , 储 存在 服务 器 中 , 供 政府 机 构 及 
有 关 单 位 共享 使 用 ,是 用 户 储 存 、 查 阅 、 共 享 水 文 信息 的 重要 工具 。 
5.3.35 地 理 信 息 系 统 geographic information system 
写 地 学 人 研究 有 关 的 信息 ,在 计算 机 软 人 硬件 支持 下 的 地 理 空间 
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数据 输入 、 存 迪 、 管 理 . 检 索 、 处 理 和 综合 分 析 的 应 用 技术 系统 ，。 
5.3.36 水 文 地 理 空间 信息 hydrogeographic spatial information 
与 水 文 应 用 相关 的 .用 于 表示 对 象 地 理 位 置 和 特征 的 信息 ， 
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6 水 文 情报 预报 


6.1 —h ARF 


6.1.1 水 文 预 报 hydrologic forecasting 
根据 前 期 或 现时 已 知 的 水 文 .气象 等 信息 ,运用 水 文学 以 及 相 
关 学 科 的 理论 和 方法 ,对 河流 、 湖 泊 等 水 体 未 来 一 定时 期 内 的 水 文 
情势 作出 定量 或 定性 的 预报 。 
6.1.1.1 流域 水 文 预报 (降雨 径流 预报 ) watershed 
hydrologic forecasting 
流域 上 降水 在 流域 出 口 处 形成 的 流量 过 程 的 预报 ,包括 流域 
产 流 预 报 和 流域 汇流 预报 。 
(1) 流 域 产 流 预 报 watershed runoff yield forecasting 
对 流域 内 降水 过 程 所 产生 净 十 过 程 的 预报 。 
(2) 流 域 汇 流 预 报 watershed flow concentration forecasting 
Xp Tit BUA BEK AO it BRD oot Re Pr R AS i E Br ht ee ah BE 
预报 。 : 
6.1.1.2 区 域 水 文 预报 regional hydrologic forecasting 
根据 水 文 条 件 相 似 地 区 内 的 各 河流 涨 水 和 退 水 规律 ,发布 洪 
水 预报 或 顶 季 径流 预报 。 
6.1.1.3 洪水 预报 flood forecasting 
根据 洪水 形成 和 运动 规律 ,利用 前 期 和 现时 水 文 .气象 等 信 
县 ,对 未 来 的 洪水 情况 所 作 的 预报 。 
(1) 暴 两 洪水 预报 storm flood forecasting 
根据 前 期 和 现时 的 场次 暴雨 等 有 关 资 料 , 对 暴雨 形成 的 洪水 
过 程 所 作 的 预报 。 
(2) 融 雪 洪 水 预报 snowmelt flood forecasting 
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对 积 雪 融化 形成 的 洪水 过 程 的 预报 。 
6.1.1.4 实时 水 文 预报 real-time hydrologic forecasting 
利用 遥测 系统 收集 流域 内 的 实时 水 文 气象 数据 输入 计算 机 ， 
直接 与 水 文 预报 程序 和 预报 误差 校正 程序 连接 ,即时 作出 水 文 要 
素 的 预报 。 
6.1.1.5 KUA W HR storm surge forecasting 
根据 风力 、 风 问 、 气 压 等 气象 要 素 变 化 ,对 沿海 高 漳 位 接近 、 达 
到 或 超过 当地 警戒 潮 位 时 所 发 布 的 预报 。 
6.1.1.6 桔 季 径流 预报 runoff forecasting during low- 
flow period 
ARS i fi 4 TR E , A Dt a Sd 7K ee Dt ae YS 
料 XY AS HE Hi E 48 Tit Ee PE AY PAR o 
6.1.1.7 冰 情 预报 (冰凌 预报 ) iceregime forecasting 
对 河流 、 湖 泪水 库 在 结 冰 、 封 水 和 解冻 过 程 中 的 冰 情 及 其 变 
化 的 预报 。 
6.1.1.8 水 库 水 文 预 报 reservoir hydrologic forecasting 
根据 前 期 和 现时 水 文 .气象 资料 ,对 水 库 未 来 的 水 文 情 势 所 作 
的 预报 。 
6.1.1.9 湖泊 水 文 预报 lake hydrologic forecasting 
As HE AI H AEK SC. 气象 资料 ,对 湖 油 未 来 的 水 文 情势 所 作 


的 预报 。 
6.1.1.10 施工 水 文 预报 hydrologic forecasting for construction 
period 
为 了 安全 顺利 地 进行 工程 施工 ,根据 施工 不 同 阶段 的 要 求 所 
作 的 水 文 预 报 。 


6.1.1.11 潮汐 预报 tidal prediction 
根据 潮汐 成 因 及 运动 规律 ,对 沿海 及 感 漳 河 段 未 来 潮汐 情况 
所 作 的 预报 。 
6.1.1.12 泥 沙 预报 sediment forecasting 


根据 河流 动力 学 原理 ,对 河流 、 水 库 等 水 体 的 含 沙 量 、 输 沙 过 
程 、 冲 淤 变 化 及 异 重 流 等 所 作 的 预报 。 
6.1.1.13 丧 情 预报 (旱情 预报 ) ee moisture forecasting 
根据 土壤 含水 量 及 气象 .水文 信息 ,对 农作物 根系 层 中 未 来 的 
土壤 含水 量 的 消退 、 增 长 .垂直 分 布 及 其 对 作物 生长 影响 所 作 的 
BUR 
6.1.1.14 地 下 水 动态 预报 groundwater regime forecasting 
根据 地 下 水 动态 规律 及 其 主要 影 啊 因 素 之 间 的 相关 关系 ,对 


未 来 地 下 水 位 动态 所 作 的 预报 。 
6.1.1.15 水 质 预警 及 预报 water quality warning and 
forecasting 


根据 有 毒 有 害 物质 的 扩散 规律 ,采用 经 验 相 关 或 水 质 模型 等 
方法 对 未 来 水 质 所 作 的 预警 及 预报 。 
6.1.2 预见 期 forecast lead time 
从 发 布 预报 起 至 预报 事件 发 生 的 时 间 间 隔 。 
6.1.2.1 短期 水 文 预报 short-term hydrologic forecasting 
预见 期 为 数 小 时 至 数 天 的 水 文 预报 ,短期 水 文 预报 的 预见 期 
不 超过 流域 汇流 时 间 。 
6.1.2.2 中 长 期 水 文 预 报 medium and long-term hydrologic 
forecasting 
预见 期 为 3 天 以 上 至 1 年 以 内 的 水 文 预报 。 
6.1.2.3 超 长 期 水 文 预报 extended long-term hydrologic 
forecasting 
预见 期 在 1 年 以 上 的 水 文 预报 。 
6.1.3 预报 误差 forecast error 
预报 值 与 实际 发 生 值 之 差 。 
6.1.4 作业 预报 operational forecasting 
为 水 文 预报 收集 信息 、 分 析 计 算 发 布 预报 的 作业 过 程 
6.1.5 预报 方案 forecast scheme , 
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为 了 进行 水 文 预 报 ,事先 按 照 一 定 方法 程序 编制 的 计算 操作 
方案 。 
6.1.5.1 评定 标准 accuracy standard 
评定 预报 方案 精度 的 标准 。 
6.1.5.2 方案 合格 率 qualified ratio of scheme 
用 过 去 实测 水 文 资料 对 预报 方案 进行 检验 ,小 于 或 等 于 允许 
误差 的 点 据 数 占 总 点 据 数 的 百分数 。 
6.1.5.3 确定 性 系数 deterministic coefficient 
预报 要 素 方 差 同 该 预报 误差 方差 的 差 值 ,与 预报 要 素 方 差 的 
比值 。 
6.1.6 iA seasonal flood 
江河 等 水 域 的 季 市 性 或 周期 性 的 涨 水 现象 。 
6.1.6.1 YH spring flood 
春季 由 于 积 雪 融化 ` 河 冰 解 冻 或 春雨 引起 的 洪水 。 
6.1.6.2 {KYA summer flood 
RE = AR AUG Ha Bd | i) ok 
6.1.6.3 M autumn flood 
BK E h R N ERIRE o 
6.1.7 汛期 flood season 
河流 在 一 年 中 有 规律 发 生 洪 水 的 时 期 。 
6.1.8 BRA flood defense 
OA PR BR AP K AT. E AY “2, BG EHK A E RE TA MT be 
防 ` 闸 、 坝 、 铁 路 .桥梁 等 所 进行 的 防守 和 险情 抢修 工作 。 
6.1.9 防洪 flood control 
根据 洪水 规律 与 洪灾 特点 ,采取 对 策 以 尽量 防止 或 减轻 洪水 
危害 的 工程 或 非 工 程 措施 。 
6.1.10 防洪 标准 flood control standard 
根据 防洪 保护 对 象 的 重要 性 和 经 济 合理 性 ,由 国家 制定 的 防 
御 不 同等 级 洪水 的 标准 。 


6.1.11 防洪 非 工 程 措施 non-structural measure of flood control 
通过 法 令 政策 .经济 手 段 和 工程 以 外 的 技术 手段 ,以 减轻 洪 
灾 损 失 的 措施 。 
6.1.12 防洪 工程 措施 structural measure of flood control 
HEH ach EER SK JE ate K Sk A TE FEB, WA By HE 
水 ,减免 洪水 灾害 损失 的 措施 。 
6.1.13 Pre ice flood control 
根据 冰凌 生 消 演变 及 其 运动 规律 ,采取 各 种 措施 来 避免 或 减 
轻 姿 汛 危害 的 工作 。 
6.1.14 风险 分 析 risk analysis 
对 工程 措施 或 非 工 程 措施 达 不 到 预期 目的 或 不 能 实现 预定 目 
标 可 能 程度 的 分 析 。 
6.1.14.1 洪水 风险 分 析 flood risk analysis 
为 预防 和 减轻 洪 泛 区 的 洪灾 损失 ,对 洪 泛 区 发 生 洪 水 灾害 的 
可 能 性 和 损失 进行 的 分 析 。 
6.1.15 MEZZE safety discharge in river(safety release in 
river) 
洪水 期 确保 河道 两 尾 不 致 沁 滥 成 灾 , 河 道 能 安全 宣泄 的 最 大 
6.1.16 警戒 水 位 warning stage 
可 能 造成 防洪 工程 或 防护 区 出 现 险情 的 河流 和 其 他 水 体 的 
水 位 。 
6.1.17 保证 水 位 highest safety stage 
能 保证 防洪 工程 或 防护 区 安全 运行 的 最 高 洪水 位 。 
6.1.18 旱 限 水 位 (流量 ) drought defense warning stage 
(discharge) 
江河 湖 库 水 位 持续 偏 低 ,流量 持续 偏 少 ,影响 城乡 生活 、 工 农 
业 和 生产、 生态 环境 等 用 水 安全 ,应 采取 抗旱 措施 的 水 位 (流量 )。 
6.1.19 分 洪水 位 flood diversion stage 
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在 河道 上 和 采取 分 洪 措施 时 的 分 洪 起 始 水 位 。 
6.1.20 流域 性 洪水 watershed {flood 
洪水 来 源 区 上 覆盖 流域 全 部 或 大 部 , 干 文 流 洪 水 遭遇 ,形成 中 下 
诉 河 段 较 大 以 上 量 级 的 洪水 。 
6.1.21 区 域 性 潜水 regional flood 
洪水 来 源 区 覆盖 流域 部 分 区 域 ,形成 部 分 干 文 流 河 段 或 文 流 
较 大 以 上 量 级 的 洪水 。 
6.1.22 局 部 性 潜水 local flood 
局 部 地 区 发 生 较 大 以 上 量 级 的 洪水 。 
.23 ”特大 江水 heavy flood 
重 现 期 大 于 或 等 于 50 年 的 洪水 。 
.24 大 潜水 large flood 
重 现 期 大 于 或 等 于 20 年 ,小 于 50 年 的 洪水 。 
.25 中 等 潜水 medium flood 
重 现 期 大 于 或 等 于 5 年 ,小 于 20 年 的 洪水 。 
.26 小 洪水 small flood 
重 现 期 小 于 5 年 的 洪水 。 
.27 洪水 编号 serial number of flood 
根据 规定 的 原则 对 江河 洪水 进行 的 编号 。 
6.1.28 F= drought 
由 于 降水 稀少 等 自然 因素 以 及 人 为 原因 ,对 农业 、 工 业 、 冀 牧 
业 、 生 活 及 环境 等 正常 用 水 造成 缺 水 以 致 受害 的 现象 。 
6.1.28.1 水 文 干 早 hydrologic drought 
由 降水 和 地 表 水 或 地 下 水 收 支 不 平衡 造成 的 异常 水 分 短缺 现 
象 。 可 以 采用 地 表 径 流 与 其 他 因子 组 合成 多 因子 指标 以 分 析 水 文 
FA, 
6.1.28.2 气象 干旱 meteorological drought 
由 降水 与 蒸发 收 支 不 平衡 而 造成 的 异常 水 分 短缺 的 现 综 。 
6.1.28.3 农业 干旱 agricultural drought 
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因 降 水 或 供水 不 足 导 致 农田 水 量 供需 不 平衡 ,阻碍 农作物 正 
常生 长 发 育 的 现象 。 
6.1.28.4 城市 干 早 city drought 
城市 因 遇 特 村 水 年 或 连续 枯 水 年 ,造成 供水 水 源 不 足 , 实 际 供 
水 量 低 于 正常 供水 量 ,生活 、 生 产 和 生态 环境 受到 影响 的 现象 。 
6. 1.28.5 干旱 指标 drought index 
表示 干旱 程度 的 单 因 子 及 多 因子 组 成 的 综合 因子 。 
6.1.28.6 干旱 指数 (干燥 度 ) aridity index 
一 个 地 区 某 一 时 段 水 面 蒸发 量 与 降水 量 的 比值 。 
6.1.28.7 干旱 等 级 drought degree 
根据 干旱 指标 对 干旱 程度 的 分 级 。 
6.1.28.8 旱情 drought regime 
降水 .灌溉 和 供水 满足 不 了 正常 用 水 量 的 情况 ,通常 包括 雨 
情 .土壤 丧 情 、 工 程 蓄 水 情况 和 作物 受 旱 情况 等 。 
6.1.28.9 抗旱 drought defense 
为 消除 或 减轻 干旱 灾害 而 采取 的 措施 。 


6.2 水 文 情 报 


6.2.1 水 情 waterregime 

河流 湖泊、 水库 以 及 其 他 水 体 的 水 文 状况 ,如 :水 位 ` 流 量 、 
E KEF. 
6.2.2 水 文 情 报 hydrologic information 

河流 湖泊、 水 库 和 其 他 水 体 的 水 文 及 有 关 要 素 现 时 情况 的 及 
时 报告 。 
6.2.3 $R flood-reporting 

利用 各 种 通信 手段 及 时 准确 地 向 有 关 部 门 和 地 区 报告 雨情 以 
及 河流 、 湖 泊 、 水 库 和 其 他 水 体 的 水 情 和 水 质 的 工作 。 
6.2.4 洪水 警报 flood warning 

当 出 现 或 即将 发 生 洪 水 灾害 时 ,为 了 减免 生命 财产 遭受 损失 
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而 发 出 的 告警 。 
6.2.5 水 资源 预警 water resources warning 

对 水 资源 的 质 和 量 偏离 期 望 状态 的 程度 给 出 相应 级 别 的 警世 
信息 


F4 Yo 


6.3 产 流 及 汇流 


6.3.1 点 雨量 point rainfall 
在 一 定时 段 内 某 一 地 点 的 降 南 量 。 
6.3.2 KNE area rainfall 
3 — AY Be A — x TA BRE A SY BD 
6.3.2.1 泰 森 多 边 形 Thiessen polygon 
由 相 邻 雨量 站 连 线 的 垂直 平分 线 所 构成 的 多 边 形 , 其 面积 
为 面 十 量 计 算 中 点 雨量 的 权重 。 
6.3.2.2 等 雨量 线 法 isohyetal method 
用 两 相 邻 等 雨量 线 雨 量 的 平均 什 作 为 两 雨量 线 之 间 的 雨量 ， 
以 相应 两 相 邻 等 雨量 线 间 面 积 为 权重 来 计算 面 雨 量 的 方法 。 
6.3.3 产 流 runoff yield 
降水 扣除 截留 . 填 洼 2 BAS AI E RK E SR Ja AE e 
流 RRAK FEADAR. 
6.3.3.1 Bir i saturation excess runoffyield 
BEJK Zh Æ E ER E Sa BRK Js Pr JE AY 2 it o 
6.3.3.2 HBr infiltration excess runoffyield 
当 降 雨 强 度 或 融雪 强度 超过 地 面 的 土壤 下 渗 能 力 后 所 形成 的 
径流 。 
6.3.3.3 混合 产 流 mixed runoffyield 
著 满 产 流 和 超 活 产 流 两 种 产 流 方式 并 存 所 形成 的 径流 。 
6.3.4 产 流 面积 area of runoff yield 
Hy Bee RR A Pah EE Dit AE 8 at BY TT AR o 
6.3.5 前 期 影 啊 雨 量 antecedent rainfall 
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用 流域 前 期 降雨 量 折 减 值 表示 流域 前 期 土壤 含水 量 的 指标 。 
6.3.6 土壤 缺 水 量 soil moisture deficit 
田间 持 水 量 与 实际 土壤 含水 量 的 差 值 。 
6.3.7 下 渗 能 力 曲线 ( 下 渗 曲 线 ) infiltration capacity curve 
Fe: He Ze TAT FCP HE ZK AR ER. BAR ERKI HE II HA FB 
能 力 随时 间 变 化 的 曲线 。 
6.3.8 初 损 initial loss 
产 流 前 损失 的 降水 量 。 
6.3.9 mda) continuing loss 
开始 产 流 之 后 损失 的 降水 量 。 
6.3.10 流域 最 大 著 水 量 basin maximum storage capacity 
全 流域 包 气 带 达 到 田间 持 水 量 时 ,流域 上 截留 ED ke 
带 的 蕾 水 总 容量 。 
6.3.11 流域 著 水 容量 曲线 basin storage capacity curve 
著 水 容量 与 小 于 或 等 于 该 蕾 水 量 的 面积 同 全 流域 面积 的 比值 
所 建立 的 关系 曲线 。 
6.3.12 ROC ite) excess rainfall 
降水 扣除 损失 后 的 水 量 。 | 
6.3.13 圣 。 维 南方 程 组 deSaint-Venant equations 
HKE ARRA H hK E 5 7k AB FP E TS EU GS 
KEFE HY) Sind ol Od JT He ZA, Fa ee Be Ty EA hy Bt y AE ZX o 
6.3.13.1 水 流连 续 方 程 continuity equation of flow 
描述 水 流 运动 中 质量 平衡 的 方程 式 , 是 质量 守恒 定律 在 水 流 
运动 中 的 应 用 。 
6.3.13.2 水 流动 量 方程 momentum equation of flow 
fii XE 7K Yt BH tet BE AG Fp SE Ob HD <M WY KAA PSK , Fe a SF 
恒定 律 在 水 流 运动 中 的 应 用 。 
6.3.14 初始 条 件 initial condition 
求解 水 动力 学 微分 方程 所 需 满 足 的 一 组 开始 时 刻 的 条 件 
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方程 。 
6.3.15 边界 条 件 boundary condition 
求解 水 动力 学 微分 方程 ,在 区 域 边 界 上 所 需 满足 的 一 组 条 件 
方程 。 
6.3.16 水 流 能 量 方程 energy equation of flow 
摘 述 水 流 各 种 形式 的 机 械 能 的 相互 转化 和 总 能 量 守 人 恒 的 方 
程式 。 
6.3.17 WK flood wave 
洪水 下 汇 时 ,其 流量 和 水 位 随时 间 变 化 形成 的 非 恒定 流动 。 
6.3.17.1 波 速 wave velocity 
洪水 波 同 位 相 水 位 (流量 ) 在 河道 中 的 传播 速度 。 
6.3.17.2 波 速 系数 coefficient of wave velocity 
波 速 与 断面 平均 流速 的 比 但 。 
6.3.17.3 perk yesh h distortion of flood wave 
洪水 波 波峰 处 的 运动 速度 大 于 波 前 的 任 一 点 ,使 波 前 的 长 度 
不 断 减 小 ,附加 比 降 增 大 ,而 波 后 的 长 度 不 断 增 加 ,附加 比 降 绝对 
值 不 断 减 小 的 现象 。 
6.3.17.4 WWKW JEF attenuation of flood wave 
洪水 波 波 前 的 附加 比 降 大 于 波 后 的 附加 比 降 , 波 前 的 运动 速 
度 大 于 波 后 ,使 洪水 波 在 运动 过 程 中 波长 不 断 加 大 , 波 高 不 断 减 小 
的 现象 。 
6.3.17.5 扩散 波 diffusion wave 
圣 。 维 南方 程 组 的 动量 方程 中 忽略 惯性 项 所 描述 的 洪水 波 。 
6.3.17.6 运动 波 kinematic wave 
圣 。 维 南方 程 组 的 动量 方程 中 忽略 惯性 项 和 附加 比 降 所 描述 
的 洪水 波 。 
6.3.17.7 动力 波 dynamic wave 
圣 。 维 南方 程 组 的 动量 方程 中 各 项 均 不 忽略 所 描述 的 洪 
水 波 。 
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6.3.18 特征 河 长 characteristic river length 
F r ret dik et 5 Yl BS ee |] E PR RY HT BR JE 
6.3.19 线性 水 库 linear reservoir 
模拟 洪水 波 运动 , 蕾 量 与 出 流量 成 正比 的 概念 性 水 库 。 
6.3.20 线性 渠道 linear channel 
模拟 洪水 波 运动 ,只 有 传播 没有 衰减 和 变形 的 概念 性 梁 道 。 
6.3.21 示 储 流量 discharge for representative channel storage 
在 马 斯 京 根 法 中 , 指 与 河 段 槽 著 量 成 单一 线性 关系 的 流量 ,其 
值 等 于 该 槽 蓄 量 所 对 应 的 恒定 流量 。 
6.3.22 合成 流量 resultant discharge 
在 有 两 条 或 两 条 以 上 支流 汇 入 的 河 段 中 ,同时 到 达 下 游 站 的 
各 上 游 站 相应 流量 之 和 。 
6.3.23 Fa HARB HF) storage-discharge curve 
BSN Hl BS He NK FRY) HAZ o 
6.3.24 WMA total inflow of river network 
雨水 降落 到 地 面 后 , 某 一 时 段 内 产生 的 地 面 流 、 壤 中 流 和 地 下 
径流 ,通过 不 同 介 质 面 , 或 经 过 地 面 调 荔 ,分 时 段 汇 人 河 网 的 水 流 。 
6.3.25 汇流 flow concentration 
扣除 损失 后 的 雨水 或 雪 水 沿 地 表 、 地 下 汇集 于 河 网 或 汇集 到 
流域 出 口 断 面 的 现象 。 
6.3.25.1 坡 面 汇流 overland flow concentration 
降水 扣除 损失 后 形成 的 水 流 , 治 坡 面 回 河 槽 的 汇集 过 程 。 
6.3.25.2 Ye) YL yet Cie) AAI ) river network flow 
concentration 
JK E Yer 2E BU TAT PA A TT AY BR IL at FE 
6.3.25.3 地 下 汇流 groundwater flow concentration 
VAHE F4 Bit HF SX ae ash ep EE BR Te) AE eS 
6.3.26 汇流 曲线 flow concentration curve 
BUA TLS a Ur BB ir ee VE o TE E A r TS Tt at ZR o 
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6.3.26.1 流域 汇流 曲线 basin flow concentration curve 
单位 净 十 经 过 流域 沿 程 沾 鞭 作用 ,形成 的 流域 出 口 断面 的 流 
量 过 程 线 。 
6.3.26.2 坡 面 汇流 曲线 overland flow concentration curve 
PAAR BAY ZS ot Be E Yer ii ee VE o JÉ I RO Tt Did a PER o 
6.3.26.3 河 网 汇流 曲线 river network flow concentration curve 
BEAS Tay PALA. A Tit AS aot Tad PO re fir Be NE JH o JÉ R AS TT) ot at 
程 线 。 
6.3.26.4 地 下 汇流 曲线 groundwater flow concentration 
curve 
BA {ve HP AMAL T ir fE it e VE) Ba Bt 
程 线 。 
6.3.27 流域 汇流 时 间 basin flow concentration time 
流域 上 最 后 一 点 的 净 雨 量 汇流 到 流域 出 口 断 面 所 需 的 时 间 。 
6.3.28 HEIR yI peak time lag 
净 雨 峰 人 至 洪峰 流量 的 时 距 。 
6.3.29 流域 浪 时 basin time lag 
单位 净 雨 重心 至 单位 线 重 心 的 时 距 。 
6.3.30 等 流 时 线 isochrone 
流域 内 经 过 一 定 的 汇流 时 间 同 时 到 达 出 口 断面 的 水 质点 在 流 
域 上 所 处 位 置 的 连 线 。 
6.3.31 单位 线 unit hydrograph 
在 给 定 的 流域 上 ,单位 时 段 内 时 空 分 布 均匀 的 单位 净 雨 量 , 在 
流域 出 口 断面 所 形成 的 地 表 径 流 过 程 线 。 
6.3.31.1 经 验 单 位 线 empirical unit hydrograph 
根据 实测 出 口 站 流量 资料 和 相应 净 雨 过 程 反 推 的 单位 线 。 
6.3.31.2 综合 单位 线 synthetic unit hydrograph 
根据 流域 特征 与 单位 线 要 素 或 参数 之 间 的 经 验 关 系 , 由 流域 
特征 推出 的 单位 线 。 
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6.3.31.3 瞬时 单位 线 instantaneous unit hydrograph 
次 雨 历 时 趋 于 无 限 小 的 单位 线 。 
6.3.31.4 HESR Bkk geomorphologic instantaneous 
unit hydrograph 
根据 地 貌 和 水 动力 因子 导出 的 瞬时 单位 线 。 
6.3.31.5 坡地 单位 线 slope unit hydrograph 
单位 时 间 内 流域 上 均匀 分 布 的 单位 净 雨 量 , 经 过 坡 面 调 蓄 , 形 
成 的 河 网 总 入 流 过 程 线 。 
6.3.31.6 河 网 单位 线 river network unit hydrograph 
单位 时 间 内 单位 河 网 总 人 流 ,在 出 口 断面 形成 的 流量 过 程 线 。 
6.3.31.7 S- 曲 线 S-curve 
单位 线 各 时 段 累积 流量 和 时 间 的 关系 曲线 , 因 其 形似 S 而 
名 。 
6.3.31.8 ENKEM dimensionless unit hydrograph 
综合 分 析 单 位 线 时 ,为 了 消除 流域 面积 因素 的 影响 ,用 其 无 因 
次 量 来 表示 单位 线 的 纵 量 。 
6.3.32 退 水 曲线 recession curve 
地 表 径流 或 地 下 径流 过 程 线 的 退 水 段 。 
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6.4 水 文 模型 


6.4.1 水 文 模型 hydrologic model 
为 模拟 水 文 现象 而 建立 的 实体 结构 或 数学 与 逻辑 结构 。 
6.4.2 水 文物 理 模型 (水 文 实体 模型 ) hydrophysical model 
为 模拟 水 文 现象 ,利用 几何 相似 、 水 力学 相似 的 原理 所 建立 的 
一 种 实体 结构 。 
6.4.2.1 比 尺 模型 scale model 
根据 几何 相似 和 水 力学 相似 原理 ,将 水 文 现 象 和 流域 因子 按 
一 定 比 不 缩 成 的 模型 。 
6.4.2.2 比拟 模型 analogue model 
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用 万 一 种 物理 量 来 比拟 水 文 现 象 的 某 些 特性 的 模型 。 
6.4.3 水 文 数学 模型 hydrologic mathematic model 
为 模拟 水 文 现象 而 建立 的 一 种 数学 与 逻辑 结构 。 
6.4.3.1 水 文 概念 模型 conceptual hydrologic model 
对 水 文 现象 进行 概 化 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.3.2 水 文 数 学 物理 模型 physically based hydrologic 
mathematic model 
用 数学 物理 方法 描述 水 文 现象 内 部 各 物理 量 之 间 相 互 关 系 的 
水 文 数学 模型 。 
6.4.3.3 确定 性 水 文 模型 deterministic hydrologic model 
描述 水 文 现象 必然 性 规律 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.3.4 随机 水 文 模型 stochastic hydrologic model 
描述 水 文 现象 随机 性 规律 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.3.5 分 布 式 水 文 模型 distributed hydrologic model 
考虑 水 文 现象 及 其 要 素 空 间 分 布 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.3.6 人 和 集 总 式 水 文 模型 lumped hydrologic model 
不 考虑 水 文 现 象 及 其 要 素 空 间 分 布 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.3.7 线性 水 文 模 型 linear hydrologic model 
FR FAY BY fE DI DA ZR PE Bs hi m HAR FE EE A A OS E 2K 3c i 
模型 。 
6.4.3.8 非 线 性 水 文 模型 nonlinear hydrologic model 
FR FY EY) SB AN RE ZR PE BT AS DR FF EG Ba) TA OAS BE BY 7K CB 
模型 。 
6.4.3.9 时 不 变 水 文 模型 time-invariant hydrologic model 
参数 不 随时 间 变 化 的 水 文 数 学 模型 。 
6.4.3.10 时 变 水 文 模型 time-variant hydrologic model 
参数 随时 间 变 化 的 水 文 数学 模型 。 
6.4.4 黑箱 子 模型 blackbox model 
模型 的 关系 式 无 物理 意义 的 水 文 模型 。 
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6.4.5 流域 水 文 数学 模型 hydrologic mathematic model of 
watershed 

模拟 流域 上 水 文 过 程 的 数学 模型 ,包括 燕 散 发 . 产 流 .汇流 等 
子 模型 。 有 代表 性 的 流域 水 文 模型 有 我 国 的 新 安江 流域 模型 , 关 
国 的 斯 坦 福 (Stanford) jit Bh fe AY. Boe PLT) FE (Sacramento) 流域 
模型 等 。 
6.4.6 模型 结构 model structure 

把 输入 转变 成 输出 的 数学 方程 和 逻辑 判断 。 
6.4.7 模型 参数 model parameter 

含有 一 定 物理 概念 的 模型 特征 量 
6.4.8 模型 误差 model error 

模型 输出 的 计算 值 与 实测 值 之 差 。 
6.4.9 模型 率 定 model calibration 

通过 人 工 调 优 、 数 学 寻 优 以 及 人 机 对 话 选 优等 途径 确定 最 优 
模型 参数 的 工作 。 
6.4.10 模型 检验 model verification 

通过 对 未 参与 模型 率 定 的 资料 的 拟 合 优 秒 ,对 模型 参数 所 进 
行 的 评估 。 
6.4.11 水 文 模拟 hydrologic simulation 

对 水 文 现象 进行 数学 和 逻辑 的 概 化 。 
6.4.12 水 流 相 似 准 则 flow similarity criterion 

模型 和 原 体 的 水 流 系 统 , 在 空间 和 时 间 范 围 内 保持 相似 所 必 
须 齐 循 的 准则 。 


6.5 洪水 预报 


6.5.1 河道 相应 水 位 预报 法 corresponding river stage forecasting 
method 

根据 上 游 站 传播 到 下 游 站 时 的 相应 水 位 及 其 传播 速度 的 变化 
规律 ,建立 其 经 验 关 系 , 据 以 进行 预报 下 游 站 水 位 的 方法 。 
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6.5.2 河道 相应 流量 预报 法 corresponding river discharge 
forecasting method 
根据 上 游 站 传播 到 下 游 站 时 的 相应 流量 及 其 传播 速度 的 变化 
规律 ,建立 其 经 验 关 系 , 据 以 进行 预报 下 游 站 流量 的 方法 。 
6.5.2.1 相应 流量 corresponding discharge 
河 段 上 、 下 族 站 同位 相 的 流量 。 
6.5.3 合成 流量 预报 法 combined-discharge forecasting method 
在 有 两 条 以 上 支流 汇 入 的 河 段 ,根据 上 游 站 相应 流量 之 和 与 
下 游 站 相应 流量 或 相应 水 位 建立 的 相应 关系 ,进行 下 游 站 相应 流 
量 或 相应 水 位 预报 的 方法 。 
6.5.4 降雨 径流 预报 法 rainfall-runoff forecasting method 
根据 降雨 和 降雨 形成 径流 的 有 关 影 响 因 素 , 对 流域 内 一 次 降 
雨 所 形成 的 径流 量 及 其 过 程 进行 预报 的 方法 。 
6.5.4.1 降雨 径流 相关 法 rainfall-runoff correlation method 
利用 历史 资料 ,建立 降雨 、 径 流 与 前 期 水 文 气象 因子 之 间 的 经 
验 关 系 , 由 现时 水 文 气象 信息 即 可 从 所 建立 的 经 验 关 系 获 得 预报 
值 的 方法 。 
6.5.4.2 水 文 模型 法 hydrologic model method 
根据 降雨 形成 径流 的 物理 机 制 与 影响 因素 的 关系 ,建立 具有 
一 定 预见 期 的 确定 性 水 文 模型 ,把 现时 水 文 气象 信息 输入 计算 机 ， 
以 求 得 预报 值 的 方法 。 
6.5.5 河道 洪水 演算 法 river flood routing method 
All FA ie) E AIK E OF Oy E ERA KT A J ORG ed Be EDFA 
流 洪水 过 程 演算 到 下 游 出 流 洪 水 过 程 的 方法 。 
6.5.6 Zee AE Muskingum routing method 
All FE E r ne AS R HE er eg IK E E SOR AE AS h Bit 
公式 或 汇流 曲线 来 进行 河道 洪水 演算 的 方法 。 
6.5.7 移 洲 演算 法 lag-and-route method 
利用 天 然 河 道 洪水 波 自 上 游 向 下 游 传播 中 的 传播 平移 笛 冀 


ws 


沛 后 作用 求 得 的 汇流 曲线 来 进行 河道 洪水 演算 的 方法 。 
6.5.8 特征 河 长 法 characteristic river length method 
在 演算 河 段 长 等 于 特征 河 长 时 ,假定 蕾 量 和 出 流 间 存在 线性 
关系 进行 河道 洪水 演算 的 方法 。 
6.5.9 水 文 统计 预报 法 hydrologic statistic forecasting method 
根据 概率 论 和 数理 统计 的 原理 和 方法 ,从 大 量 历 史 水 文 、 气象 
资料 中 寻求 水 文 要 素 随 机 变量 的 统计 规律 ,建立 随机 水 文 模型 进 
行 预报 的 方法 。 
6.5.9.1 多 元 分 析 法 multivariate analysis method 
通过 建立 预报 要 素 与 其 主要 影响 因子 的 多 元 回归 方程 来 进行 
预报 的 方法 。 
6.5.9.2 时 间 序 列 分 析 法 time series analysis method 
把 预报 要 素 变 化 过 程 作为 离散 化 随机 过 程 ,应 用 自 回归 等 随 
机 水 文 模型 来 进行 预报 的 方法 。 
6.5.10 交互 式 预 报 系 统 interactive forecast system 
利用 计算 机 网 络 技术 ,建立 洪水 预报 及 信息 显示 系统 ,通过 人 
机 交互 方式 ,实现 预报 模型 参数 自动 优化 及 实时 校正 的 洪水 预报 
系统 。 
6.5.11 水 文 卡尔 曼 滤 波 技术 Kalman filtering technique of hydrology 
对 水 文 过 程 误差 进行 滤波 ,用 以 校正 未 来 水 文 预测 值 的 一 种 
技术 。 
6.6 枯 水 预报 


6.6.1 退 水 曲线 法 recession curve method 

应 用 退 水 曲线 公式 预报 退 水 流量 的 方法 。 
6.6.2 前 后 期 流量 相关 法 antecedent and subsequent flow 
correlation method 

对 于 村 季 降 水 量 很 小 , 枯 季 地 下 径流 量 补给 较 稳定 的 流域 , 建 
立 前 期 和 后 期 流量 的 关系 预报 枯 季 来 水 的 方法 。 
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6.7 冰凌 预报 


6.7.1 封冻 预报 freeze-up forecast 

预报 流 冰 开始 日 期 .封冻 日 期 、 冰 塞 、 冰 厚 及 其 承载 力 等 。 
6.7.2 解冻 预报 break-up forecast 

预报 解冻 形势 .解冻 日 期 .解冻 期 最 高 水 位 与 最 大 流量 以 及 出 
现 日 期 。 


6.8 水 资源 预测 


6.8.1 水 资源 预测 water resources predictiont 
对 某 一 地 区 或 流域 未 来 特定 时 期 内 水 资源 状况 所 作 的 估算 
推测 。 
6.8.2 地 下 水 水 位 预报 groundwater table forecast 
根据 对 地 下 水 有 影 啊 的 气象 .水 文 和 人 类 活动 的 有 关 资 料 ,对 
地 下 水 水 位 的 动态 变化 预报 。 


6.9 KEME 


6.9.1 水 质 预 报 ( 水 质 预测 ) water quality prediction 

根据 前 期 和 现时 水 体 的 水 量 .流速 场 . 污 染 物 及 浓度 场 等 资 
料 ,对 水 体 未 来 水 污染 变化 所 作 的 预测 。 
6.9.2 水 质 相 关 法 water quality correlation method 

水 质 参数 与 影响 参数 的 主要 因素 建立 相关 关系 ,以 此 作为 水 
质 参 数 预测 的 方法 。 
6.9.3 水 质 模型 法 water quality model method 

根据 水 质 现状 ,结合 影响 水 质 主要 因素 的 变化 及 趋势 ,建立 水 
质 预测 数学 模型 ,作出 近期 .中 期 .长 期 预报 的 方法 。 


6.10 旱情 预报 


6.10.1 增 培 预报 soil moisture increase forecast 
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土壤 含水 量 增长 的 预报 。 
6.10.2 退 摘 预报 soil moisture decrease forecast 
土壤 含水 量 减 少 的 预报 。 
6.10.3 土壤 含水 量 等 值 线 图 法 soil moisture isoline map method 
His He He — EN Pad 4 SR Tag ok SM BC TTT AY E GE K AL» EZR 
制 土壤 含水 量 等 值 线 图 ,之 后 根据 受 早 指标 ,在 土壤 含水 量 等 值 线 
图 上 和 勾 绘 出 受 旱 的 不 同 区 域 及 受 时 面积 。 
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7 水 文 水 利 计算 


7.1 一 般 术 语 


7.1.1 水 文 计算 (水 文 分 析 计 算 ) hydrologic computation 

按 一 定 目 的 对 水 文 资料 进行 整理 ,分析 ,提供 工程 规划 设计、 
施工 和 管理 所 需 的 水 文 数据 和 成 果 的 工作 。 
7.1.2. KANTA water conservancy computation 

为 研究 水 资源 的 合理 开发 利用 、 研 究 工 程 对 河川 径流 和 水 流 
条 件 的 变化 影响 ,评价 工程 的 经 济 和 环境 效果 等 所 进行 的 有 关 分 
析 计 算 。 
7.1.3 设计 站 design station 

为 工程 所 在 地 点 提供 水 文 数据 的 测 站 。 
7.1.4 设计 流域 design watershed 

设计 断面 以 上 的 集 水 区 域 。 
7.1.5 代表 站 representative station 

直接 代表 或 通过 换算 可 代表 工程 所 在 地 点 水 文 数据 的 测 站 。 
7.1.6 代表 性 流域 representative watershed 

在 流域 内 设置 水 文 站 对 水 文 要 素 进行 观测 ,获得 能 代表 广大 
区 域 的 数据 ,以 代替 特定 地 区 内 所 有 流域 测验 工作 的 流域 。 
7.1.7 参 证 站 benchmark station 

水 文 计 算 所 参照 移 用 水 文 数据 的 测 站 ,或 作为 分 析 论 证 的 对 
照 测 站 。 
7.1.8 典型 年 (代表 年 ) typical year 

水 文 特征 值 接 近 设 计 值 ,其 时 空 分 布 作为 设计 依据 的 年 份 。 
7.1.9 水 文系 列 hydrologic series 

水 文 变 量 按时 间 顺 序 排列 所 形成 的 数据 系列 。 
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7.1.9.1 同步 系列 synchronous series 
起 迄 年 份 相同 且 时 间 对 应 的 两 个 或 多 个 水 文系 列 。 
7.1.9.2 系列 三 性 审查 review for three properties of 
series 7 
应 用 水 文系 列 资料 进行 水 文 计 算 时 需 先 行 开展 的 审查 工作 ， 
包括 系列 的 可 靠 性 .一致 性 和 代表 性 审查 。 
7.1.9.3 Kin) SEE series reliability 
资料 系列 中 数据 的 准确 性 程度 。 
7.1.9.4 系列 一 致 性 series consistency 
资料 系列 反映 的 水 文 现象 的 成 因 与 影响 因素 相互 一 致 的 
程度 。 
7.1.9.5 系列 代表 性 series representativeness 
资料 系列 的 样本 统计 特征 接近 总 体 统计 特征 的 程度 。 
7.1.9.6 AAI TG series interpolation 
根据 参 证 站 资料 推算 设计 站 同期 缺 测 部 分 质料 的 工作 。 
7.1.9.7 系列 延长 series extension 
根据 参 证 站 长 系列 资料 将 设计 站 短 系 列 资料 插 补 为 长 系列 资 
料 的 推算 工作 。 
7.1.9.8 极 值 系列 extremevalue series 
从 一 定时 段 中 选 出 最 大 或 最 小 值 所 组 成 的 水 文系 列 。 
7.1.9.9 年 超 定 量 系列 annual exceedance series 
由 每 年 超过 一 定量 级 的 数据 所 组 成 的 水 文系 列 。 
7.1.9.10 随机 生成 系列 stochastic generating series 
应 用 统计 试验 法 产生 的 满足 一 定 统 计 特性 和 要 求 长 度 的 水 文 
时 序 系 列 。 
7.1.10 统计 试验 法 (蒙特 卡 罗 法 ) statistical test method 
能 人 工 生 成 水 文系 列 的 随机 模拟 方法 。 
7.1.11 流量 反 演 discharge backrouting 
根据 水 量 平 衡 原 理 , 由 下 晰 面 流量 反 推 上 断面 流量 的 工作 。 
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7.1.12 面积 比 改 正 areal ratio modification 

按 设计 站 与 参 证 站 控制 面积 比 对 参 证 站 水 文 统计 参数 和 设计 
值 所 进行 的 改正 。 
7.1.13 成 因 分 析 genetic analysis 

研究 水 文 现 象 的 形成 过 程 , 揭 示 水 文 要 素 与 影响 因素 之 间 的 
定性 和 定量 关系 的 过 程 。 
7.1.14 系统 分 析 方 法 system analysis method 

将 要 解决 的 问题 概 化 为 一 个 系统 ,对 系统 要 素 进 行 综合 分 析 ， 
找 出 可 行 方案 的 方法 。 
7.1.15 地 区 综合 regional synthesis 

分 析 地 区 水 文 规律 ,建立 地 区 参数 的 经 验 公式 或 绘制 特征 值 
等 值 线 图 的 工作 。 
7.1.16 水 文 比拟 hydrologic analogy 

在 流域 水 文 气象 条 件 和 下 垫 面 情况 基本 近似 的 前 提 下 ,把 有 
水 文 资料 的 流域 水 文 特征 值 . 统 计 参 数 或 典型 时 空 分 布 移 用 到 无 
资料 流域 ,或 经 必要 修正 以 作为 设计 依据 的 工作 。 
7.1.17 水 图 water atlas 

以 图 幅 为 主 系统 反映 国家 或 地 区 的 水 文 、 水 资源 特征 和 水 资 
源 开 发 利用 历史 现状 和 前 景 的 专业 图 集 。. 
7.1.18 水 文 图 集 hydrologic atlas 

表示 各 种 水 文 要 素 和 水 文 特征 值 时 空 分布 的 专业 图 集 。 
7.1.19 水 文 手 册 hydrologic handbook 

汇集 气象 .水 文 要 素 资 料 , 经 过 统计 、 分 析 和 地 区 综合 ,将 水 文 
计算 有 关 参 数 和 特征 值 以 图 、 表 、 公 式 等 形式 给 出 ,供用 户 查 算 的 
实用 手册 。 
7.1.20 AKKER AR applied rainstorm runoff charts 

用 于 无 资料 或 资料 不 足 的 中 小 流域 设计 暴雨 及 其 洪水 计算 的 
图 表 。 
7.1.21 站 年 法 station-year method 
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合并 气候 和 地 理 一 致 或 相似 的 地 区 上 的 各 站 资料 ,作为 一 个 
单 站 资料 处 理 的 方法 。 
7.1.22 洪峰 模 数 peak discharge modulus 
控制 断面 的 洪峰 流量 与 该 控制 面积 的 比值 。 
7.1.23 设计 过 程 线 design hydrograph 
符合 工程 设计 要 求 的 某 一 频率 的 洪水 .径流 .雨量 等 要 素 的 水 
文 过 程 线 。 
7.1.24 典型 过 程 线 typical hydrograph 
用 作 设 计 依 据 的 实测 或 调查 的 水 文 过程 线 。 
7.1.25 HH duration curve 
He IK SCRE RSE BK FAB EE EL FF Be ET) H k -o 
7.1.26 累积 曲线 masscurve 
水 文系 列 随 时 间 累 加 值 的 过 程 线 。 
7.1.27 差 积 曲线 residual masscurve 
水 文系 列 的 数 介 与 算术 平均 值 的 差 什 紫 积 数 的 过 程 线 。 
.28 滑动 平均 曲线 moving average curve 
依 时 序 移动 定时 段 水 文系 列 均值 的 过 程 线 。 
.29 双 累 积 曲 线 double mass curve 
以 两 个 地 区 或 流域 水 文 要 素 或 两 个 不 同 水 文 要 素 的 累加 值 为 
纵 、 横 坐标 点 绘 的 曲线 。 
7.1.30 柱状 图 histogram 
以 柱 形 表示 水 文 要 素 时 段 量 的 时 间 分 配 图 。 
7.1.31 WRB nomogram 
对 含 两 个 或 两 个 以 上 目 变 量 的 方程 进行 图 解 计算 的 图 。 
7.1.32 相关 图 correlation diagram 
用 来 反映 变量 之 间 统 计 相 关 关 系 的 网 。 
7.1.33 和 输 沙 量 计算 (固体 径流 计算 ) computation of sediment 
runoff 
一 定时 段 内 通过 河流 指定 过 水 断面 泥 沙 总 量 及 其 年 内 分 配 的 
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分 析 计 算 。 
7.1.34 水 库 回 水 计算 computation of reservoir backwater 
水 库 蓄 水 后 在 各 种 设计 条 件 下 库 区 沿 程 水 位 到 高 情况 的 分 析 
计算 ， 
7.1.35 skew ES computation of reservoir sedimentation 
TK JEJE X UE WD RR at EAR OD TB BOF GE OD TT 。 
7.1.36 水 库 下 游 河 道 冲 刷 计 算 computation of river channel 
scour below reservoir 
水 库 泄 水 对 下 游 河道 冲刷 过 程 及 冲刷 相对 平衡 的 分 析 计 算 。 
7.1.37 jet oki ee evaluation of dam-break flood 
由 于 大 坝 失 事 所 造成 的 水 库 水 体 突 然 泄 放 而 形成 的 洪水 过 程 
及 其 向 上 下 洲 传 播 的 分 析 计 算 。 
7.1.38 RW Bok Wit Ee hydraulic calculation for tidal 
reach 
受潮 汐 影 响 的 河 段 及 其 挡 潮 闸 、 潮 汐 电 站 等 水 工 建筑 物 控制 
运行 中 的 水 文 .水 力 要 素 及 泥 沙 、 盐 分 .污染 物 等 在 时 空 上 变化 的 
计算 以 及 水 利 设计 主要 尺寸 .参数 选择 的 计算 。 


7.2 水 文 统计 及 随机 水 文 


7.2.1 水 文 统计 hydrologic statistics 
用 概率 论 .数理 统计 学 原理 和 方法 ,研究 水 文 变量 随机 规律 及 
其 应 用 的 技术 。 
7.2.2 总 体 population 
成 因 相 同 .相互 独立 的 同一 水 文 变 量 的 集合 。 
7.2.3 样本 sample 
从 总 体 中 随机 抽取 一 组 观测 值 , 这 组 观测 值 就 是 这 个 总 体 中 


A E 
7.2.4 样本 容量 sample size 
样本 中 所 含 随 机 变量 的 个 数 。 
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7.2.5 随机 变量 random variable 
受 随机 因 系 影响 ,这 循 统计 规律 的 变量 。 
7.2.6 随机 系列 random series 
随机 变量 随时 间 取 离散 值 所 组 成 的 系列 。 
7.2.7 独立 随机 系列 ( 目 品 声 系 列 ) white noise series 
一 种 功率 频谱 密度 为 常数 的 随机 信号 或 随机 过 程 。 
7.2.8 累积 频率 (频率 ) cumulative frequency 
等 于 及 大 于 (等 于 及 小 于 ) 某 水 文 要 素 值 出 现 可 能 性 的 量度 。 
7.2.9 Bip wis empirical frequency 
为 估计 总 体 频 率 , 按 一 定 准则 建立 的 经 验 公 式 所 确定 的 某 水 
文 变量 的 频率 。 
7.2.10 水文 频率 曲线 (水 文 频 率 分 布 曲线 ) hydrologic 
frequency distribution curve 
水 文 变量 与 频率 的 关系 曲线 。 
7.2.10.1 EAR EDAD Ai Pearson distribution 
Be] FLIP HARB OR + BEAR a he h AY) — 2A i 98 oP A EL II 
FS Bil 48 5 Ati FS FAK CUT 
7.2.10.2 对 数 正 态 分 布 log-normal distribution 
随机 变量 的 对 数 呈正 态 的 频率 分 布 。 
7.2.10.3 极 值 分 布 extreme value distribution 
样本 中 极 大 (小 ?观测 值 的 概率 分 布 , 第 使 用 的 极 值 分 布 有 章 
雷 歇 分 布 . 耿 贝尔 分 布 、 维 布尔 分 布 等 。 
7.2.11 抽样 分 布 sampling distribution 
样本 统计 量 的 概率 分 布 。 
7.2.12 频率 分 析 frequency analysis 
根据 某 水 文 现 象 的 统计 特性 ,利用 现 有 水 文 资 料 , 推 求 水 文 变 
量 统计 参数 及 设计 值 的 工作 。 
7.2.13 EMH recurrence interval 
等 于 及 大 于 (等 于 及 小 于 ) 一 定量 级 的 水 文 要 素 值 出 现 一 次 的 
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平均 间隔 年 数 , 由 该 量 级 频率 的 倒数 计 。 
7.2.14 统计 参数 statistical parameter 
综合 反映 水 文 变量 统计 规律 的 一 组 特征 值 。 
7.2.14.1 中 值 median 
频率 曲线 上 ,频率 50% 对 应 的 变量 值 。 
7.2.14.2 众 值 mode 
对 应 最 大 频数 的 变量 值 。 
7.2.14.3 均值 mean 
以 频数 作 权 重 所 得 的 平均 数 。 
7.2.14.4 BHAN( BHAR coefficient of variation 
表示 随机 变量 对 其 均值 的 相对 离散 程度 ,用 系列 的 标准 差 与 
其 均值 的 比值 表示 。 
7.2.14.5 (AAR iH ARO coefficient of skewness 
表示 随机 变量 对 其 均值 的 不 对 称 程度 ,用 系列 的 三 阶 中 心 甜 
与 其 标准 差 立 方 的 比值 表示 。 
7.2.15 期 望 值 expected value 
以 概率 作 权 重 的 加 权 平 均 数 。 
7.2.16 机 率 格 纸 ( 频 率 格 纸 ) probability paper 
一 种 供 绘制 频率 曲线 特制 的 图 解 纸 。 
7.2.17 统计 参数 估计 estimate of statistical parameter 
用 样本 确定 总 体 统 计 参 数 的 工作 。 
7.2.17.1 最 小 二 乘法 least square method 
在 残 差 满足 V PV 为 最 小 的 条 件 下 , 解 算 测量 估 值 或 参数 佑 
值 并 进行 精度 估算 的 方法 。 其 中 V 为 残 差 癌 量 ,P 为 其 权 和 矩阵 。 
7.2.17.2 EA% curve fitting method 
用 具有 一 定数 学 形式 的 频率 曲线 来 拟 合 水 文 变量 点 据 , 以 确 
定 总 体 统计 参数 的 方法 。 
7.2.17.3 经 验 适 线 法 experiential curve fitting method 
采用 和 矩 法 或 其 他 方法 ,估计 一 组 参数 作为 初 值 ,通过 经 验 判 断 
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调整 参数 , 选 定 一 条 与 水 文 变量 点 据 拟 合 良 好 的 频率 曲线 。 
7.2.17.4 2 t+ moment 
描述 随机 变量 概率 分 布 统计 特性 的 量 。 
7.2.17.5 Æ% moment method 
用 多 个 不 同 阶 的 矩 来 估计 频率 曲线 统计 参数 的 方法 ,所 取 冠 
的 阶 数 与 统计 参数 的 个 数 相 同 。 
7.2.17.6 概率 权重 算法 probability weighted-moment method 
对 样本 进行 概率 加 权 估 计 总 体 统计 参数 的 方法 。 
7.2.17.7 KHE L-moment method 
基于 次 序 统计 量 期 望 值 的 线性 组 合 , 估 计 概 率 分 布 或 频率 曲 
线 参 数 的 方法 。 
7.2.17.8 极 大 似 然 法 maximum likelihood method 
将 统计 参数 代 和 人 频率 曲线 的 密度 函数 中 ,使 水 文系 列 中 各 什 
对 应 频率 密度 之 乘积 为 最 大 的 估计 总 体 统 计 参 数 的 方法 。 
7.2.17.9 Ale BE weight function method 
采用 一 个 函数 对 水 文 变 量 的 概率 分 布 进行 加 权 的 总 体 统计 
方法 。 
7.2.17.10 LA KÄE double weight function method 
FE AM PRI BOE FE th Fy FY he He XT Ag AS AB BU TE AY Bt Hh BS BE i 
Ties 
7.2.17.11 有 效 性 efficiency 
两 种 参数 估计 方法 相 比 ,其 估计 量 抽样 分 布 密集 性 高 的 估计 
方法 有 效 性 好 ,反之 有 效 性 差 。 
7.2.17.12 无 偏 性 unbiasedness 
样本 参数 估 值 在 待 估 参 数 的 真 值 附近 摆动 ,对 待 估 参 数 的 真 
值 无 偏 倚 。 
7.2.18 抽样 误差 sampling error 
由 随机 样本 所 推 求 的 估 值 与 其 总 体 值 之 间 的 误差 ,通常 用 误 
差 的 均 方 差 来 量度 。 
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7.2.19 外 包 线 enveloping curve 
表示 点 据 边 界 的 曲线 。 
7.2.20 概率 probability 
随机 事件 出 现 可 能 性 的 量度 。 
7.2.20.1 条 件 概率 conditional probability 
有 某 一 随机 事件 在 特定 条 件 下 的 概率 。 
7.2.21 随机 事件 random event 
在 随机 试验 中 ,可 能 出 现 也 可 能 不 出 现 , 而 在 大 量 重 复试 验 中 
具有 某 种 规律 性 的 事件 。 
7.2.22 随机 过 程 stochastic process 
随机 变量 随时 间 变 化 的 过 程 。 
7.2.22.1 平稳 随机 过 程 stationary stochastic process 
统计 特征 不 随时 间 变 化 的 随机 过 程 。 
7.2.22.2 非 平稳 | 随机 过 程 non-stationary stochastic process 
统计 特征 随时 间 变 化 的 随机 过 程 。 
7.2.22.3 马尔 柯 夫 过 程 Markov process 
随机 过 程 的 一 种 ,在 已 知 日前 状态 的 条 件 下 ,其 未 来 的 演变 不 
依赖 于 它 以 往 的 演变 。 
7.2.22.4 泊 松 过 程 Poisson process 
一 种 随机 事件 紫 计 发 生 次 数 的 最 基本 的 独立 增 量 过 程 。 
7.2.23 随机 模拟 stochastic simulation 
根据 随机 过 程 的 统计 特征 ,采用 数学 模型 模拟 随机 过 程 的 


7.2.24 时 间 序 列 time series 
离散 的 随机 过 程 。 


7.2.25 随机 水 文 分 析 hydrologic stochastic analysis 
XT BE Ay A aE PE X A BLE ik XAR PT OE FE SAK o 
7.2.25.1 趋势 项 trend term 
水 文系 列 中 随时 程 呈 增加 或 减少 变化 的 成 分 。 
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7.2.25.2 周期 项 cycle term 
水 文系 列 中 随时 程 呈 周期 变化 的 成 分 。 
7.2.25.3 随机 项 stochastic term 
水 文系 列 中 的 纯 随 机 成 分 。 
7.2.25.4 调和 分 析 ( 谐 波 分 析 ) harmonic analysis 
对 水 文系 列 中 周期 项 谐 波 成 分 的 分 析 工 作 。 
7.2.25.5 谱 分 析 spectrum analysis 
对 时 间 序 列 或 随机 过 程 中 各 种 频率 波动 成 分 的 振幅 ,或 对 两 
个 时 间 序 列 间 对 应 的 各 种 频率 波动 成 分 间 相 互 关 系 的 分 析 工 作 。 
7.2.25.6 了 噪声 noise 
振幅 和 频率 呈 杂 乱 、 断 续 的 一 种 振动 ,水 文 第 用 来 表示 误差 。 
7.2.25.7 AH trend analysis 
分 析 水 文 序列 中 增加 或 者 递减 趋势 的 分 析 方 法 。 
7.2.25.8 跳跃 分 析 change point analysis 
分 析 水 文 时 间 友 列 中 突变 成 分 的 分 析 方 法 。 
7.2.26 回归 分 析 ( 相 关 分 析 ) regression analysis 
分 析 两 个 或 两 个 以 上 水 文 变量 之 间 相 关 关 系 的 一 种 数理 统计 
方法 
7.2.26.1 相关 系数 correlation coefficient 
表示 两 个 或 两 个 以 上 水 文 变量 之 间 线 性 相关 程度 的 指标 。 
7.2.26.2 日 回归 分 析 autoregression analysis 
对 水 文 变量 系列 中 相 隅 一 定时 间 和 空间 的 观测 值 之 间 的 回归 
分 析 。 
7.2.26.3 逐步 回归 分 析 stepwise regression analysis 
Hi ach BH TT i ae FB K A FY LVAD oT o 
7.2.26.4 多 元 回归 multiple regression 
有 两 个 或 两 个 以 上 目 变 量 的 回归 分 析 。 
7.2.26.5 正 相 关 positive correlation 
因 变 量 值 随 自 变量 值 的 增 大 ( 减 小 ) 而 增 大 ( 减 小 ) 的 现象 。 
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7.2.26.6 MIX negative correlation 
因 变 量 值 随 自 变量 值 的 增 大 ( 减 小 ) 而 减 小 ( 增 大 ) 的 现象 。 
7.2.27 自 回归 滑动 平均 模型 autoregressive moving average 
model 
由 目 回 归 模 型 与 滑动 平均 模型 综合 而 成 的 模型 , 它 可 在 最 小 
方差 意义 下 对 平稳 时 间 序 列 进行 副 近 预报 和 控制 。 


7.3 设计 洪水 


7.3.1 设计 潜水 design flood 
符合 防洪 设计 标准 要 求 , 以 洪峰 流量 .洪水 总 量 和 洪水 过 程 线 
等 特征 表示 的 洪水 。 
7.3.1.1 XH itk design flood for spillway 
Fo TRH EY) DR SU tos PE SE a dae THE “et TE A a TF HE OK o 
7.3.1.2 分 期 设计 洪水 stage design flood 
一 年 中 不 同时 期 的 茶 个 时 段 的 设计 洪水 。 
(1) 汛 期 分 期 segmentation of flood season 
根据 天 气 成 因 .数理 统计 等 分 析 方 法 ,将 汛期 分 为 多 个 分 期 ， 
不 同 分 期 采用 不 同 管理 方式 的 方法 。 
(2) 跨 期 选 样 cross-segmentation sampling 
由 于 洪水 出 现 的 偶然 性 ,各 年 分 期 洪水 的 最 大 值 不 一 定 正好 
在 所 定 的 分 期 内 ,可 能 往 前 或 往 后 错开 儿 天 选 样 。 
7.3.1.3 施工 设计 洪水 design flood for construction period 
符合 工程 施工 期 临时 上 度 汛 标准 的 设计 洪水 。 
7.3.2 校 核 洪 水 check flood 
工程 在 非常 运用 条 件 下 符合 校 核 标 准 的 设计 洪水 。 
7.3.3 实测 洪水 observed flood 
在 测 流 断面 现场 测量 并 经 资料 整理 获取 的 某 次 洪水 。 
7.3.4 调查 潜水 investigated flood 
通过 现场 调查 .勘测 .考证 等 手段 获取 的 某 次 潜水。 
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7.3.5 历史 潜水 historical flood 
历史 上 无 水 文 记录 期 曾 发 生 过 的 大 洪水 ,其 量 级 应 明显 大 于 
实测 洪水 系列 中 为 首 的 几 次 洪水 。 
7.3.5.1 考证 期 textual research beriod 
调查 其 之 前 具有 连续 可 靠 文献 记载 历史 洪水 的 时 期 。 
7.3.5.2 调查 期 investigated research period 
在 实地 勘查 测算 到 若干 可 以 定量 的 历史 洪水 的 时 期 。 
7.3.6 证 洪水 palaeo flood 
应 用 水 文学 .第 四 纪 地 质 学 .年 代 学 和 放射 性 同位 素 等 手段 考 
证 的 古代 洪水 。 
7.3.7 坝 址 洪水 dam-site flood 
通过 坝 址 断面 处 的 洪水 。 
7.3.8 入 库 洪 水 reservoir inflow flood 
通过 水 库 回 水 末端 上 游 干 支流 、 回 水 末端 至 水 库 周边 区 间 陆 
面 以 及 库 面 降雨 所 组 成 的 洪水 。 
7.3.9 非常 洪水 extraordinary flood 
超过 设计 标准 的 洪水 。 
7.3.10 上 峰 量 关系 peak-volume relation 
洪峰 流量 与 同 次 不 同时 段 洪 量 间 的 相关 关系 。 
7.3.11 KIMA rank order of flood 
按 洪 水 大 小 高 低 排列 的 洪水 事件 的 顺 位 。 
7.3.12 涝 水 系列 flood series 
对 洪水 成 因 相 同 的 洪水 要 素 ,采用 一 定 方法 选 样 如 年 最 大 值 
法 等 所 组 成 的 系列 。 
7.3.12.1 连 序 系列 series with successive order 
考虑 调查 洪水 ,无 间断 情况 由 大 到 小 排列 的 洪水 系列 。 
7.3.12.2 不 连 序 系列 series with non-successive order 
考虑 调查 洪水 ,有 间断 情况 由 大 到 小 排列 的 洪水 系列 。 
7.3.13 设计 洪水 计算 design flood computation(estimation) 
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根据 防洪 工程 要 求 , 推 算 符合 某 一 地 点 指定 防洪 设计 标准 洪 
峰 \、 洪 量 、 洪 水 过 程 线 和 洪水 地 区 组 成 的 计算 工作 。 
7.3.13.1 直接 法 direct method 
根据 设计 流域 流量 资料 推 求 设计 洪水 的 方法 。 
7.3.13.2 间接 法 indirect method 
根据 设计 流域 又 雨 资料 推 求 设计 洪水 的 方法 。 
7.3.13.3 类 比 法 analogy method 
当 设 计 流 域 既 没有 流量 资料 又 没有 暴雨 资料 时 ,采用 地 区 毕 
合 推 求 设计 洪水 的 方法 。 
7.3.13.4 降雨 径流 相关 法 storm runoff relevant graph 
method 
通过 建立 降雨 量 .前 期 影响 雨量 .径流 量 三 变量 相关 图 ,用 降 
雨量 减 去 相应 的 流域 损失 量 来 计算 产 流 量 的 方法 。 
7.3.13.5 初 损 后 损 法 initial and receding abstraction method 
将 实际 的 下 渗 过 程 简 化 为 初 损 和 后 损 两 个 阶段 , 初 损 是 产 流 
前 的 总 损失 量 ,包括 植物 截留 、 填 洼 及 产 流 前 下 渗 的 水 量 ;后 损 为 
流域 产 流 后 下 渗 的 水 量 。 
7.3.13.6 初 损 法 initial abstraction method 
总 损失 量 全 部 发 生 在 降雨 初期 ,满足 总 损失 量 后 的 降雨 全 部 
转化 为 径流 。 
7.3.13.7 平均 损失 率 法 average loss method 
将 流域 降雨 总 损失 量 平 均 分 配 在 降雨 过 程 中 的 方法 。 
7.3.13.8 推理 公式 rational formula 
A a 4 Dit MG A Dik a HEH) it Sa ee TP a N HE OR T FE e 
ARIER Pit Bt AY ZS SX 
7.3.13.9 多 输入 单 输出 模型 multi-input and single output 
model 
多 个 变量 (雨量 或 流量 ) 输 入 而 输出 一 个 变量 的 水 文系 
模型 。 











A 


7.3.13.10 地 貌 单 位 线 法 geomorphic unit hydrograph 
method 
昔 助 于 地 貌 特征 和 概率 方法 ,确定 洪水 过 程 的 单位 线 方法 。 
7.3.13.11 IGA SE critical rainfall intensity 
由 于 河道 往往 具有 在 高 水 时 流速 趋 于 稳定 的 水 力学 特征 ,从 
而 使 中 小 洪水 的 非 线 性 汇流 特征 在 大 洪水 时 转变 为 线性 回流 ,这 
个 转变 时 的 雨 强 称 为 临 弄 雨 强 。 
7.3.13.12 Wi same frequency method for storm 
and flooding 
对 某 一 给 定时 段 ,用 暴雨 频率 代替 洪水 频率 的 方法 。 
7.3.14 安全 修正 值 safe adjustment value 
根据 工程 的 重要 性 和 资料 的 代表 性 ,为 保证 安全 在 校 核 洪 水 
值 上 所 加 的 修正 值 。 
7.3.15 过程 线 放大 hydrograph enlargement 
将 典型 过 程 线 乘 以 放大 系数 ,使 其 有 关 特 征 值 与 某 一 设计 频 
率 要 求 的 特征 值 相 符 。 
7.3.15.1 同 频率 放大 homogeneous frequency enlargement 
将 典型 过 程 线 的 洪峰 ( 雨 峰 ) 及 各 时 段 的 洪 量 (雨量 ) 进 行 放 
大 ,以 符合 设计 频率 的 洪峰 ( 雨 峰 ) 及 各 时 有 段 洪 量 ( 雨 量 ) 的 方法 。 
7.3.15.2 同 倍 比 放大 homogeneous multiple enlargement 
用 设计 特征 值 与 典型 年 相应 特征 值 的 比值 放大 典型 过 程 线 的 
THE « 
7.3.16 典型 洪水 过 程 线 typical flood hydrograph 
按 一 定 原 则 和 要 求 , 选 一 次 或 几 次 用 于 推 求 设计 洪水 过 程 线 
的 实测 或 调查 的 洪水 过 程 线 。 
7.3.17 设计 洪水 过 程 线 design flood hydrograph 
符合 工程 设计 洪水 要 求 的 流量 过 程 线 。 
7.3.18 典型 洪水 地 区 组 成 spatial pattern of typical flood 
设计 断面 发 生 有 代表 性 的 实测 大 洪水 及 其 上 游 各 分 区 实际 来 
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水 的 组 合 情 况 。 
7.3.19 设计 洪水 地 区 组 成 spatial pattern of design flood 
当 设 计 断 面 发 生 设计 洪水 时 ,上 游 来 水 在 各 分 区 的 分 配 及 组 
合 遭 遇 情 况 。 
7.3.19.1 典型 洪水 组 成 法 typical flood composition method 
从 实测 资料 中 选择 几 次 有 代表 性 的 大 洪水 作为 典型 ,以 设计 
断面 的 设计 洪 量 作为 控制 , 按 典 型 洪水 的 各 分 区 洪 量 组 成 比例 , 计 
算 各 分 区 相应 设计 洪 量 的 方法 。 
7.3.19.2 同 频 率 洪 水 组 成 法 same frequency flood composition 
method 
根据 水 量 平衡 原理 确定 洪水 总 量 , 指 定 某 一 分 区 发 生 与 设计 
新 面 同 频率 的 洪 量 ,其 余 分 区 发 生 的 相应 洪 量 用 典型 洪水 的 组 成 
比例 进行 分 配 的 方法 。 
7.3. 19.3 洪水 频率 组 合法 flood frequency combination 
method 
以 水 库 断 面 及 区 间 天 然 洪 水 频率 曲线 为 基础 ,人 研究 各 分 区 洪 
ED es 情况 ,计算 各 种 组 合 情 况 下 的 调 洪 对 设计 断面 
洪水 的 影响 ,从 而 推 求 出 设计 断面 受 水 库 调 洪 影 响 的 洪水 频率 曲 
A 
7.3.19.4 洪水 随机 模拟 法 flood stochastic simulation method 
利用 随机 模拟 技术 ,建立 设计 断面 及 各 分 区 洪水 过 程 线 的 模 
拟 方 法 。 通 过 长 系列 调 洪 演算 , 求 得 设计 断面 受 水 库 调 洪 影 响 后 
的 洪水 系列 , 据 此 求 得 设计 断面 洪水 频率 曲线 及 设计 值 的 方法 。 
7.3.20 独立 性 检验 test for independence 
统计 学 的 一 种 检验 方式 ,根据 样本 资料 判断 水 文 变量 之 间 彼 
此 相关 或 相互 独立 的 假设 检验 。 
7.3.21 变量 代 换 variable substitution 
过 变换 问题 中 函数 的 自 变 量 或 因 变量 ,化 繁 为 简 , 化 难为 
e ee 
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7.4 设计 年 径流 


7.4.1 设计 年 径流 量 design annual runoff 
相应 于 设计 标准 的 年 径流 量 及 其 年 内 分 配 。 
7.4.2 径流 还 原 计 算 computation of runoff restored to original 
condition 
在 人 类 活动 影响 大 的 地 区 ,把 人 类 活动 对 河川 径流 的 影响 水 
量 计 入 实测 径流 中 ,对 径流 资料 复原 的 分 析 计 算 。 
7.4.2.1 还 原水 量 restored water quantity 
河川 径流 受 人 类 活动 影响 的 减少 或 增加 的 水 量 。 
7.4.2.2 分 项 调查 法 item-by-item investigation method 
根据 人 类 活动 对 河川 径流 的 影响 ,分 项 目 开 展 调查 还 原水 量 
的 方法 。 
7.4.2.3 降雨 径流 模型 法 rainfall-runoff modeling method 
建立 人 类 活动 影响 前 的 降雨 径流 模型 ,用 人 类 活动 影响 期 各 
年 的 降雨 资料 , 推 求 不 受 人 类 活动 影响 的 年 径流 系列 的 方法 。 
7.4.2.4 RREH evaporation difference method 
计算 人 类 活动 前 后 流域 蒸发 量 的 差 值 ,来 作为 河川 径流 还 原 
水 量 的 方法 。 
7.4.3 径流 还 现 计 算 computation of runoff adjusted to current 
condition 
在 人 类 活动 影响 大 的 地 区 ,把 人 类 活动 对 河川 径流 的 影响 水 
量 计 入 实测 径流 中 ,对 尚未 受 人 类 活动 影响 的 径流 资料 修正 到 现 
有 条 件 下 的 分 析 计 算 。 
7.4.4 设计 年 径流 量 年 内 分 配 distribution of design annual 
runoff within a year 
设计 年 从 流量 在 年 内 各 月 的 分 配 值 或 百分数 。 
7.4.5 径流 多 年 变化 multi-year variation of runoff 
Pr EAE Hit TF EOE 2 te PK on 
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7.4.6 丰 水 期 high-flow period 
年 内 河川 流量 显著 高 于 年 平均 流量 的 时 期 。 
7.4.7 平水 期 normal-flow period 
年 内 河川 流量 接近 年 平均 流量 的 时 期 。 
7.4.8 枯水期 ( 枯 季 ) low-flow period 
年 内 河川 流量 显著 低 于 年 平均 流量 的 时 期 。 
7.4.9 丰 水 年 wet year 
年 降水 量 或 年 河川 径流 量 显著 大 于 正常 值 ( 多 年 平均 值 ) 的 
年 份 。 
7.4.10 平水 年 (中 水 年 ) normal-flow year 
年 降水 量 或 年 河川 径流 量 接近 正常 值 的 年 份 。 
7.4.11 KÆ low-flow year 
年 降水 量 或 年 河川 径流 量 显著 小 于 正常 仁 的 年 份 。 
7.4.12 特 枯 水 年 extraordinary low-flow year 
年 降水 量 或 年 河川 径流 量 为 历年 最 小 值 或 接近 历年 最 小 值 的 
年 份 。 
7.4.13 连续 丰 水 年 continuous high-flow years 
连续 多 年 降水 量 或 河川 径流 量 大 于 正常 值 的 年 组 。 
7.4.14 连续 枯 水 年 continuous low-flow years 
连续 多 年 降水 量 或 河川 径流 量 小 于 正常 值 的 年 组 。 
7.4.15 水 文 年 hydrologic year 
由 当年 相生 未 至 次 年 村 季 末 所 经 历 的 12 个 月 时 段 ,包括 了 一 
年 中 水 情 的 各 个 阶段 的 专用 年 度 。 


7.5 设计 暴雨 


7.5.1 era design storm 
按 规定 设计 标准 推 求 的 暴雨 及 其 时 空 分 布 。 
7.5.2 设计 两 型 design storm pattern 
设计 暴雨 在 时 程 上 的 分 配 和 在 空间 上 的 分 布 型 式 。 
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7.5.3 暴雨 时 程 分 配 time distribution of storm 
暴雨 量 在 时 间 上 的 分 配 。 
7.5.4 Zen JAW storm duration 
一 次 降雨 大 于 某 给 定 值 的 部 分 降雨 的 持续 时 间 。 
7.5.5 暴雨 地 区 分 布 spatial distribution of storm 
暴雨 量 在 流域 或 地 区 上 的 分 布 , 营 用 暴雨 等 雨量 线 表示 。 
7.5.6 暴雨 路 径 storm track 
骏 雨 中 心 移 动 的 轨迹 。 
7.5.7 暴雨 等 值 线 图 storm isoline map 
描述 暴雨 等 值 线 以 用 于 查 算 设计 地 点 设计 梭 雨 的 图 。 
7.5.8 点 面 换 算 系 数 point-area conversion coefficient 
点 骏 雨 量 换算 成 面 骏 雨 量 所 用 的 折 减 系数 。 
7.5.9 点 面 关 系 point-area relationship 
点 雨 深 与 其 不 同 面积 平均 雨 深 的 关系 。 
7.5.9.1 定点 定 面 关系 fixed point-fixed area relationship 
固定 位 置 的 点 十 次 与 固定 的 流域 或 区 域 的 面 平均 两 深 的 
KAri 
7.5.9.2 动 点 动 面 关 系 movable point-movable area relation- 
ship 
其 雨中 心 点 雨 次 与 不 同等 雨 深 线 包 围 面 积 内 的 平均 雨 深 的 
关系 。 
7.5.10 雨 强 -历时 曲线 rainfall intensity-duration curve 
最 大 平均 降雨 强度 与 相应 降雨 历时 的 关系 曲线 。 
7.5.11 又 十 递减 指数 storm reduction index 
在 雨 强 -历时 曲线 中 ,反映 降雨 强度 随 历 时 递增 速率 递减 的 
7.5.12 十 强 -面积 曲线 rainfall intensity-area curve 
又 雨 最 大 平均 降雨 强度 与 相应 暴雨 笼罩 面积 之 间 的 关系 
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7.5.13 时 面 深 关系 depth-area-duration relationship 
不 同 历时 的 面积 雨 次 关系 。 

7.5.14 分 期 设计 暴雨 stage design storm 
年 内 不 同 季节 或 时 期 的 设计 暴雨 。 


7.6 可 能 最 大 暴雨 及 可 能 最 大 洪水 


7.6.1 可 降水 量 possible precipitation 
单位 水 平面 积 上 ,从 地 面 至 高 空 水汽 顶 层 空气 柱 中 的 全 部 水 
汽 量 凝结 所 形成 的 水 深 。 
7.6.2 可 能 最 大 降水 probable maximum precipitation( PMP) 
现代 气候 条 件 下 ,给 定 流域 面积 在 一 定 历 时 内 理论 上 可 能 发 
生 的 最 大 雨 次。 
7.6.2.1 HA NA CR RAKA, ERRAK) local 
storm method 
用 设计 流域 内 实测 特大 骏 雨 为 典型 ,将 影响 降水 的 水 汽 、 动 力 
因子 进行 放大 , 推 求 可 能 最 大 降水 的 方法 。 
7.6.2.2 暴雨 移 置 法 storm transposition method 
将 邻近 地 区 特大 暴雨 的 时 面 次 关系 或 等 雨量 线 图 , 移 用 到 同 
一 气候 区 内 可 能 发 生 相 同 骏 雨 的 设计 流域 ,并 对 移 置 骏 雨 进行 改 
正和 放大 来 推 求 可 能 最 大 降水 的 方法 。 
7.6.2.3 暴雨 组 合法 storm combination method 
EP SRE K ZEAL FT BRO Dk SS He H a AY 
典型 暴雨 ,并 适当 地 进行 放大 来 推 求 可 能 最 大 降水 的 方法 。 该 方 
法 主要 适用 于 推 求 大 面积 .长 历时 的 可 能 最 大 降水 。 
7.6.2.4 暴雨 时 面 闪 概 化 法 depth-area-duration synthetic 
method of storm 
利用 可 移入 设计 流域 的 实测 特大 暴雨 资料 ,通过 又 雨 放 大 、 移 
置 .时 面 深 外 包 等 步骤 , 求 得 设计 流域 的 所 需 历 时 的 可 能 最 大 降水 
的 方法 。 


7.6.3 ”典型 双击 typical storm 
推算 设计 暴雨 或 可 能 最 太 降 水 所 需 的 实测 特大 又 十 ,包括 姑 
雨量 .时 程 分 配 和 空间 分 布 。 
7.6.4 降水 效率 ( 雨 湿 比 ) precipitation efficiency 
降水 量 与 可 降水 量 之 比 。 
7.6.5 BAARN high efficiency storm 
降水 效率 较 大 的 暴雨 。 
7.6.6 暴雨 放大 storm enlargement 
将 影响 降水 的 水 汽 、 动 力 等 主要 因子 合理 放大 上 典型 暴雨 的 
7.6.6.1 水 汽 放 大 moisture enlargement 
HEA H KEK- BR YY EK R EL ELK BY 
7.6.6.2 水 汽 效 率 放 大 moisture efficiency enlargement 
HÈRA EKRE Ej FA EKR HY EE eK BE EW 
7.6.6.3 人 流 指标 inflow indicatrix 
降水 时 的 风速 与 其 可 降水 量 的 乘积 。 
7.6.6.4 水 汽 输送 率 及 水 汽 风 速 联合 放大 moisture trans- 
mission rate and moisture wind joint enlargement 
用 最 大 降水 人 流 指 标 与 典型 降水 人 流 指标 的 比值 放大 暴雨 ， 
或 用 最 大 可 降水 与 典型 可 降水 的 比值 与 最 大 风速 与 典型 风速 的 比 
ERRAR IB 
7.6.6.5 水 汽 净 输送 量 放 大 moisture transmission value 
enlargement 
用 考虑 水 汽 输入 总 量 和 输出 量 的 最 大 降水 与 典型 降水 的 比值 
AKEN. 
7.6.6.6 代表 性 露点 representative dew point 
在 一 定 的 降水 面积 及 持续 时 间 内 ,能 反映 一 场 暴 南 期 间 输入 
十 区 的 水 汽 量 的 地 面 句点 。 
7.6.6.7 可 能 最 大 露点 probable maximum dew point 
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可 能 最 大 降水 相应 的 露点 。 
7.6.7 ANKE AKIE storm transposition correction 
FE aR R E A E Yt TE AR AS A i BS a FP Ug A K 
的 改正 。 
7.6.7.1 流域 形状 改正 watershed shape correction 
按 设 计 流 域 的 边界 ,对 移 置 的 暴雨 时 面 深 关系 或 等 值 线 图 的 
改正 。 
7.6.7.2 水 汽 改正 moisture correction 
A HD AS OH ja N A AE, FP) Be AT D e 
高 程 不 同 ,而 进行 水 汽 条 件 差 异 的 改正 。 
7.6.7.3 入 流 障 碍 改正 inflow obstacle correction 
花 雨 移 置 地 与 歇 雨 原 发 生地 ,由 于 平均 高 程 不 同 或 水 汽 入 流 
方 回 障碍 高 程 差 异 ,而 进行 的 人 流水 汽 的 改正 。 
7.6.7.4 综合 改正 synthetic correction 
用 反映 天 气 因子 又 反映 地 形 因子 的 综合 指标 ,对 移 置 骏 雨 所 
作 的 改正 。 
7.6.7.5 暴雨 辐 合 分 量 convergence component of storm 
由 地 形 产 生 水 汽 辐 合作 用 所 产生 的 又 雨 影响 量 。 
7.6.7.6 地 形 增 强 因子 topographic increasing factor 
由 地 形 抬升 增 大 降水 的 影响 因素 。 
7.6.7.7 等 百分数 法 isopercental method 
当 两 地 地 形 差异 较 大 时 ,绘制 时 段 雨 量 占 该 时 段 多 年 平均 雨 
量 百分数 等 值 线 图 , 供 进 行 暴雨 移 置 综 合 改正 的 一 种 方法 。 
7.6.8 可 能 最 大 洪水 probable maximum flood(PMF) 
根据 可 能 最 大 降水 和 相应 的 产 汇 流 条 件 推算 的 洪水 。 


7.7 AE HE ig 


7.7.1 游 surface waterlogging 
由 于 降水 、 分 洪 等 导致 城市 地 面积 水 或 者 耕作 层 土壤 过 湿 或 
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作物 受 淹 , 影 响 作物 正常 生长 发 育 , 造 成 作物 减产 的 现象 。 
7.7.2 ti subsurface waterlogging 
由 于 地 下 水 位 过 高 或 上 层 滞 水 ,导致 耕作 层 土壤 过 湿 ,影响 作 
物 正常 生长 发 育 , 造 成 作物 减产 的 现象 。 
7.7.3 HES drainage of surface water 
排除 城市 积 水 或 农田 内 因 当 地 降雨 过 多 而 产生 的 危害 作物 正 
常生 长 的 多 余地 表 水 分 的 工程 技术 措施 。 
7.7.4 FE drainage of subsurface water 
EREHE F KLER I R EE EE i ok at & , A BR ED i 
的 工程 技术 措施 。 
7.7.5 排涝 规划 planning for drainage of surface water 
根据 受 涝 地 区 的 特点 ,在 分 析 涝 灾 成 因 及 其 规律 的 基础 上 , 制 
订 城 市 排除 小 水 和 农田 调节 土壤 水 分 .控制 地 下 水 位 及 防治 盐 碱 
化 的 专业 水 利 规划 。 
7.7.6 排涝 标准 standard for drainage of surface water 
易 小 地 区 通过 排涝 措施 以 达到 排涝 减灾 能 力 的 定量 指标 。 
7.7.7 排涝 计算 computation of drainage of surface water 
根据 排涝 标准 进行 的 排水 渠道 设计 排水 流量 和 设计 排 泌 水 位 
的 分 析 计 算 工 作 。 
7.7.8 设计 排 游 流量 design discharge for surface drainage 
满足 一 定 设计 标准 的 沟 案 排水 流量 。 
7.7.9 设计 排 湾流 量 design discharge of subsurface drainage 
为 控制 农田 地 下 水 位 而 要 求 沟渠 排泄 一 定 设 计 标 准 的 地 下 排 
水 流量 。 
7.7.10 设计 排 游 水 位 design water level for surface drainage 
‘et HE TT AE ae Dat Ag AE VA) TE eK i A Pt HEY Be EP ok 
位 的 总 称 。 
7.7.11 设计 排污 水 位 design water level of subsurface drainage 
为 控制 农田 地 下 水 位 而 要 求 排 水 沟渠 经 常 维持 的 水 位 。 
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7.7.12 排涝 模 数 modulus of surface drainage 

单位 排涝 面积 的 设计 排水 流量 。 
7.7.13 平均 排除 法 average surface drainage method 

按 排水 面积 上 的 设计 径流 深 在 规定 排水 时 间 内 平均 排除 的 要 
求 计 算 排 涝 模 数 ,其 平均 流量 作为 设计 排涝 流量 。 
7.7.14 作物 允许 本 洪水 深 water depth of submergence 
tolerance of crop 

在 一 定 淹 水 时 间 内 ,对 农作物 不 致 引起 明显 减产 的 允许 淹 水 
深度 . 
7.7.15 H TF mE S duration of submergence tolerance 
of crop 

在 一 定 淹 水 深度 内 ,对 农作物 不 致 引起 明显 减产 的 允许 淹 水 
时 间 。 
7.7.16 FFE gravity drainage 

在 水 重力 作用 下 自流 排 入 下 一 级 排水 区 的 排水 方式 。 
7.7.17 抽 排 pumping drainage 

利用 抽水 设备 排出 渍 水 或 涝 水 的 排水 方式 。 


7.8 水 利 计算 


7.8.1 水 能 计算 hydroenergy computation 
确定 水 电站 能 量 指标 的 水 利 计 算 。 水 电站 能 量 指标 主要 包括 
保证 出 力 、 多 年 平均 发 电量 、 水 轮机 组 工作 状况 和 运行 参数 等 。 
7.8.2 Hiyat runoff regulation 
运用 水 库 或 湖泊 对 河川 径流 和 地 下 径流 在 时 间 上 和 空间 上 进 
行 再 分 配 ,来 适应 国民 经 济 各 用 水 部 门 的 需要 。 
7.8.2.1 综合 利用 水 库 调节 (多 目标 水 库 调 下 ) regulation 
of multipurpose reservoir 
HE fit PA PP ak A PPL EKRI E H ER Yk JE eA o 
7.8.2.2 水 库 调 潜 flood routing of reservoir 
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水 库 拦蓄 洪水 ,改变 人 库 洪水 过 程 线 ,以 满足 下 游 河 道 防洪 要 
求 的 径流 调节 。 
7.8.2.3 水 库 供水 调节 regulation of reservoir for water 
supply 
以 工业 及 城市 生活 、 农 业 灌 溉 等 供水 为 目标 的 水 库 径 流 
调 市 。 
7.8.2.4 水 电站 径流 调 忆 runoff regulation of hydropower 
station 
利用 水 库 或 湖泊 控制 ,重新 分 配 径流 ,以 满足 水 电站 发 电 等 需 
要 的 径流 调节 。 
7.8.2.5 水 库 反 调节 reregulation of reservoir 
HWE F YHK hs BEF WFK ET E GFK E K E GFK E yh i 
流 进行 的 径流 调 市 。 
7.8.2.6 水 库 群 调节 multi-reservoir regulation 
位 于 同一 河流 上 具有 水 力 联系 的 上 下 游 梯级 水 库 群 和 无 水 力 
联系 的 并 联 水 库 群 ,以 及 兼 有 二 者 的 混合 水 库 群 , 按 一 定 水 利 开 发 
目标 联合 运行 的 径流 调节 。 
7.8.3 径流 调节 计算 computation of runoff regulation 
JG Pv ts K JE BC YA YA Be TEE A. AR a K RA AO os. PT 
川 径流 和 地 下 径流 在 时 间 过 程 和 地 区 分 布 进行 调整 的 水 利 计算 . 
7.8.3.1 时 历法 (长 系列 操作 法 ) chronological series method 
以 实测 径流 系列 为 基础 , 按 一 定 的 水 库 调 度 规则 , 依 历 时 顺序 
逐 时 段 进 行 水 库 径 流 调节 计算 方法 。 
7.8.3.2 概率 法 (数理 统计 法 ) probability method 
以 概率 论 和 水 库 水 量 平衡 为 基础 ,应 用 径流 的 统计 特性 和 全 
概率 公式 直接 求 出 相应 一 定 调节 流量 和 调节 库容 的 供水 保证 率 的 
Ties 
7.8.3.3 随机 模拟 法 stochastic simulation method 
用 水 文 时 间 序 列 分 析 的 理论 的 方法 ,建立 径流 系列 的 随机 模 
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型 ,模拟 出 足够 长 的 径流 系列 ,然后 按照 时 历法 进行 调节 计算 的 
方法 。 
7.8.4 调节 周期 regulating period 
水 库 由 库 空 至 葛 满 ,后 放水 至 库 空 ,循环 一 次 所 经 历 的 平均 
时 间 。 
7.8.5 目标 国 数 objective function 
在 满足 一 定 的 要 求 下 ,衡量 寻求 优化 方案 的 指标 。 
7.8.6 约束 方程 constraint equation 
数学 模型 中 各 项 变量 应 满足 的 条 件 方程 或 条 件 不 等 式 。 
7.8.7 状态 变量 state variable 
表达 系统 所 处 状态 的 变量 组 
7.8.8 决策 变量 decision variable 
从 现 阶段 荣 一 个 状态 演变 到 下 一 阶段 另 一 状态 时 ,在 一 定 目 
标 要 求 和 约束 条 件 下 的 待 求 变量 
7.8.9 数学 规划 mathematic programming 
为 达到 某 种 目标 ,在 满足 给 定 的 约束 条 件 的 各 种 可 能 方案 中 ， 
给 出 一 种 最 佳 方案 而 使 用 的 数学 方法 。 
7.8.9.1 线性 规划 linear programming 
H ER eB TT FE A a A RTT A E Be ETE EY) BB 
7.8.9.2 非 线 性 规划 nonlinear programming 
目标 函数 方程 和 约束 方程 中 只 要 有 一 个 是 非 线 性 方程 的 数学 
规划 。 
7.8.9.3 动态 规划 dynamic programming 
求解 多 阶段 决策 过 程 的 数学 规划 。 
7.8.9.4 整数 规划 integer programming 
几 个 或 全 部 变量 在 整数 的 约束 之 内 的 数学 规划 。 
7.8.9.5 随机 规划 stochastic programming 
某 些 变 量 征 随机 变 量 的 数学 规划 。 
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8.1 一 般 术 语 


8.1.1 水 资源 water resources 

地 表 和 地 下 可 供 人 类 利用 又 可 更 新 的 水 。 通 常 指 较 长 时 间 内 
保持 动态 平衡 ,可 通过 工程 措施 供 人 类 利用 ,可 以 恢复 和 更 新 的 
淡水 。 
8.1.2 淡水 fresh water 

矿 化 度 小 于 lg/L 的 水 。 
8.1.3 成 水 saltwater 

矿 化 度 大 于 或 等 于 lg/L 的 水 。 
8.1.4 FK spring water 

在 适宜 的 地 形 ERT, RK Bl KO 7k BY SR R A R, 
HE tH He TAT BGR o 
8.1.5 水 体 的 更 新 闻 期 renewal period of water bodies 

通过 水 循环 或 人 工 干 预 使 水 体 更 新 一 次 所 需要 的 时 间 。 
8.1.6 水 资源 分 区 water resources zoning 

能 反映 水 资源 和 其 他 自然 条 件 地 区 差别 ,尽量 照顾 供水 系统 、 
水 文 地 质 单 元 和 流域 水 系 完整 ,适当 考虑 行政 区 划 且 便于 水 资源 
评价 和 水 资源 规划 的 单元 划分 。 
8.1.7 水 资源 分 配 water resources allocation 

根据 水 资源 供水 条 件 和 需 水 要 求 , 制 订 调 度 方案 , 按 计划 合理 
分 配水 资源 。 
8.1.8 跨 流 域 调 水 interbasin water transfer 

通过 工程 措施 将 水 资源 较 丰 富 流 域 的 水 调 至 水 资源 紧缺 的 
流域 。 
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8.1.9 水 资源 保护 water resources protection 
为 防止 水 污染 与 可 利用 水 量 日 益 减 少 ,保证 人 类 生活 和 经 济 
发 展 对 淡水 需要 ,运用 立法 .行政 .经 济 .技术 等 手段 对 水 资源 进行 
管理 的 措施 。 
8.1.10 水 资源 危机 water resources crisis 
因 水 资源 缺乏 而 供水 不 足 所 引发 的 水 的 严重 供需 矛盾 ,以 致 
危及 正常 生活 和 生产 的 情况 。 
8.1.11 kez water scarcity 
因 来 水 的 随机 变化 在 某 一 时 间 内 供水 严重 不 足以 致 影响 正常 
生活 及 生产 的 情景 。 
8.1.12 水 资源 价值 water resources value 
水 资源 (包括 已 经 开发 的 和 未 经 开发 的 ) 可 以 使 自然 生态 得 以 
正 第 延续 以 及 给 使 用 者 带 来 的 效益 。 
8.1.12.1 单位 水 资源 量 价值 value of unit water resources 
quantity 
单位 数量 的 水 资源 所 具有 的 价值 ,要 按 水 源 .水 资源 用 途 、 水 
资源 质量 等 因素 分 类 核算 。 
8.1.13 水 平年 target year 
实现 特定 目标 的 年 份 。 
8.1.14 基准 年 baseyear 
在 进行 水 资源 开发 利用 现状 评价 时 , 选 定 的 最 接近 当前 实际 
的 经 济 社会 发 展 水 平和 正常 的 水 文 情 势 , 且 满足 相应 资料 要 求 的 
最 近年 份 。 
8.1.15 保证 率 reliability 
满足 兴 利 部 门 需 水 量 或 水 位 要 求 的 程度 。 
8.1.16 水 资源 综合 利用 multipurpose use of water resources 
通过 各 种 措施 使 水 资源 为 国民 经 济 各 部 门 利用 ,而 进行 的 水 
资源 综合 治理 .开发 利用 、 保 护 和 管理 。 
8.1.17 水 利 区 划 water resources development zoning 
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以 水 资源 的 开发 利用 条 件 为 主 ,考虑 地 形 、 地 貌 、 水 文 气象 及 
自然 灾害 的 相似 性 ,进行 分 区 划 片 ,提出 分 区 治理 与 开发 的 方向 和 
天 键 性 措施 。 
8.1.18 三 水 转化 transformation among precipitation, surface 
water, and groundwater 
降水 .地 表 水 .地 下 水 之 间 的 水 量 交 换 和 平衡 关系 。 
8.1.19 四 水 转化 transformation among precipitation, surface 
water, soil water, and groundwater 
降水 `. 地 表 水 .土壤 水 .地 下 水 之 间 的 水 量 交 换 和 平衡 关系 。 
8.1.20 水 能 资源 (水 力 资源 ) hydropower resources 
以 位 能 JE BE hy RE I SN Fe FE Ta BAIT. KE RA, 
洋 等 水 体 中 可 上 再生 的 能 量 资源 。 
8.1.20.1 河流 水 能 资源 hydropower resources of river 
天 然 状 态 下 河道 水 流 有 其 备 的 能 量 资源 ,可 根据 河流 多 年 平均 
流量 和 洲 差 计算 。 
8.1.20.2 潮汐 水 能 资源 tidal power resources 
天然 状态 下 潮汐 水 流 具 备 的 能 量 资源 ,可 根据 潮汐 多 年 平均 
潮流 量 和 潮 差 计算 。 
8.1.21 可 开发 的 水 能 资源 developable hydropower resources 
通过 工程 措施 可 能 开发 的 水 能 资源 。 


8.2 水 资源 调查 评价 


8.2.1 水 资源 调查 water resources survey 
HE SE DK Sa A et aa. > ET h SRE TE A 
内 收集 与 水 资源 评价 有 关 的 基础 资料 的 过 程 。 
8.2.2 水 资源 评价 water resources assessment 
对 水 资源 的 数量 、 质 量 、 赋 存 条 件 、 时 空 分 布 特征 、 运 动 规律 、 
开发 利用 条 件 等 进行 的 分 析 评 定 。 
8.2.2.1 水 资源 数量 评价 (水 量 评价 ) quantity assessment 
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of water resources 
对 水 资源 的 数量 及 其 时 空 分 布 特征 和 影响 因素 的 分 析 评 定 。 
8.2.2.2 地 表 水 资源 评价 surface water resources assessment 
以 河流 湖泊、 冰川、 沼泽 等 地 表 水 体 作 为 评价 对 象 ,对 其 数 
量 、 质 量 、 赋 存 条 件 、 时 空 分 布 特征 、 运 动 规律 和 开发 利用 条 件 等 进 
行 的 分 析 评 定 。 
8.2.2.3 地 下 水 资源 评价 groundwater resources assessment 
对 地 下 水 的 数量 质量. 赋 存 条 件 .时 空 分 布 特征 .开发 利用 条 
件 及 开采 可 能 引起 的 环境 地 质问 题 等 进行 的 分 析 评 定 。 
8.2.2.4 水 资源 综合 评价 comprehensive water resources 
assessment 
在 水 资源 数量 .质量 和 开发 利用 现状 评价 以 及 对 环境 影响 评 
价 的 基础 上 ,对 水 资源 时 空 分 布 特征 ,利用 状况 及 与 经 济 社会 发 展 
的 协调 程度 等 各 个 方面 所 作 的 综合 评价 。 
8.2.3 水 资源 评价 指标 index of water resources assessment 
评定 水 资源 数量 质量 .时 空 分 布 特征 以 及 开发 利用 条 件 等 的 
基本 参数 。 


8.2.4 降水 量 评价 precipitation assessment 
对 降水 数量 及 其 时 空 分 布 特征 的 分 析 评 定 。 
8.2.5 水 资源 总 量 gross amount of water resources 


流域 或 区 域内 地 表 水 资源 量 ` 地 下 水 资源 量 和 两 者 不 重复 计 
算 量 的 代数 和 。 
8.2.5.1 地 表 水 资源 量 surface water resources amount 
河流 .湖泊 .冰川 等 地 表 水 体 逐 年 更 新 的 动态 水 量 , 即 天 然 河 
AE Tit 
8.2.5.2 地 下 水 资源 量 groundwater resources amount 
地 下 饱和 含水 层 逐 年 更 新 的 动态 水 量 , 即 降水 和 地 表 水 入 渗 
地 下 术 的 补给 量 ， 
8. 2.5.3 地 表 与 地 下 水 资源 重复 量 overlap quantity between 
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surface water resources and groundwater resources 
由 于 地 表 水 与 地 下 水 存在 相互 转化 关系 , 按 地 表 水 资源 量 和 
地 下 水 资源 量 的 定义 及 其 相应 的 计算 方法 ,分 别 计算 的 地 表 水 资 
源 数量 与 地 下 水 资源 数量 之 间 的 重复 计算 量 。 
8.2.6 水 资源 可 利用 量 available water resources amount 
以 流域 为 单元 ,在 保护 生态 环境 和 水 资源 可 持续 利用 的 前 提 
下 ,在 可 预见 的 未 来 ,通过 经 济 合 理 、 技 术 可 行 的 措施 ,在 当地 水 次 
源 中 可 供 河道 外 开发 利用 的 最 大 水 量 ( 按 不 重复 水 量 计 )。 
8.2.6.1 地 表 水 资源 可 利用 量 available surface water 
resources amount 
以 流域 为 单元 ,在 保护 生态 环境 和 水 资源 可 持续 利用 的 前 提 
下 ,在 可 预见 的 未 来 ,通过 经 济 合理 .技术 可 行 的 措施 ,在 当地 地 表 
水 资源 中 可 供 河 道外 开发 利用 的 最 大 水 量 ( 按 不 重复 水 量 计 )。 
8.2.7 地 下 水 可 开采 量 available yield of groundwater 
在 可 预见 的 时 期 内 ,通过 经 济 合理 .技术 可 行 的 措施 ,在 不 引 
起 生态 退化 和 环境 恶化 的 条 件 下 ,可 持续 从 含水 层 中 获取 的 水 量 。 
8.2.8 可 供水 量 available water supply 
考虑 来 水 和 用 水 条 件 ,通过 各 种 工程 措施 可 提供 的 最 大 水 量 。 
8.2.9 水 资源 利用 率 utilization ratio of water resources 
不 同 水 平年 多 年 平均 或 不 同 保证 率 的 年 供 ( 耗 ) 水 量 与 其 相应 
水 资源 量 的 比值 。 
8.2.10 水 资源 重复 利用 率 repeated utilization ratio of water 
resources 
在 供水 系统 中 可 重复 使 用 的 水 量 占 总 用 水 量 的 百分数 。 
8.2.11 tke ratio of water deficiency 
缺 水 量 与 需 水 量 的 比值 。 
8.2.11.1 缺 水 量 water deficit 
需 水 量 与 可 供水 量 之 差 。 
8.2.12 河道 内 用 水 instream water use 
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水 力 发 电 、 航 运 、 淡 水 养殖 、 冲 沙 .旅游 .河道 内 环境 等 用 户 ,只 
要 求 河流 水库 湖泊 内 有 一 定 流量 或 水 位 的 用 水 。 
8.2.13 河道 外 用 水 offstream water use 
AE YR AE AE AS SABES ALP ii Ty Bit. 7K 2 A ih Fk 
中 提 引 出 的 用 水 。 
8.2.13.1 城镇 生活 用 水 urban domestic water use 
城镇 届 民 生活 及 公用 设施 的 用 水 。 
8.2.13.2 工业 用 水 industrial water use 
工业 生产 过 程 的 用 水 ,包括 原料 用 水 、 动 力 用 水 、 冲 洗 用 水 和 
冷却 用 水 等 。 
8.2.13.3 灌溉 用 水 irrigation water use 
人 工 补 充 作 物 . 林 草 正常 生长 的 用 水 。 
8.2.13.4 农村 饮用 水 rural potable water 
农村 居民 生活 及 饲养 牲畜 的 用 水 。 
8.2.14 循环 用 水 cycling use of water 
引用 的 水 量 在 供水 工艺 流程 中 反复 被 使 用 的 水 。 
8.2.15 耗损 性 用 水 consumptive water use 
供水 量 中 耗 于 蒸 散发 .构成 产品 成 分 及 被 严重 污染 的 用 水 。 
8.2.16 非 耗 损 性 用 水 nonconsumptive water use 
只 要 求 有 一 定 流量 或 水 位 ,基本 不 消耗 水 量 的 用 水 。 
8.2.17 用 水 定额 wateruse quota 
一 定 生产 生活 水 平 下 ,单位 时 间 内 单位 产品 .单位 灌溉 面积 、 
单位 人 口 等 的 用 水 量 。 
8.2.18 用 水 预测 water use prediction 
根据 国民 经 济 发 展 规划 , 预 佑 各 用 水 部 门 不 同 发 展 阶段 的 用 
水 数量 和 质量 的 工作 。 
8.2.19 回归 水 return flow 
水 在 利用 过 程 中 ,通过 地 表 或 地 下 回流 到 河流 、 湖 泊 等 地 表 水 
体 或 地 下 含水 层 的 水 。 
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8.2.20 回归 水 系数 return flow coefficient 

回归 水 量 与 相应 的 总 取水 量 的 比值 。 
8.2.21 水 资源 评价 信息 系统 information system for water 
resources assessment 

HW EK BE UTE BP AY) Ha BE RR AD FT OP TE 
AREKE kE. FAK A BOR H, a PL eS SY oc r 
构成 的 系统 。 


8.3 水 资源 系统 分 析 


8.3.1 水 资源 系统 water resources system 

在 一 定 的 时 间 .空间 范围 内 ,各 种 水 体 中 的 水 资源 相互 联系 构 
成 的 统一 体 。 | 
8.3.2 水 资源 系统 分 析 water resources system analysis 

应 用 系统 分 析 方 法 对 水 资源 系统 进行 考察 和 分 析 , 优化 水 资 
源 的 规划 和 管理 运行 。 
8.3.3 水 资源 系统 分 析 模 型 化 modelling of water resources 
system analysis 

Ha NIK RGA SERRA a BER BY AE KAR. BE TR A 
代表 水 资源 系统 特征 和 功能 的 一 组 数学 表达 式 ( 包 括 各 种 约束 方 
程 和 目标 函数 ) 。 
8.3.4 地 表 水 系统 分 析 模 型 model of surface water system 
analysis 

为 模拟 地 表 水 系统 的 动态 变化 并 进行 优化 规划 与 管理 而 建立 
的 概 化 数学 模型 。 
8.3.5 地 下 水 系统 分 析 模 型 model of groundwater system 
analysis 

为 模拟 地 下 水 系统 的 动态 变化 并 进行 优化 规划 与 管理 而 建立 
的 概 化 数学 模型 。 
8.3.6 水 资源 大 系统 模型 model of large-scale water resources 
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system 
用 多 层次 结构 的 数学 模型 模拟 水 资源 大 系统 功能 的 水 资源 
模型 。 
8.3.7 水 资源 系统 模拟 模型 simulation model of water resources 
system 
应 用 数学 模拟 方法 对 水 资源 系统 功能 和 行为 进行 仿真 模拟 的 
数学 模型 。 
8.3.8 多 目标 优化 技术 multi-objective optimization technology 
将 回 量 最 优化 问题 转换 成 标量 最 优化 问题 ,或 引用 决策 者 的 
择优 判断 于 解 题 过 程 , 以 解决 两 个 以 上 目标 的 优化 方法 。 


8.4 水 资源 规划 


8.4.1 水 资源 供需 分 析 supply and demand analysis of water 
resources 
在 水 资源 分 区 内 ,对 不 同 水 平年 .不 同 保证 率 水 资源 供求 关系 
和 余 缺 量 所 进行 的 分 析 研 究 。 
8.4.2 水 资源 规划 water resources planning 
根据 流域 或 区 域 水 资源 时 空 特征 和 水 的 数量 、 质 量 、 开 发 利用 
现状 及 经 济 社会 发 展 对 水 的 需求 ,制订 流域 或 区 域 水 资源 开发 、 利 
用 治理 .配置 .节约 和 保护 的 总 体 方 案 。 
8.4.2.1 水 中 长 期 供求 规划 long- and mid-term planning 
of water supply and demand 
国家 或 地 方 政府 用 于 安排 辖区 内 中 期 和 长 期 水 资源 开发 、 利 
用 的 技术 性 指导 文件 。 
8.4.3 水 资源 配置 系统 water resources allocation system 
HT AB HE CE HE) hs, FA A AE its YT] 
用 水 户 分 配水 资源 的 综合 体系 。 
8.4.4 水 资源 合理 配置 rational water resources allocation 
在 维护 社会 公平 和 生态 系统 可 持续 性 的 前 提 下 ,以 提高 水 资 
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源 利用 效率 和 效益 为 目标 ,在 区 域 . 行 业 、. 和 代 际 间 各 用 水 户 之 间 
合理 分 配水 资源 。 
8.4.5 供水 预测 water Supply prediction 
一 定 区 域 在 规划 水 平年 届时 建成 的 水 源 工 程 供水 能 力 的 预先 
测定 。 
8.4.6 需 水 预测 water demand prediction 
对 某 个 需 水 对 象 在 规划 水 平年 的 水 量 需 求 的 预先 测定 。 
8.4.6.1 生产 需 水 量 water demand of production 
有 经 济 产 出 的 各 类 生产 活动 所 需 的 水 量 , 包 括 第 一 产业 的 种 
植 业 和 林牧渔 业 , 第 二 产业 的 高 用 水 工业 一般 工业 、 火 ( 核 ) 电 工 
业 和 建筑 业 , 以 及 第 三 产业 的 商 饮 业 、 其 他 服务 业 等 。 
8.4.6.2 农村 生活 需 水 量 water demand of rural resident 
and livestock 
农村 地 区 居民 家 庭 日 常生 活 需 要 使 用 的 水 量 。 
8.4.6.3 城镇 生活 需 水 量 urban domestic water demand 
城镇 地 区 居民 家 庭 日 党 生活 需 要 使 用 的 水 量 。 
8.4.7 环境 流量 environmental flow 
为 了 改善 河流 水 质 、 维 持 水 生生 境 与 生态 系统 展 好 功能 、 关 化 
景观 环境 等 ,河流 必须 保持 的 流量 。 
8.4.7.1 最 小 环境 流量 minimum environmental flow 
维系 和 保护 水 体 最 基本 的 环境 功能 不 受 破坏 而 必须 保留 的 最 
小 流量 
8.4.8 供水 能 力 water Supply capacity 
利用 供水 工程 设施 ,对 水 量 进行 存储 、 调 节 、 处 理 \ 传 输 ,可 以 
回 用 水 户 分 配 的 具有 一 年 保证 程度 的 最 大 水 量 。 
8.4.9 水 资源 承载 能 力 carrying capacity of water resources 
个 流域 一 个 地 区 或 一 个 国家 ,在 确定 阶段 的 经 济 社会 发 展 
水 平和 技术 条 件 下 ,在 合理 开发 利用 水 资源 以 维持 生态 系统 可 持 
续 性 的 前 提 下 ,当地 天 然 水 资源 能 够 维持 和 支撑 的 达到 一 定 生 活 
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水 平 的 人 口 数量 以 及 具有 特定 结构 的 经 济 规 模 。 
8.4.10 地 下 水 采 补 平衡 balance between groundwater 
exploitation and recharge 
为 维持 地 下 水 的 可 持续 开发 利用 ,在 地 下 水 多 年 平均 开采 量 
与 补给 量 之 间 所 需要 保持 的 相对 均衡 状态 。 
8.4.11 水 利 规划 water resources development planning 
在 一 定 范围 ,一 定时 期 内 ,为 开发 利用 水 资源 、 防 治水 旱灾 害 
而 制订 的 总 体 措 施 安排 。 
8.4.12 水 资源 保护 规划 water resources protection planning 
为 保护 水 质 ,合理 开发 .利用 水 资源 ,实现 水 资源 可 持续 利用 
而 制订 的 一 定时 期 的 总 体 安 排 。 


8.5 水 资源 开发 利用 


8.5.1 水 资源 开发 利用 water resources development and utilization 

通过 各 种 工程 和 非 工 程 措施 对 水 资源 加 以 控制 .调节 、 配 置 和 
供给 ,以 及 流域 间 .地 区 间 调 配 ,以 满足 国民 经 济 和 社会 发 展 用 水 
需要 的 行为 。 
8.5.2 水 资源 开发 water resources development 

通过 各 种 水 工程 和 水 管理 等 措施 对 水 资源 进行 调节 控制 和 再 

分 配 的 行为 。 
8.5.3 水 资源 多 目标 开发 multi-purpose water resources 
development 

协调 具有 竞争 性 的 多 个 水 资源 开发 利用 目标 ,以 达到 除 害 兴 
利 目的 的 水 资源 开发 方式 。 
8.5.4 水 资源 可 持续 开发 sustainable water resources development 

水 资源 供求 长 期 处 于 良性 循环 ,不 致 造成 可 利用 水 量 日 益 减 
少 或 水 体 水 质 下 降 丧 失 使 用 价值 ,并 保持 生态 环境 良好 的 水 质 源 
开发 方式 。 
8.5.5 水 资源 利用 water resources utilization 
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通过 水 资源 开发 为 各 类 用 户 提供 符合 质量 要 求 的 地 表 水 和 地 
下 水 可 用 水 源 。 
8.5.6 水 资源 可 持续 利用 sustainable water resources utilization 
通过 水 资源 合理 利用 ,使 水 资源 供求 长 期 处 于 良性 循环 ,不 至 
造成 可 利用 水 量 减 少 , 或 水 功能 区 水 质 下 降 而 丧失 使 用 价值 的 利 
FAT sk 
8.5.7 供水 水 源 地 source region for watersupply 
为 供水 工程 提供 水 源 的 一 定 范围 的 地 表 水 域 或 地 下 水 流域 。 
8.5.8 生产 用 水 productive water use 
第 一 产业 .第 二 产业 和 第 三 产业 用 水 的 总 称 。 
8.5.8.1 第 一 产业 用 水 primary industry water use 
种 植 业 、 林 牧 渔业 用 水 和 牲畜 用 水 的 总 称 。 
8.5.8.2 第 二 产业 用 水 secondary industry water use 
工业 生产 过 程 中 取 用 的 新 水 量 , 包 括 原 料 、 动 力 、 冲 洗 \、 冷 却 用 
水 ,以 及 建筑 业 用 水 的 总 称 。 
8.5.8.3 第 三 产业 用 水 tertiary industry water use 
商业 和 餐饮 业 、 其 他 服务 业 用 水 ,以 及 城市 消防 用 水 及 城市 特殊 
用 水 的 总 称 。 包 括 商品 贸易 .餐饮 作 窗 .金融 .交通 运输 .仓储 、 邮 
电 通 讯 、 文 教工 生 、 机 关 团 体 等 各 种 服务 行业 的 用 水 。 
8.5.8.4 冷却 用 水 cooling water use 
工业 生产 过 程 中 降低 温度 的 用 水 ,可 分 为 直流 冷却 用 水 和 循 
环 冷 却 用 水 两 类 。 
8.5.9 生态 与 环境 用 水 ecological and environmental water use 
XE a A Dy Fi ts Fb E 29 EAS 5 Gr if BY 7K ae. BY > yA 
农村 生态 EEK BYE. MWEE AS 5 SRE Kk Gh A E OK A 
绿化 、 环 境 卫 生 等 用 水 ,农村 生态 与 环境 用 水 指 对 湖泊 沼泽 湿地 衬 


水 、 林 章 植 被 建设 .地 下 水 回 江 等 用 水 ， 
8.5.10 压 成 用 水 water use for salinity contro! 


AH TRL AET LT EIRE «gS SRE A A E A EO AE TT N 
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大 河流 下 汇流 量 所 增加 的 水 量 。 
8.5.11 压 盐 用 水 water use for salinization control 

TE ER ER Bh He TEJE BE I E AR Fl] YX k HE YB E E BE ob VE 
脱盐 所 需要 的 水 量 。 
8.5.12 灌溉 制度 irrigation schedule 

按 作 物 需 水 要 求 和 不 同 灌水 方法 制订 的 灌水 次 数 . 每 次 灌水 
的 灌水 时 间 和 治水 定额 以 及 灌溉 定额 的 总 称 。 
8.5.13 灌溉 水 利用 系数 irrigation efficiency 

洪 入 田间 蓄积 于 土壤 根系 层 中 可 供 作 物 利用 的 水 量 与 渠 首相 
应 引水 量 的 比值 。 
8.5.14 田间 水 利用 系数 water efficiency infield 

洪 入 田间 鞭 积 于 土壤 根系 层 中 可 供 作 物 利用 的 水 量 与 末 级 固 
定 渠道 放出 水 量 的 比值 。 
8.5.15 雨水 利用 rainwater utilization 

采用 人 工 措 施 直 接 对 天 然 降 水 进行 收集 .存储 并 加 以 利用 。 
8.5.16 用 水 效率 water use efficiency 

水 的 耗 用 量 与 取 用 量 的 比值 ,也 称 水 的 有 效 利用 率 。 
8.5.17 计划 用 水 planned water use 

各 用 水 户 或 用 水 部 门 依据 生产 计划 和 合理 的 用 水 定额 编制 用 
水 计划 ,并 按 计 划 调 度 配 水 的 用 水 方式 。 
8.5.18 WARK water saving 

为 提高 用 水 效率 而 科学 合理 地 减少 供 、 用 水 量 的 活动 。 
8.5.19 循环 利用 率 cycling use rate 

在 工农 业 生 产 中 所 供水 量 扣 除 耗 水 量 后 ,剩余 水 量 经 过 一 是 
处 理 后 重复 利用 于 供水 ,此 重复 利用 水 量 与 总 供水 量 的 比值 。 
8.5.20 海水 利用 utilization of seawater 

利用 海水 为 人 类 的 生产 .生活 服务 的 技术 和 过 程 。 
8.5.21 微 威 水 利用 utilization of brackish water 

利用 优化 度 为 le/L~3¢/L 的 水 为 人 类 的 生产 、 生活 服 务 的 
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8.5.22 Pk% efficient irrigation 

FE Fl HI RE ABE IK Wa, Bix K BIS JE Ge PA A 7k 3c 8 I ae YE 
8.5.23 非 充 分 灌溉 deficient irrigation 

在 水 量 不 足 的 条 件 下 ,为 了 获得 总 体 效益 最 佳 ,在 作物 全 生育 
期 或 某 些 生育 阶段 不 充分 满足 作物 需 水 要 求 的 灌溉 模式 。 
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9 水 环 境 


9.1 一 般 术 语 


9.1.1 水 环境 water environment 

围绕 人 群 空 间 及 可 直接 或 间接 影响 人 类 生活 和 发 展 的 水 体 ， 
其 正常 功能 的 各 种 自然 因素 和 有 关 的 社会 因素 的 总 体 。 
9.1.2 水 环境 要 素 ( 水 环境 基质 ) water environment element 

构成 水 环境 整体 的 各 个 独立 的 .性 质 不 同 而 又 服从 整体 演化 
规律 的 基本 物质 。 
9.1.3 环 培 水 利 学 environmental hydro-science 

研究 水 利 与 环境 的 相互 关系 ,以 发 挥 水 利 优 势 , 减 免 不 利 影 
啊 ,保护 和 改善 环境 的 学 科 。 
9.1.4 环 培 水 力学 environmental hydraulics 

研究 污染 物质 在 水 体 中 扩散 与 输 移 规律 及 其 应 用 的 学 科 。 
9.1.5 水 化 学 hydrochemistry 

研究 水 体 中 的 化 学 性 质 、 化 学 成 分 的 变化 规律 .成因 和 分 布 特 
点 的 学 科 。 
9.1.6 环境 水 化 学 environmental hydrochemistry 

研究 人 类 活动 与 水 体 化 学 性 质 的 形成 发展、 演变 和 效应 之 间 
相互 关系 的 学 科 。 
9.1.7 环境 水 生物 学 environmental hydro-biology 

研究 人 类 活动 对 水 环境 与 水 生生 物 相 互 作用 的 规律 及 其 机 理 
的 学 科 。 
9.1.8 水 环境 背景 值 ( 水 环境 本 底 值 ) background value of 
water environment 

水 环境 要 素 在 未 受 污染 影响 的 情况 下 ,其 水 环境 要 素 的 原始 
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含量 以 及 水 环境 质量 分 布 的 正常 值 。 


9.1.9 水 环境 容量 water environment capacity 

在 人 群生 存 和 水 生态 不 致 受害 的 前 提 下 ,水 环境 所 能 容纳 污 
染 物 的 最 大 负 倚 量 。 
9.1.10 化 学 径流 chemical runoff 


溶解 质 在 水 流 携 市 下 的 迁移 。 
9.1.11 环境 用 水 environmental water 
改善 水 质 .协调 生态 和 美化 环境 的 用 水 。 
9.1.12 地 下 水 超 量 开采 groundwater excessive exploitation 
地 下 水 开采 量 超过 可 开采 量 Ee BK BEB RE PK 
9.1.13 人工 补给 (人 工 回 灌 ) artificial recharge 
借助 工程 措施 ,将 地 表 水 或 其 他 水 源 的 水 引入 地 下 含水 层 的 
9.1.14 地 下 水 降落 漏斗 groundwater depression cone 
当 某 一 地 区 对 某 一 含水 层 开采 量 持续 大 于 可 开采 量 时 ,形成 
以 开采 强度 最 大 地 点 为 中 心 的 形似 漏斗 的 潜水 面 或 水 压 面 。 
9.1.15 地 面 沉 降 land subsidence 
在 目 然 或 人 为 因素 作用 下 , 某 一 范围 的 地 表面 在 垂直 方 同 发 
生 的 高 程 降低 的 现象 。 
9.1.16 KJEE reservoir bank caving 
IKER 7K a IKE JA A ae RE Ac AE) Sg SR 
9.1.17 KERR reservoir inundation 
7K Jee es KIEK JÆ JEA i FY Pk Ey. | ob E e ER wT TR 
洋 化 等 次 生 灾害 的 现象 。 
9.1.18 水 库 冷害 cold water hazard of reservoir 
水 库 下 汇 低 温水 引起 的 危害 。 
9.1.19 湖水 咸 化 salinization of lake water 
湖水 溶解 盐分 浓度 增 大 的 现象 。 
9.1.20 海水 人 侵 seawater intrusion 
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海水 侵入 地 下 含水 层 或 入 海河 口 的 现象 。 
9.1.21 淡水 阻隔 体 freshwater barrier 

能 防止 盐水 、 咸 水 的 侵入 ,保持 有 是 够 水 头 的 地 下 水 淡水 状 。 
9.1.22 盐水 枫 saline wedge 

海水 侵入 河口 ,形成 交界 面 清晰 、 形 态 稳定 的 盐水 横 形体 。 
9.1.23 QAI intrusion of tidal saltwater 

感 潮 河 段 在 涨潮 时 发 生 的 海水 上 淹 现 象 。 
9.1.24 KRM desertification 

ESFE Bl) DS AEE EP aA Sie Fe YY a 
9.1.25 沼泽 化 swampiness 

地 下 水 位 接近 地 表 ,土壤 长 期 被 水 分 所 饱和 ,在 湿性 植物 作用 
和 嫌 气 条 件 下 ,进行 有 机 质 的 生物 积累 与 矿质 元 素 的 还 原 过 程 。 
9.1.26 盐 碱 化 soil salinization 

土壤 中 可 溶性 盐分 不 断 向 土壤 表层 积聚 形成 盐 碱 士 的 过 程 。 
9.1.27 job underground erosion 

渗透 到 地 下 的 水 分 对 岩 土 的 水 蚀 作用 。 
9.1.28 水 十 流失 soil and water losses(soil erosion and 
water loss) 

在 水 力 、 风 力 、 冻 融 、 重 力 等 内 外 营 力 作用 下 ,土壤 及 其 他 地 表 
组 成 物质 被 破坏 .剥蚀 .转运 和 沉积 的 过 程 。 
9.1.29 水 土 保持 soil and water conservation 

防止 水 土 流 失 , 保 护 ` BC BS 45 E AH K E ot DR Sak ET 
施 , 维 护 和 提高 土地 生产 力 ,以 利于 充分 发 挥 水 土 资 源 的 经 济 效益 
和 社会 效益 ,减轻 水 旱灾 害 , 建 立 良 好 生态 环境 , 文 撑 可 持续 发 展 
的 社会 公益 性 事业 。 
9.1.30 人工 降水 artificial precipitation 

用 人 工 催化 方法 促成 云层 产生 降水 .增加 降水 或 改变 降水 分 
布 的 措施 。 
9. 1.31 人 类 活动 水 文 效应 hydrologic effect of human activities 
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由 水 工程 灌溉、 开采 地 下 水 .水土 保 持 、 土 地 利用 改变 、 城 市 
化 、 排 水 等 引起 降水 .洪水 .径流 、 地 下 水 . 沙 量 . 水质 等 流域 水 文 情 
势 的 变化 。 


9.2 水 环境 质量 


9.2.1 水 环境 质量 quality of water environment 
水 环境 对 人 群 的 生存 和 繁衍 以 及 社会 经 济 发 展 的 适宜 程度 ， 
通 销 指 水 环境 遭受 污染 的 程度 。 
9.2.2 水 质 water quality 
水 体质 量 的 简称 。 由 水 的 物理 .化 学 和 生物 等 方面 的 综合 特 
性 所 决定 。 
9.2.2.1 天 然 水 质 natural water quality 
在 自然 环境 条 件 下 ,天 然 水 体 中 水 与 其 所 含 物 质 共 同 表现 的 
水 的 质量 的 综合 特性 。 
9.2.2.2 地 下 水 水 质 quality of groundwater 
地 下 水 的 物理 性 质 、 化 学 成 分 .细菌 和 其 他 有 害 物质 的 含量 的 
总 称 。 
9.2.3 游 解 性 总 固体 total dissolved solids 
水 样 经 过 过 滤 后 ,在 一 定 的 温度 下 烘 于 ,所 得 的 固体 残渣 , 包 
括 不 昂 挥 发 的 可 浴 性 盐 类 .有 机 物 及 能 通过 滤器 的 不 溶性 微粒 等 。 
9.2.4 JWE mineral content 
单位 水 容积 内 含有 的 无 机 矿物 质 总 离子 量 。 
9.2.5 RF salinity 
水 中 次 解 性 盐 类 物质 的 含量 程度 。 
9.2.6 pH 值 pH value 
水 中 氢 离 子 浓 度 常 用 对 数 的 负 值 , 表 示 水 中 的 酸 碱 性 。 
9.2.7 WÈ alkalinity 
水 介质 与 氢 离 子 反 应 的 定量 能 力 。 
9.2.8 RJE acidity 
。 202 。 


水 介质 与 氢 氧 根 离 子 反 应 的 定量 能 力 。 
9.2.9 电导 率 electric conductivity 

水 传导 电流 的 能 力 , 以 能 过 单位 面积 的 电流 除 以 单位 长 度 的 
电压 降落 来 量度 。 
9.2. 10 ETRE QE) turbidity 

由 于 水 体 中 存在 微细 分 散 的 悬浮 性 粒子 .可 溶 的 有 色 有 机 物 
质 .浮游 生物 .微生物 ,使 水 透明 度 降 低 的 程度 ,是 水 的 光学 性 质 的 
— BEBE IK « 
9.2.11 HRA total oxygen demand 

水 中 全 部 还 原 性 物质 氧化 成 简单 稳定 的 无 机 物质 及 有 机 物质 
过 程 中 所 消耗 的 氧 量 。 

9.2.11.1 游 解 氧 dissolved oxygen 
以 分 子 状 态 溶 存 于 水 中 的 氧 。 


9.2.11.2 FAE oxygen demand 
水 中 还 原 性 物质 氧化 成 为 简单 的 稳定 的 无 机 物质 过 程 中 所 消 
耗 的 氧 量 。 


9.2.11.3 KÆ dissolved oxygen sag curve 
FE m AA LD 15 R YD TAY Be, Be NS PAS SR LR Et FE ak BE ET 
lia] EE) TE) H k. 
9.2.12 生化 需 氧 量 biochemical oxygen demand 
水 中 有 机 物质 在 好 氧 微生物 作用 下 ,在 好 氧 分 解 过 程 中 所 消 
耗 的 氧 量 。 
9.2.13 化 学 需 氧 量 chemical oxygen demand 
在 规定 条 件 下 ,用 氧化 剂 处 理 水 样 时 ,水 中 被 氧化 物质 消耗 的 
该 氧化 剂 数量 折算 的 氧 量 。 
9.2.14 人 硬度 hardness 
反映 水 的 含 盐 特 性 ,天 然 水 中 以 钙 盐 和 镁 盐 为 主 , 其 值 为 水 中 
钙 ERK Gn SARA BE 
9.2.14.1 PREIE JE CA EJE) carbonate hardness 
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水 中 可 溶性 钙 镁 等 碳酸 盐 、 碳 酸 氧 盐 所 引起 的 硬度 ,起 沸 时 可 
WE. 
9.2.14.2 JERR ERIE OKA TEE) non-carbonate hardness 
JKP PA PE ER ER a AAE A AP | GY E 
Bb AS fe BRE 
9.2.14.3 便 水 hard water 
钉 镁 盐 含 量 超 过 150mg/L( 以 CaCO, tf) Wii zk, 300mg/L 
以 上 为 极 硬 水 。 
9.2.14.4 软水 soft water 
钙 镁 盐 含 量 小 于 100mg/L( 以 CaCO, 计 ) 为 软水 ,40mg/L 以 
下 为 极 软水 。 
9.2.15 水 污染 water pollution 
由 于 人 为 或 天 然 因 素 ,污染 物 进 入 水 体 ,引起 水 质 下 降 , 使 水 
的 使 用 价值 降低 或 正常 功能 趟 失 的 现象 。 
9.2.15.1 次 生 水 污染 secondary water pollution 
吸附 于 悬浮 物 或 积累 于 底 质 中 的 污染 物质 重新 引起 水 污染 的 
现象 , 叉 称 二 次 水 污染 。 
9.2.15.2 地 表 水 污染 surface water pollution 
15 Ae EA EAT AYE Al 7k JE Se RKI FE BOK E F BEY 
现象 。 
9.2.15.3 地 下 水 污染 groundwater pollution 
污染 物 洛 包 气 玫 紧 向 人 渗 ,并 随地 下 水 流 扩 散 和 输 移 ,导致 地 
下 水 体 污 染 的 现象 。 
9.2.15.4 生物 水 污染 water pollution by organism 
病原 微生物 .寄生 虫 或 卵 等 进入 水 体 或 某 些 水 生物 异常 繁殖 
引起 的 水 体 污染 现象 。 
9.2.16 污染 物 pollutant 
由 人 类 活动 产生 或 由 自然 界 释放 ,进入 水 体 后 使 水 体 的 正常 
组 成 和 性 质 发 生 直 接 或 间接 有 害 于 人 类 的 物质 。 
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9.2. 16.1 污染 物 迁 移 transport of pollutant 
污染 物 在 水 体 中 移动 . 富 集 ,分 散 与 消失 过 程 ,包括 机 械 迁 移 、 
物理 化 学 迁移 和 生物 迁移 。 
C1) AL ARIE physical transport 
由 水 的 机 械 作 用 和 重力 作用 ,污染 物 被 水 体 携带 而 进行 的 
(2) 物 理化 学 迁移 physicochemical transport 
污染 物 在 水 体 中 发 生 一 系列 物理 化 学 作用 时 所 伴随 的 污染 物 
WE AS EE ER 
(3) 生 物 迁 移 biological transport 
污染 物 通 过 水 生物 新 陈 代 谢 、 生 长 .死亡 等 生理 过 程 而 伴随 的 
生物 富 集 。 
(4) 水 生物 窗 集 (水 生物 浓缩 ) enrichment of aquatic organism 
水 生物 从 水 环境 中 聚集 污染 物 的 现象 。 
9.2.16.2 污染 物 转 化 transformation of pollutant 
污染 物 在 水 体 中 通过 物理 ,化 学 、 生 物 的 作用 ,改变 形态 或 转 
变 为 男 一 种 污染 物 的 过 程 。 
a physical transformation 
污染 物 在 水 体 中 的 蒸发 渗透. 凝聚. 吸附、 解吸 及 放射 性 元 素 
P 
ees chemical transformation 
TI ey E KAA HP SG He a ESF o 
Gy biological transformation 
ie 化 反应 .生物 体 吸 收 .代谢 作用 及 生物 降 
9.2.16.3 污染 物 降解 degradation of pollutant 
合成 的 有 机 污染 物质 的 破坏 与 矿 化 作 
用 ,包括 生物 降解 .光化学 降解 各 化 学 降解 。 
(1) 生 物 降 解 biological degradation 


用 需 氧 微生物 以 生化 方法 的 污染 物 降解 。 
(2) 光 化 学 降解 opto-chemical degradation 
在 太阳 辐射 或 紫外 线 照 射 下 的 污染 物 降解 。 
(3) 化 学 降解 chemical degradation 
在 催化 反应 或 非 催 化 反应 下 的 污染 物 降解 。 
9.2.17 污水 sewage 
含有 污染 物 的 弃 水 。 
9.2.17.1 工业 废水 industrial wastewater 
工业 生产 中 ,包括 工艺 .机 器 设备 冷却 、. 烟 气 洗 涤 .设备 和 场地 
清洗 等 过 程 中 排放 的 污水 。 
9.2.17.2 农业 污水 agricultural sewage 
农田 径流 .农业 灌溉 .牲畜 饲养 及 农产品 加 工 等 过 程 排放 的 污水 。 
9.2.17.3 城市 污水 municipal sewage 
城镇 排 人 城市 排水 系统 的 污水 的 总 称 。 在 合流 制 排水 系统 
中 ,还 包括 截流 的 雨水 。 
9.2.17.4 医疗 机 构 污 水 medical organization sewage 
医疗 机 构 门 诊 Ta Bs ARE RE SS EE E 
室 洗衣 房 太平间 等 处 排出 的 诊疗 AE TR Be FETS IK 
9.2.18 MYLI acid deposition 
大 气 中 酸性 污染 物 的 自然 沉降 ,分 为 干 沉 降 和 湿 沉 降 。 
9.2.18.1 湿 沉 降 wet deposition 
发 生 降 水 时 , 融 空 雨滴 吸收 大 气 中 酸性 污染 物 降 到 地 面 的 沉 
9.2.18.2 于 沉降 dry deposition 
不 发 生 降 水 时 ,大 气 中 酸性 污染 物 受 重力 .颗粒 物 吸附 等 作用 
由 大 气 沉 降 到 地 面 的 过 程 。 


9.3 水 环境 质量 评价 


9.3.1 水 环境 质量 评价 quality assessment of water environment 
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按照 一 定 目的 ,根据 水 环境 质量 标准 ,对 一 个 区 域 的 水 环境 质 
量 进行 总 体 定 性 和 定量 的 评定 。 
9.3.2 污染 源 调 查 investigation of pollution source 
根据 控制 水 污染 改善 水 环境 质量 的 要 求 , 对 某 一 地 区 造成 水 
污染 的 原因 进行 的 调查 。 
9.3.3 水 体 污 染 源 pollution source of water body 
加 水 体 排 放 污 染 物 或 对 水 环境 产生 有 害 影响 的 场所 、 设 备 和 
装置 等 ,通常 也 包括 污染 物 进入 水 体 的 途径 。 
9.3.3.1 天 然 污 染 源 natural pollution source 
自然 界 自行 向 水 体 排 放 有 害 物 质 或 造成 有 害 影 响 的 场所 。 
9.3.3.2 人 为 污染 源 artificial pollution source 
由 人 类 活动 而 形成 的 水 体 污 染 源 。 
9.3.3.3 点 污染 源 point pollution source 
进 人 水 体 污染 物 有 固定 范围 的 排污 场所 或 疫 置 ,如 城市 .工矿 
企业 等 排出 的 污水 ,有 稳定 的 排污 口 。 
9.3.3.4 非 点 污染 源 ( 面 污染 源 ) nonpoint pollution 
source(diffuse pollution source) 
进入 水 体 污 染 物 没 有 固定 的 排污 场所 ,如 地 表 径 流 . 水 土 流 
Fe .农田 排水 .放射 性 沉降 . 酸 十 等 携带 污染 物 呈 “ 面 ? 范 围 对 水 体 
的 污染 。 
9.3.4 污染 源 控制 pollution source control 
为 改善 水 环境 ,在 污染 源 调 查 的 基础 上 ,运用 法 律 的 .行政 的 、 
经 济 的 .技术 的 以 及 其 他 管理 手段 和 措施 ,对 污染 源 进行 监督 , 控 
制 污 水 的 排放 量 。 
9.3.5 ÆW YH near-shore pollution belt 
当 水 体 宽 深 比较 大 ,上 废 污水 进入 水 体 ,在 近 岸 水 域 形成 一 条 明 
显 的 由 废 污水 与 天 然 水 组 成 的 带 状 污染 区 。 
9.3.6 WR ii fy pollution load 
在 一 定时 段 内 ,进入 水 体 的 污染 物质 总 量 。 


A 


9.3.7 rE dilution ratio of water 
河流 径流 量 与 排 人 该 河流 的 污水 量 之 比 。 
9.3.8 排污 口 调查 sewage outfall investigation 
对 污水 排放 的 口 门 位置 以 及 排污 量 .污水 主要 来 源 进行 的 
HA., 
9.3.9 SRY IK HEROS amount of wastewater discharge 
第 二 产业 、 第 三 产业 和 城镇 居民 生活 等 用 水 户 排 放 的 已 被 污 
染 的 水 量 ,不 包括 火电 直流 冷却 水 排放 量 和 矿坑 排水 量 。 
9.3. 10 排污 总 量 total amount of sewage discharge 
某 一 时 段 内 从 排污 口 排出 的 某 种 污染 物 的 总 量 , 是 该 时 段 内 
污水 的 总 排放 量 与 该 污染 物 平 均 浓 度 的 乘积 .瞬间 污染 物 浓 度 的 
时 间 积 分 全 或 排污 系数 统计 值 。 
9.3.11 排放 浓度 控制 concentration control of pollutant discharge 
根据 污水 排放 的 允许 浓度 标准 值 ,调控 污染 源 排放 的 污染 物 。 
9.3.12 排污 总 量 控制 total amount control of sewage discharge 
在 一 定 水 体 功 能 、 水 质 标准 和 目标 要 求 下 ,对 水 域 多 许 排 入 的 
污染 物 总 量 的 限定 .监督 和 管理 。 
9.3.13 最 高 允许 排水 量 maximum allowable discharge amount 
在 工业 生产 或 冀 禽 养殖 过 程 中 直接 用 于 生产 的 水 的 最 高 排 
9.3.14 水 污染 事故 water pollution accident 
TIR FE A RS i MK JOR SAC AR 2 eB AEH Rb 
生产 以 及 环境 带 来 紧急 危害 的 事件 。 
9.3.15 水 质 参 数 water quality parameter 
水 体 中 的 物理 .化 学 和 生物 因子 的 特征 指标 ,用 以 反映 水 体质 
量 优 劣 程 度 和 变化 趋势 。 
9.3.16 水 质 人 异型 water quality model 
描述 污染 物 在 水 体 中 运动 变化 规律 及 其 影响 因素 相互 关系 的 
数学 表达 式 和 计算 方法 。 
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9.3.16.1 综合 水 质 模型 integrated water quality model 
描述 多 个 水 质 项 目 ( 组 分 ) 相 互 作用 的 数学 表达 式 。 
9.3.16.2 河流 水 质 模型 river water quality model 
拍 述 河流 水 质变 化 基本 规律 的 数学 表达 式 , 也 称 河流 水 污染 
模型 。 
9.3.16.3 湖泊 水 质 模 型 lake water quality model 
描述 湖 泪水 质 的 物理 、 化 学 和 生物 转化 过 程 的 数学 表达 式 ， 
9.3.16.4 河口 水 质 模型 estuary water quality model 
描述 入 海河 口 和 感 潮 河 段 水 质变 化 基本 规律 的 数学 表达 式 。 
9.3.17 水 温 模型 water temperature model 
以 热力 学 .流体 力学 .气象 学 为 基础 ,以 热量 平衡 为 核心 ,描述 
河流 . 湖 泪 .水 库 和 其 他 水 体温 度 场 变化 规律 的 数学 模型 。 
9.3.18 污染 项 目 pollution item 
现状 水 质 类 别 评价 中 单项 水 质 浓度 值 不 满足 设 定 标 准 限 值 要 
求 的 水 质 项 目 。 
9.3.19 超标 项 目 exceeding standard item 
水 质 评价 中 单项 水 质 浓 度 值 不 满足 水 质 类 别管 理 目 标的 水 质 
项 目 。 
9.3.20 水 体 复 氧 reoxygenation of water body 
水 体 自然 流动 或 利用 卉 曾 、 过 水 坝 、 跌 水 等 水 工 建筑 物 泄 水 ， 
空气 与 水 体 发 生 掺 混 , 气 泡 中 的 氧气 在 水 体 中 扩散 ,提高 水 体 中 溶 
解 氧 浓度 的 过 程 。 
9.3.21 水 体 自 净 能 力 self-purification capacity of water body 
水 体 依靠 自身 能 力 ,在 物理 、 化 学 或 生物 方面 的 作用 下 使 水 体 
中 污染 物 无 害 化 或 污染 浓度 下 降 的 过 程 。 
9.3.22 水 质变 化 趋势 分 析 water quality trend analysis 
采用 定性 定量 结合 的 方法 ,揭示 一 定时 段 内 水 质变 化 规律 及 
地 理 分 布 模式 。 常 见 的 分 析 方 法 有 序列 建 模 法 和 趋势 检验 法 等 ， 
其 中 ,趋势 检验 法 又 可 分 为 参数 检验 法 和 非 参 数 检 验 法 。 
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9.3.23 水 质 生物 评价 biological assessment of water quality 
利用 指示 水 生物 对 水 体 污 染 物 会 产生 某 些 反应 或 信息 的 原 

理 , 对 水 体质 量 及 其 变化 趋势 进行 的 分 析 评 定 。 

9.3.24 水 环境 影 啊 评 价 water environmental impact assessment 
对 人 类 活动 所 引起 的 水 环境 改变 及 其 影响 进行 的 预测 和 

评定 。 

9.3.25 水 环境 效应 water environment effect 
人 类 活动 或 自然 环境 变化 改善 或 改变 水 环境 系统 的 结构 和 功 

能 所 产生 的 效果 。 

9.3. 26 水 污染 环境 效应 environmental effect of water pollution 
水 污染 引起 的 水 环境 系统 结构 和 功能 的 变化 。 


9.4 水 环境 保护 


9.4.1 水 环境 保护 water environment protection 
为 合理 利用 水 资源 ,保持 生态 平衡 ,防止 水 环境 污染 和 破坏 所 
采取 的 法 律 .行政 .宣传 教育 、 经 济 .技术 等 多 方面 措施 。 
9.4.2 水 环境 保护 标准 standard for water environment protection 
在 一 定时 期 和 地 区 ,根据 一 定 水 环境 保护 目标 ,由 政府 制定 对 
水 环境 管理 要 求 的 规定 ,包括 水 环境 质量 标准 、 各 类 污水 排放 标 
HE 水 环境 保护 基础 标准 和 水 环境 保护 方法 标准 等 。 
9.4.2.1 水 环境 质量 标准 quality standard of water environment 
为 保护 人 群 健康 和 社会 物质 财富 、 维 持 生 态 平 衡 ,由 政府 制定 
的 限定 水 体 中 有 害 物 质 或 因素 的 标准 ,包括 生活 饮用 水 卫生 标准 、 
工业 用 水 水 质 标准 ,农田 灌溉 水 质 标 准 、` 渔 业 水 质 标 准 、 地 面 水 环 
境 质量 标准 等 。 
9.4.2.2 污水 排放 标准 sewage discharge standard 
为 保护 与 改善 水 环境 ,有 效 地 控制 构成 污染 源 的 污水 排放 量 ， 
由 政府 制定 对 人 为 排放 污水 中 的 污染 物 所 作 的 限额 规定 。 包 括 污 
水 绿 合 排放 标准 、 行 业 污水 排放 标准 .医疗 机 构 水 污染 物 排放 标 


e 210 。 


准 城镇 污水 处 理 厂 污 染 物 排放 标准 、 畜 禽 养殖 业 污 染 物 排放 标 
准 等 。 
9.4.3 水 质保 护 water quality protection 

为 保护 河流 湖泊、 水 库 、 地 下 水 等 水 体 的 水 质 及 功能 所 采取 
的 措施 。 
9.4.4 水 质 管 理 water quality management 

为 满足 各 类 水 体 设 定 的 水 质 标准 ,对 水 质 进行 的 保护 行为 。 
9.4.5 水 污染 源 管 理 water pollution source management 


对 影响 水 质 的 污染 源 所 采取 的 行政 .技术 .经济 .法律 等 防治 


措施 。 
9.4.6 水 源 地 保护 规划 protection planning of water source 
area 


为 保障 供水 安全 ,保护 人 群 健康 ,对 供水 水 源 地 的 污染 控制 所 
作 的 总 体 安 排 。 
9.4.7 水 质 规划 water quality planning 
为 保护 水 资源 与 水 环境 ,根据 水 体 条 件 , 开 发 利用 要 求 及 排污 
情况 ,提出 一 定时 期 .一 定 地 域内 的 水 质 目标 及 其 实现 措施 的 总 体 
方案 。 
9.4.7.1 河流 水 质 规划 river water quality planning 
为 使 河流 水 质 在 规划 水 平年 达到 水 环境 目标 规定 的 水 质 标 
准 ,通过 建立 水 质 模型 ,利用 模拟 .优化 技术 ,寻求 保护 和 改善 河流 
水 质 的 总 体 措 施 安 排 。 
9.4.7.2 水 库 水 质 规划 reservoir water quality planning 
为 使 水 库 水 质 维持 高 水 平 , 防 治水 污染 ,以 规划 水 平年 要 求 的 
水 质 标准 ,拟定 合理 措施 ,通过 模拟 、 优 化 技术 ,寻求 保护 和 改善 水 


库 水 质 的 总 体 措施 安排 。 
9.4.8 水 污染 综合 防治 规划 planning for comprehensive 


water pollution control 


为 保护 水 资源 ,防治 水 污染 ,根据 规划 水 平年 的 水 域 水 质保 护 
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目标 ,把 水 环境 同 社会 经 济 发 展 作 为 一 个 整体 .制订 防治 水 污染 综 
合 措 施 方案 。 
9.4.9 污水 人 处理 sewage treatment 
为 使 污水 得 到 净化 ,通过 物理 .化 学 或 生物 方法 ,回收 或 去 除 
污水 中 的 污染 物 的 过 程 。 
9.4.10 污水 资源 化 reclamation of sewage 
为 使 污水 重新 具有 使 用 价值 和 经 济 价值 ,把 污水 用 作 低 质 水 
源 ,污水 经 处 理 后 再 利用 或 从 污水 中 国 收 有 用 物质 的 过 程 。 
9.4.11 IRS KA Fl reuse of municipal wastewater 
以 城镇 污水 为 再 生 水 源 , 经 再 生 工艺 净化 处 理 后 ,达到 可 用 的 
水 质 标 准 , 通 过 管道 输送 或 现场 使 用 方式 予以 利用 的 全 过 程 。 
9.4.11.1 城镇 污水 再 生 水 reclaimed water for municipal 


wastewater 


城镇 污水 经 再 生 工 艺 处 理 后 具有 一 和 定 使 用 功能 的 水 。 
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10 水 生 A 


10.1 一 般 术 语 


10.1.1 水 生态 hydroecology 

环境 水 因子 对 生物 的 影响 和 生物 对 各 种 水 分 条 件 的 适应 。 
10.1.2 生态 平衡 ecological balance 

生态 系统 的 结构 和 功能 均 处 于 适应 与 协调 的 动态 平衡 状态 。 
10.1.3 生态 效应 ecological effect 

生物 因子 或 非 生物 因子 ,在 其 存在 或 活动 过 程 中 ,对 其 所 在 生 
态 系统 中 的 结构 ,功能 所 产生 的 影响 。 
10.1.4 生态 效益 ecological benefit 

自然 生 态 系统 及 其 生态 过 程 所 形成 的 维持 人 类 赖 以 生存 的 环 
境 条 件 及 其 提供 的 服务 。 
10.1.5 水 生生 物 aquatic organism 

全 部 或 部 分 生活 在 各 种 水 域 中 的 动物 和 植物 ,包括 淡水 生物 
10.1.6 水 体 富 营 养 化 eutrophication of water body 

在 人 类 活动 的 影响 下 ,生物 所 需 的 氮 、 磷 等 营养 物质 大 量 进 入 
湖泊 .河口 海湾 等 缓 流水 体 , 引 起 藻类 及 其 他 浮游 生物 迅速 党 殖 ， 
水 体 溶解 氧 量 下 降 , 水 质 恶 化 , 鱼 类 及 其 他 生物 异常 繁殖 的 现象 。 

10.1.6.1 水 华 algal blooms 

藻类 在 河流 .湖泊 水 体 中 异常 繁殖 并 大 面积 覆盖 水 面 的 一 种 

现象 ,水 体 呈 蓝 、. 绿 或 暗 褐 色 ,是 淡水 水 体 富 人 营养 化 的 一 种 特征 。 
10.1.6.2 赤潮 red tide 

在 特定 的 环境 条 件 下 ,海水 中 某 些 浮游 植物 .原生 动物 或 细菌 

爆发 性 增殖 或 高 度 聚 集 而 引起 水 体 变色 的 一 种 有 害 生 态 现象 。 
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10. 1.7 水 体 生 物 净 化 biological purification of water body 

水 生物 类 群 通过 生命 活动 ,使 水 体 中 污染 物 无 害 化 或 污染 浓 
度 下 降 的 过 程 。 
10.1.8 植被 vegetation 

一 地 区 植物 群落 的 总 体 。 
10.1.9 自然 植被 natural vegetation 

在 历史 和 现在 的 环境 因素 的 影响 下 ,未 经 人 工 干 预 目 然 长 成 
的 植被 。 
10.1.10 生境 (栖息 地 ) habitat 

生物 个 体 ,种群 或 群落 能 够 正常 生活 或 繁衍 后 代 的 场所 。 
10.1.11 小 生境 micro-habitat 

某 物种 或 某 些 生物 类 群生 活 或 繁衍 所 需 的 特殊 小 环境 。 
10.1.12 演 替 succession 

一 定 区 域内 ,一 种 生物 群落 被 男 一 种 生物 群落 所 取代 的 过 程 。 
10.1.13 和 群落 交错 区 ecotone 

两 个 不 同 群 落 交 界 的 区 域 , 亦 称 生态 过 渡 带 。 
10.4.14 生物 群落 biotic community 

生活 在 一 个 地 段 或 水 域内 ,相互 间 具 有 直接 或 间接 关系 的 各 
种 动 植物 的 总 体 。 
10.1.15 生物 指数 biotic index 

根据 某 类 或 几 类 生物 数量 多 少 及 其 比例 表达 环境 质量 等 级 的 
简单 数学 形式 。 


10.2 水 生态 系统 


10.2.1 水 生态 系统 aquatic ecosystem 
水 生生 物 群 落 与 水 环境 相互 作用 、 相 互 制约 ,通过 物质 循环 和 
能 量 流动 ,共同 构成 的 具有 一 定 结 构 和 功能 的 动态 平衡 系统 。 分 
为 淡水 生态 系统 和 海洋 生态 系统 。 
10.2.1.1 淡水 生态 系统 freshwater ecosystem 
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一 定 的 淡水 水 域内 所 有 生物 ( 即 生物 群落 ) 与 该 水 环境 相互 作 
用 ,并 通过 物质 和 能 量 流 共同 构成 的 具有 一 定 结构 与 功能 的 统 
一 体 。 

10.2.1.2 海洋 生态 系统 marine ecosystem 

海洋 中 由 生物 群落 及 其 环境 相互 作用 所 构成 的 自然 系统 。 
10.2.2 河流 生态 系统 river ecosystem 

河流 生物 群落 与 大 气 、. 河 水 及 底 质 之 间 连 续 进 行 物质 交换 和 
能 量 传递 ,形成 结构 .功能 统一 的 流水 生态 单元 。 
10.2.3 湖泊 生态 系统 lake ecosystem 

湖泊 生物 群落 与 大 气 、 湖 水 及 湖底 沉积 物 之 间 连 续 进 行 物质 
交换 和 能 量 传递 ,形成 结构 复杂 、 功 能 协调 的 基本 生态 单元 。 
10.2.4 河口 生态 系统 estuary ecosystem 

河口 水 层 区 与 底 栖 带 所 有 生物 与 其 环境 进行 物质 交换 和 能 量 
传递 所 形成 的 统一 整体 。 
10.2.5 水 库 生 态 系 统 reservoir ecosystem 

由 水 库 水 域内 所 有 生物 与 非 生物 因素 相互 作用 ,通过 物质 循 
环 与 能 量 流动 构成 的 具有 一 定 结 构 和 功能 的 系统 。 
10.2.6 湿地 生态 系统 wetland ecosystem 

湿地 水 陆 两 栖 生物 与 其 生存 环境 之 间 的 相互 作用 ,构成 的 具 
有 一 定 结 构 和 功能 的 系统 。 


10.3 水 生态 评估 


10.3.1 生态 评估 ecological assessment 
生态 评估 是 指 通过 一 定 的 技术 手段 对 人 类 赖 以 生存 的 外 部 环 
境 的 生态 功能 及 其 提供 生态 服务 的 能 力 水 平 进 行 评 价 和 价值 判断 


的 行为 和 过 程 。 
10.3.2 生态 影响 评估 ecological impact assessment 
评价 特定 的 过 程 或 措施 对 生态 系统 或 其 组 成 可 能 带 来 的 各 种 


影响 进行 的 调查 、 监 测 和 分 析 活 动 。 
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10.3.3 生态 风险 评估 ecological risk assessment 

评价 由 于 一 种 或 多 种 外 界 因素 导致 可 能 发 生 或 正在 发 生 对 生 
态 带 来 不 利 影响 的 行为 和 过 程 。 
10.3.4 生态 安全 ecological safety 

生态 系统 自然 平衡 状态 和 生态 环境 退化 的 程度 。 
10.3.5 生物 安全 biological safety 

在 生物 技术 研究 ,应 用 以 及 生物 技术 产品 研究 .开发 .商品 化 
生产 过 程 中 发 生 的 可 能 危及 生物 多 样 性 .环境 和 人 类 健康 的 安全 
性 问题 。 
10.3.6 生态 需 水 评估 water demand assessment for ecosystem 

依据 生态 保护 目标 确定 相应 生态 需 水 的 相关 工作 。 
10.3.7 生态 需 水 water demand for ecosystem 

将 生态 系统 绪 构 .功能 和 生态 过 程 维 持 在 一 定 水 平 所 需要 的 
水 量 ,是 指 一 定 生态 保护 目标 对 应 的 水 生态 系统 对 水 的 需求 。 
10.3.8 水 质 需 水 water demand for water quality 

将 生态 系统 中 水 体 水 质 维持 在 一 定 水 平 所 需要 的 水 量 。 
10.3.9 水 温 需 水 water demand for water temperature 

将 生态 系统 中 水 体温 度 维持 在 一 定 水 平 所 需要 的 水 量 。 
10.3.10 泥 沙 冲 泊 平衡 需 水 water demand for balance 
between water and sediment 

将 生态 系统 中 河床 ( 湖 床 ) 形 态 维 持 在 一 定 水 平 所 需要 的 
水 量 。 


10.3.11 生态 耗 水 ecological water consumption 


维系 生态 系统 生物 群落 生存 和 一 定 生 态 环 境 质 量 而 实际 消耗 
的 水 资源 量 。 
10. 3. 12 生态 基 流 ecological base flow 

维持 河流 生态 系统 运转 的 基本 流量 。 与 河流 生态 系统 的 结构 


和 功能 有 关 , 与 流域 的 气候 土壤、 地 质 和 其 他 诸多 因素 有 关 , 同 时 
还 与 河流 水 文 的 动态 特征 密切 相关 。 
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10.3.13 生态 流量 ecological flow 
生态 需 水 中 的 某 个 流量 ,具有 某 种 生态 作用 。 
10.3.14 生态 保护 目标 ecological protection target 
根据 生态 系统 的 需要 、 社 会 需要 和 社会 期 望 , 由 有 关 政 府 部 门 
设 定 ,要 实现 的 生态 系统 状态 。 其 为 生态 系统 管理 的 一 部 分 。 
10.3.15 生态 环境 问题 ecological environment problem 
由 于 人 类 活动 引起 的 目 然 生态 系统 退化 、 环 境 质量 恶化 及 由 
此 衍生 的 不 民生 态 环 境 效 应 ,包括 土壤 侵蚀 、 沙 汉化 .酸雨 .土壤 盐 
省 化 .草地 退化 .生物 多 样 性 丧失 与 水 环境 污染 等 。 
10.3.16 生态 系统 服务 功能 service function of ecosystem 
生态 系统 及 其 生态 过 程 所 形成 的 人 类 赖 以 生存 与 发 展 的 生态 
环境 条 件 与 效用 ,例如 和 森林 生态 系统 的 水 源 涵养 功能 土壤 保持 功 
能 .气候 调节 功能 、 环 境 净 化 功能 等 。 


10.4 生态 修复 


10.4.1 生态 修复 ecological restoration 

按照 日 然 规律 ,采用 适当 的 技术 手段 对 退化 或 被 破坏 的 生态 
系统 进行 修复 的 过 程 。 
10.4.2 生态 过 程 ecological process 

生态 系统 中 物质 .能 量 、 信 息 的 输入 、 输 出 、 流 动 、 转 化 .储存 与 
分 配 。 包 括 食物 链 、 生 态 系统 演 蔡 能量 流动 .物质 循环 ` 反 馈 控 制 
10. 4.3 生态 环境 敏感 性 ecological environment susceptibility 

生态 环境 中 部 分 环境 要 素 或 因子 对 人 类 活动 反应 的 敏感 程 
BE ,用 来 反映 产生 生态 失衡 与 生态 环境 问题 的 可 能 性 大 小 。 
10.4.4 生态 功能 区 划 ecological function regionalization 

根据 区 域 生态 环境 要 素 、 生态 环境 敏感 性 与 生态 服务 功能 空 
间 分 异 规律 ,将 区 域 划分 成 不 同 生态 功能 区 的 过 程 。 
10.4.5 生态 补偿 ecological compensation 
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通过 行政 干预 手段 ,使 生态 效益 受益 者 问 生 态 效 益 源 所 有 者 
和 经 营 者 进行 经 济 补偿 。 为 保证 生态 补偿 的 正常 和 顺利 实施 而 设 
立 的 专项 资金 称 为 生态 补偿 基金 。 
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11 KM ai Ri 


11.1 — fi Ñ iB 


11.1.1 水 文 仪器 hydrometric instrument(hydrologic instrument) 
观测 ch ae FE Hah ALB SH 7K SC BE R ANY TC Pe FEY SEB 
11.1.2 下 读 仪 器 direct-reading instrument 
能 直接 读 出 被 测量 值 或 其 倍数 值 的 设备 装置 。 
11.1.3 自 记 仪器 automatic-recording instrument 
能 将 被 测量 值 自动 记录 下 来 的 设备 装置 。 
11.1.4 遥测 装置 telemetry unit 
对 水 文 要 素 进 行 远 距 离 测量 ,以 实现 预定 功能 的 设备 。 
11.1.5 {RAF sensor 
EE 感受 规定 的 被 测量 并 按照 一 定 的 规律 转换 成 可 用 信号 的 妖 
件 或 装置 ,通常 由 敏感 元 件 和 转换 元 件 组 成 。 
11.1.6 [HAA ER solid state memory device 
EAE Se AS E ATT RUT A E a o 
11.1.7 计数 器 counter 
具有 有 限 个 数位 ,以 机 械 或 电子 方法 ,显示 在 一 定时 间 内 进入 
的 脉冲 数目 的 器 件 。 
11.1.8 if x recorder 
能 接收 传感器 或 其 他 测量 单元 的 输出 信号 (或 物理 变化 量 )， 
将 被 测 水 文 参数 或 其 变化 过 程 记 录 在 记录 媒体 上 的 装置 。 
11.1.9 EI display unit 
能 将 被 测量 值 或 其 转换 值 以 及 有 关 信 息 通 过 指针 、 数 字 、 声 、 
光 或 屏幕 等 直接 显示 出 来 的 郁 件 。 
11.1.10 平均 无 故障 工作 时 间 mean time between failures 
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可 修复 产品 在 相 邻 两 次 故障 之 间 工 作 时 间 的 数学 期 望 值 。 
11.1.11 可 徘 度 R(t) reliability R(t) 

产品 在 规定 条 件 下 和 规定 时 间 内 ,完成 规定 功能 的 概率 。 
11.1.12 非 接 触 测量 non-contact type measurement 


不 接触 水 体 , 测 量 水 文 要 素 的 方式 。 
11.2 水 文 测验 设备 


11.2.1 水 文 缆 道 控制 台 control console of hydrometric cableway 
PE wil ZK SC Bt aE as IT FF ick oe Ke Ah AN Be eM ts BY T. 
VE 
11.2.2 AR MI ISAs cableway measuring device 
用 于 水 文 缆 道 进行 测 次 .测速 . 测 沙 等 多 种 水 文 测 验 作 业 的 专 
用 测验 仪器 设备 。 
11.2.3 fH elliptical type weight 
一 种 用 金属 铅 或 铅 与 铁 混 合 铸造 的 ,具有 一 定 重 量 , 水 阻力 较 
小 的 水 文 测 具 。 
11.2.4 水 文 绞车 hydrometric winch 
把 水 文 测验 仪 硕 设备 送 到 指定 测 点 位 置 而 设置 的 专用 机 械 传 
动 悬 吊装 置 。 按 动力 不 同 , 分 为 手 抒 .电动 和 液压 水 文 统 车 ; 按 应 
用 场合 不 同 ,分 为 船用 、 缆 道 和 桥 测 水 文 绞车 。 
11.2.5 水 文 测 船 hydrometric boat 
配备 水 文 测验 设备 ,用 来 进行 水 文 测验 作业 的 专用 船 。 
11.2.6 水 文 桥 测 车 hydrometric vehicle on bridge 
在 桥 上 进行 水 文 测验 作业 的 专用 车 。 
11.2.7 水 文 巡 测 车 hydrometric vehicle for tour gauging 
以 巡回 流动 的 方式 ,定期 或 不 定期 地 对 一 个 地 区 或 流域 内 多 
个 水 文 测 站 进行 水 文 要 素 观 测 的 专用 车 。 
11.2.8 动 船 法 测 流 装置 flow measureing equipment by 
moving boat 
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利用 动 船 法 施 测 流速 水 深 和 方向 、 起 点 距 以 推 求 流量 的 专用 
仪器 设备 的 总 称 。 
11.2.9 铠 装 电缆 armoured cable | 
kem . 传 信 功 能 于 一 体 , 芯 内装 有 传输 信号 电缆 的 可 承重 钢 
丝 绳 。 
11.2.10 水 面 信号 发 生 器 signaling apparatus for water surface 
在 进行 水 文 测验 时 ,仪器 到 达 水 面 时 ,发 出 信号 的 信号 发 
11.2.11 河 底 信号 发 生 器 signaling apparatus for river bottom 
FE EFT 7K SC UW Sor AY. AX ae Bl AS Tay JES WT Ae fa SB fi Ss 
11.2.12 水 下 信号 发 生 器 underwater signaling apparatus 
为 传输 水 文 仪器 的 测量 信号 ,在 水 下 产生 交 直 流 信 号 的 仪器 。 
11.2.13 水 下 极 板 underwater electrode plate 
在 测 流 断面 水 下 放置 的 具有 一 定 面 积 的 金属 板 , 并 以 导线 与 
测 流 信号 接收 仪器 相连 构成 “无 线 ” 测 流 信 号 接收 回路 。 
11.2.14 水 下 电池 简 underwater battery container 
为 产生 水 下 仪 右 的 交 直 流 信号 而 设置 在 水 下 的 电池 电源 。 
11.2.15 人 和信 渗 仪 。 infiltrometer 
测量 土壤 水 入 渗 速 度 的 设备 。 常 用 的 是 单 环 和 双环 人 渗 仪 。 


11.3 降水 量 、 蒸 发 量 观测 仪器 设备 


11.3.1 WEA rain gauge 
以 收集 储存 降水 的 方式 ,人 工 观测 时 段 降 水 量 的 仪器 。 
11.3.1.1 AMO rain gauge receiver 
雨量 器 中 直接 承接 雨水 的 具有 标准 口径 ,器 口 壁 内 直 外 和 斜 呈 
JI TA AREY a + JE (A fl 。 
11.3.1.2 雨量 量 简 precipitation gauge 
雨量 器 的 组 件 之 一 ,其 口径 和 刻度 与 雨量 器 的 承 雨 口 口 径 成 
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一 定 的 比例 关系 ,使 每 一 刻度 相当 于 水 深 0. 1mm 的 降水 量 。 
11.3.1.3 累积 雨量 六 accumulative rain gauge 
无 人 驻守 的 雨量 站 所 使 用 的 雨量 右 , 它 配备 有 融雪 用 的 防冻 
剂 和 防止 水 蒸发 的 油 液 ,可 测量 较 长 时 间 的 十 雪 降 水 总 量 。 
11.3.2 雨量 计 rainfall recorder 
能 自动 连续 测 记 液态 降水 量 及 其 过 程 的 自 记 仪 器 ,常用 的 有 
虹吸 式 和 翻斗 式 两 种 。 
11.3.2.1 虹吸 式 雨 量 计 siphon rainfall recorder 
以 浮子 升降 带动 记录 笔 , 根 据 虹 吸 原 理 排 水 的 雨量 记录 仪器 。 
11.3.2.2 翻斗 式 雨 量 计 tipping-bucket rainfall recorder 
以 承 雨 翻斗 交替 翻转 的 次 数 计量 雨量 并 记录 降雨 过 程 的 记录 
AX AÈ o 
(1) 翻 斗 式 雨量 传 感 需 tipping-bucketrainfall sensor 
以 承 雨 翻斗 交 符 翻转 的 次 数 计 量 雨 量 , 发 出 相应 翻斗 翻转 信 
写 的 雨量 传感器 。 
11.3.2.3 浮子 式 雨 量 计 float-type rainfall recorder 
利用 浮子 感应 浮子 室 中 收集 的 雨水 量 的 水 位 ,发 出 相应 信号 ， 
并 记录 雨量 过 程 的 仪器 。 
11.3.2.4 称 重 式 雨 量 计 weighting rainfall recorder 
在 内 部 以 目 动 称 重 的 方式 测量 仪器 承接 到 的 降雨 总 量 的 雨 
ar. 
11.3.2.5 光学 雨量 计 optical rainfall recorder 
依靠 雨滴 阻挡 激光 或 引起 激光 散射 .衍射 的 原理 测量 降雨 量 
和 降雨 强度 的 仪器 。 也 可 以 用 于 测量 降雪 。 
11.3.2.6 地 面 雨 量 计 rainfall recorder near land 
A O iy BE 4R Be Ue He YP ec i. 
11.3.2.7 长 期 雨量 计 long-term rainfall recorder 
能 长 期 连续 运行 的 雨量 计 , 记 录 周 期 常 在 一 个 月 以 上 。 
11.3.2.8 遥测 雨量 计 telemetering rainfall recorder 
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能 目 动 测量 遥测 记录 远 处 降水 量 的 仪器 。 
11.3.3 KATIK weather radar 
用 于 对 云 N .降水 等 现象 进行 观测 的 雷达 。 
11.3.4 Bea snow gauge 
测量 雪 水 当量 的 仪器 ,可 以 直接 称 雪 的 质量 ,也 可 以 将 雪 融 化 
后 测量 。 
11.3.4.1 BAR snow scale 
YOU E TE SR EV) FF HR o 
11.3.4.2 Bx snow cushion 
用 一 平台 承接 降雪 ,测量 降雪 量 的 仪器 。 
11.3.4.3 超声 雪 厚 仪 acoustic snow gauge 
应 用 超声 测量 原理 测量 积 雪 厚度 的 仪器 。 
11.3.5 Wit rain and snow recorder 
能 加 热 融雪 或 加 防冻 剂 将 雪 融 化 为 液态 进行 降水 量 目 动 测量 
AM AE o 
11.3.5.1 加 热 式 雨 雪 量 计 heating type rain and snow recorder 
BY VAY eet BER, tH, BY LA oo) A 2 ak ES at ST AK BE 
水 ,再 用 测量 降雨 的 方法 ,测量 雪 水 当量 的 仪器 。 
11.3.5.2 不 冻 液 式 雨 雪 量 计 rain and snow recorder with 
no-freeze fluid 
降雨 .降雪 落 入 仪器 承 雨 口中 不 冻 液 内 ,排出 不 冻 液体 和 雪 水 
的 混合 液体 ,再 用 测量 降雨 的 方法 ,测量 混合 液体 量 , 从 而 测 得 十 
BBN MH. 
11.3.5.3 压力 式 雨 雪 量 计 pressure-type rain and snow recorder 
Ree BRD. Re E 96 A 1M it 7K BAD fed PAS UR BA FA 2 ke TE JR BY) is 
传感器 测量 降雨 降雪 量 和 不 冻 液 混合 液体 的 总 深度 ,从 而 测 得 降 
雨 降雪 量 的 仪器 。 其 适用 于 寒冷 地 区 。 
11.3.5.4 称 重 式 雨 雪 量 计 weighting rain and snow recorder 
在 称 重 式 雨 量 计 内 加 装 加 热 装置 或 不 冻 液 ,用 于 测量 雪 水 当 
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HAY {at o 
11.3.6 KEZA water surface evaporation pan 
WAU 7K TE AR AC E Ca o 
11.3.6.1 /)\RARKR a (ZB KI) small evaporation pan 
一 种 口径 为 20cm WI Ba ae OL. 
11.3.6.2 E-601 WHR E-601 type evaporation pan 
一 种 埋 人 地 面 以 下 ,器 口 高 于 地 面 的 测量 蒸发 量 的 仪器 ,主要 
由 蒸发 桶 .水 圈 .洪流 桶 和 测 针 四 部 分 组 成 。 
11.3.6.3 标准 蒸发 器 (玻璃 钢 E-601B) standard evaporation 
pan 
在 E-601 型 蒸发 器 的 基础 上 ,对 桶 身材 料 ,形状 .水 面 测 量 方 
法 等 作 了 改进 ,成 为 我 国 水 文 ` 气 象 统一 使 用 的 蒸发 器 。 
11.3.6.4 KARR large evaporation pool 
面积 超过 20m 的 水 面 漂浮 、 陆 上 蒸发 池 。 
11.3.6.5 漂浮 蒸发 器 floating evaporation pan 
由 浮 合 以 托 并 漂浮 于 大 面积 水 域 水 面 的 蒸发 器 。 
11.3.7 BWR AI evaporimeter 
能 目 动 连续 测量 RAR A E Ma 
11.3.7.1 ÆEWXAHWRAA acoustic evaporimeter 
HEE KM EKA A A Aa A AN YK A , 1 BN AR 
ABM. WA A Hick .遥测 传输 蒸发 量 。 
11.3.7.2 补水 式 目 记 蒸 发 器 pouring water type evaporimeter 
H E hE E DK KI A 2K TRUE ZR HN TA E A AE E EB Ae R Yè 
围 低 于 蒸发 量 分 辩 力 ,测量 记录 补水 量 和 时 间 , 达 到 自 记 .遥测 传 
输 蒸发 量 目 的 的 仪器 。 
11.3.7.3 浮子 式 自 记 燕 发 各 float-type evaporimeter 
用 浮子 水 位 计 的 原理 ,在 与 燕 发 桶 联通 的 连通 管内 测量 水 面 
变化 , 目 记 和 遥测 传输 蒸发 量 的 仪器 。 
11.3.7.4 Re rR BE weighting evaporimeter 
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应 用 测定 重量 的 原理 测量 蒸发 量 的 仪器 。 
11.3.7.5 遥测 蒸发 计 telemetering evaporimeter 
BE H aI E WM cl ae sae Wh A AY AE o 
11.3.8 土壤 蒸发 器 soil evaporator 
用 以 测定 时 段 土壤 蒸发 量 的 标准 器 具 。 
11.3.9 ZEA evapotranspiration meter 
用 以 测定 蒸 散 发 量 的 标准 器 具 。 
11.3.10 农田 蒸发 器 evaporator for agricultural land 
用 以 测定 农田 水 分 蒸发 量 的 右 具 。 
11.3.11 X lysimeter 
为 研究 水 文 循环 中 的 下 渗 、 径 流 和 蒸 散发 等 而 设置 的 带 有 地 
面 `. 地 下 排水 和 土壤 水 测定 装置 的 容 占 。 
11.3.12 雪 面 蒸发 器 snow evaporator 
M E Ht Ze ARE AR A E ME o 
11.3.13 浒 水 蒸发 器 phreatic water evaporator 
M E PS OK AR AC BE SCRE o 
11.3.14 冰期 蒸发 器 ice evaporator 
W E yK H OK TED AR A JAX AR o 


11.4 KIKi, RR MM N BIE 


11.4.1 水 尺 gauge 
观测 河流 或 其 他 水 体 水 位 的 标尺 。 
11.4.1.1 水 尺 板 gauge plate 
可 以 固定 安装 在 水 位 观测 处 的 市 长 度 刻 厦 慰 注 的 估 板 ,用 以 
人 工 观 测 水 位 。 
11.4.1.2 HowkR vertical gauge 
垂直 于 水 平面 的 一 种 固定 水 太 。 
11.4.1.3 斜坡 式 水 尺 inclined gauge 
沿 稳定 岸 坡 或 水 工 建筑 物 边 壁 的 斜面 设置 的 一 种 水 尺 ,其 刻 


“2208 


度 直 接 指 示 相 对 于 该 水 尺 零 点 的 竖 直 高 度 。 
11.4.1.4 BeeK LT CR RERIK A) wire weight gauge 
由 一 条 带 有 重 锤 的 尺 带 所 构成 的 水 尺 。 用 于 从 水 面 以 上 某 一 
已 知 高 程 的 固定 点 测量 距离 水 面 的 竖 直 高 差 来 计算 水 位 。 
11.4.1.5 KR stake gauge 
EH e E T L r E E RO — 2 E E E RZ KR. K 
WR A Fk A T AE, RRR CA eR E KS 
水 面 读 数 来 确定 水 位 。 
11.4.1.6 水 位 测 针 ( 测 针 水 尺 ) point gauge 
由 一 根 针 形 测 杆 所 构成 的 水 尺 。 测 量 时 将 它 降低 直到 针尖 接 
触 水 面 ,根据 尺 上 读数 来 确定 水 位 。 
11.4.1.7 HÆKKE EKR) hook gauge 
由 一 根 带 有 针 形 细 钩 的 测 杆 所 构成 的 水 矿 。 询 量 时 将 钩 尖 沉 
和 水 下 后 再 向 上 提升 ,直到 它 接触 水 面 , 根 据 太 上 读数 来 确定 
水 位 。 
11.4.1.8 数字 式 水 位 测 针 digital point gauge 
W Et Et DR Be OK Ea» Mit A a ab AN EP RAB XTA ee BY 7K 
位 测 针 。 
11.4.1.9 自动 跟踪 水 位 测 针 automatic point gauge 
具有 上 自动 升降 及 控制 功能 的 水 位 测 针 , 可 以 自动 测 得 水 面 位 
置 ,并 输出 水 面 数 据 。 
11.4.1.10 最 高 水 位 水 尺 (洪峰 水 尺 ) crest stage gauge 
汛期 用 于 测 记 洪 峰 水 位 的 水 尺 。 
11.4.1.11 浮子 水 尺 float gauge 
顶部 安装 垂直 水 斥 的 浮筒 , 浮 简 漂 浮 在 水 面 , 随 水 面 升 降 , 项 
部 水 尺 指示 出 水 位 。 
11.4.1.12 校 核 水 尺 check gauge 
为 校订 自 记 水 位 记录 的 水 位 数值 而 设置 的 水 尺 。 
11.4.1.13 基本 水 尺 basic gauge 
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水 文 测 站 用 来 经 党 观测 水 位 ,并 以 表达 该 测 站 水 位 的 主要 
TKR « 
11.4.1.14 辅助 水 尺 auxiliary gauge 
当 测 验 河 段 出 现 横 比 降 或 在 利用 堰 闸 、 隧 洞 涵洞 测 流 有 淹没 
出 流 时 ,在 河流 对 尾 或 下 游 专门 设立 的 水 尺 。 
11.4.1.15 比 降水 尺 slope gauge 
为 观测 河流 水 面 比 降 而 在 测验 河 段 上 下 游 所 设立 的 水 尺 。 
11.4.1.16 临时 水 尺 temporary gauge 
因 出 现 特殊 水 情 或 原水 尺 损坏 而 临时 设立 的 水 发 。 
11.4.2 水 位 计 stage gauge 
测量 水 位 的 仪 右 。 
11.4.2.1 自 记 水 位 计 stage recorder 
HE A E Be WN tcl Kk (ie BE e EEA ait o 
11.4.2.2 浮子 式 水 位 计 float-type stage recorder 
利用 水 面 的 浮子 跟随 水 面 一 同 升 降 , 并 将 它 的 运动 通过 水 位 
轮 传 给 记录 装置 或 指示 装置 的 仪器 。 
(1) 浮 子 float 
一 扁平 圆 简 ,工作 时 处 于 漂浮 在 水 面 的 位 置 , 随 水 面 升降 而 升 
降 ,通过 其 悬 索 带动 水 位 轮转 动 , 测 得 水 位 变化 。 
(2) 平 衡 锤 balance weight 
LOG AT HRE KARR ,保证 水 位 轮 准确 转动 的 平衡 重 物 。 
(GIO FILARE suspending tape with hole 
悬挂 浮子 和 平衡 锤 的 钢 带 状 悬 索 i EEE A eF IL, TER 
和 水 位 轮 周 上 等 距离 的 销 钉 准确 路 合 , 保 证 悬 索 和 水 位 轮 不 发 生 
请 动 。 
(4) 带 球 钢 丝 绳 悬 索 suspending cable with ball 
悬挂 浮子 和 平衡 锤 的 钢丝 绳 悬 索 , 其 上 等 距离 地 固定 了 小 钢 
球 , 工 作 时 和 水 位 轮 周 上 等 距离 的 止 坑 准确 唉 合 , 保 证 悬 索 和 水 位 
轮 不 发 生 滑动 。 
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(5) 7k (7 Fig HS HS stage encoder 
Keak BERAE Fx — eB PE ORROT AA r FH a o 
141.4.2.3 压力 式 水 位 计 pressure-type stage recorder. 
All FA BOS FARKA DAB is 0 1 BR AB aH at FB 7K IE 7 48 E 
SR HU EK ZY CAR o 
(1 气泡 式 水 位 计 bubbler-type stage recorder 
用 感 压气 管 通过 放 气 泡 原 理 将 水 下 测量 处 水 压力 引 到 水 上 ， 
进行 压力 测量 的 压力 水 位 计 。 分 为 忆 流 式 和 非 恒 流 式 。 
(2) 投 入 式 压 力 水 位 计 dropping pressure-type stage recorder 
测 压 FG Nek ie I EE FKP EE OU 直接 测量 水 压强 的 压力 式 水 
位 计 。 采 用 的 测 讨 传感器 主要 分 为 讨 阻 式 和 陶 咨 电容 式 。 
11.4.2.4 超声 波 水 位 计 ultrasonic stage recorder 
HE fie AE ak ce FE KP ak Eb SE — A a, a ch R IH 
能 器 发 射 的 声 脉冲 在 换 能 器 与 水 面 之 间 的 往返 传播 时 间 和 声波 传 
播 速 度 来 计算 测量 水 位 的 仪 冀 。 
(1) 气 介 式 超声 波 水 位 计 air medium ultrasonic stage recorder 
换 能 妖 安 装 在 水 上 ,以 空气 作为 超声 波 传播 介 计 的 超声 波 水 
位 计 。 
(2) 液 介 式 超声 波 水 位 计 water medium ultrasonic stage 
recorder 
HA HE Ar EC BE TEKS LAK RE AT FR Pe PSR ST E S E E WK 
(With. 
11.4.2.5 微波 (雷达 ) 水 位 计 radar stage recorder 
将 微波 发 射 .接收 器 安装 在 水 上 某 一 已 知 高 程 位 置 , 通 过 测量 
微波 脉冲 从 发 射 、 经 水 面 反 射 到 被 接收 的 时 间 , 计 算 记 录 水 位 的 
DER 
11.4.2.6 激光 水 位 计 laser stage recorder 
将 激光 发 射 .接收 器 安装 在 水 上 某 一 已 知 高 程 位 置 ,通过 测量 
激光 脉冲 从 发 射 、 经 水 面 反 射 到 被 接收 的 时 间 , 计 算 记录 水 位 的 
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WRT o 
11.4.2.7 HPKA electronic gauge 
N Se ZK IR TB AR. ee TE TK PR PRE Sb ie EB SY) SS fh 
A DR PRA BB RI B BA Ae UB) BE K EY fih a A T O 4k ie BY 
仪器 。 
11.4.2.8 eB Haak (it magnetostrictive stage gauge 
由 测 杆 、 环 状 浮 球 .电子 仓 组 成 , 环 状 浮 球 在 测 杆 上 随 水 位 升 
降 , 测 杆 内 部 波导 丝 内 传播 的 脉冲 通过 磁 致 伸缩 效应 可 以 测 到 环 
状 浮 球 的 精确 位 置 ,得 到 水 位 的 仪器 。 
11.4.2.9 跟踪 式 悬 锤 水 位 计 tracking-type wire weight 
stage gauge 
具有 目 动 升降 及 控制 功能 的 悬 锤 式 水 位 计 , 可 以 自动 测 得 水 
面 位 置 ,并 输出 水 面 数据 。 
11.4.2.10 和 斜坡 式 浮 子 水 位 计 inclined float-type stage 
recorder 
浮子 和 平衡 锤 安 装 在 倾斜 的 静水 井中 的 浮子 式 水 位 计 。 
11.4.2.11 遥测 水 位 计 telemetering stage recorder 
远 距 离 测 量 水 位 变化 并 进行 日 动 记 录 的 水 位 计 。 
11.4.2.12 远 传 水 位 计 telecontrol stage recorder 
将 水 位 的 变化 转换 成 电信 号 ,以 有 线 或 无 线 的 方式 传送 至 室 
内 进行 记录 水 位 的 仪器 。 
11.4.3 水 温 表 water thermometer 
测量 水 体温 度 的 仪表 。 
11.4.4 深水 温度 计 bathythermograph 
仪 右 由 盛 水 简 和 内 部 的 温度 计 组 成 ,测量 时 , 仪 瘟 下 放 到 指定 
DR BE Ab ,连同 此 处 少量 水 样 一 起 提出 水 面 读 取水 温 值 。 
11.4.5 水 面 温度 计 water surface thermometer 
可 以 漂浮 在 水 面 ,测量 水 面 处 水 温 的 水 温 计 。 
11.4.6 Amel ye Bett reversing thermometer 
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处 于 正 放 位 置 时 ,可 以 测量 水 温 ,一旦 处 于 倒 放 位 置 ,其 水 温 
读数 不 会 再 发 生变 化 的 仪器 。 可 以 用 于 测量 水 下 某 处 的 水 温 。 
11.4.7 半导体 水 温 计 thermister 

使 用 各 种 半导体 测 温 器 件 测量 水 温 的 仪器 ,都 可 以 在 水 上 以 
数字 方式 读 出 水 温 。 

11.4.8 金属 电阻 水 温 计 metel water thermometer 

使 用 金属 测 温 器 件 测 量 水 温 的 仪器 。 主 要 使 用 铀 电阻 、 钢 电 
BE W dik att AF o 
11.4.9 水 温 自 记 仪 water temperature recorder 

能 自动 测量 、 自 动 记录 水 温 的 仪 絮 。 

11.4.10 地 温 温 度 计 ( 地 温 表 ) ground thermometer 

感 测 浅 层 土壤 温度 的 仪器 。 

11.4.11 测 波 仪 wave meter 

W E BE IN ZS BY Aa o 
11.4.12 验 潮 仪 ( 潮 位 计 ) tidal gauge 

观测 记录 潮 位 涨 落 变 化 的 仪 磊 。 


11.5 水 深 、 断 面 测量 仪 器 设备 


11.5.1 测 次 杆 sounding rod 
用 于 水 次 测量 ,用 金属 或 其 他 材料 制 成 并 带 有 压 盘 的 刚性 标 
度 杆 。 
11.5.2 Wy se sounding weight 
Hy E Fale Ul A dK hp a AS U E H BS) Pt 7K AY 
11.5.3 Bee MR Cl MRD ultrasonic sounder 
利用 超声 波 在 水 中 的 传播 特性 和 从 水 下 床 面 的 反射 特性 来 测 
KE TKR AAMAS o 
11.5.3.1 手持 超声 波 测 深 仪 hand ultrasonic sounder 
在 测 船 上 人 工 测 量 水 次 的 超声 波 测 深 仪 。 一 般 是 单一 频率 ， 
功能 简单 。 
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11.5.3.2 船用 超声 波 测 深 仪 ultrasonic sounder for boat 
ARTE AGE FEA HUSKER BRR. HA HK 
程度 较 高 。 
11.5.3.3 双 频 超声 波 测 深 仪 double frequency ultrasonic 
sounder 
应 用 两 种 测 这 频 率 ,可 以 测 得 水 底 浴 积 情 况 ,自动 化 程度 较 高 
EA) EE E WN PR AX 
11.5.3.4 和 劳 侧 声 纳 系统 sidescan sonar system 
A oh tt FE EE IR es» AT A W 4 Be EK BOK JE TO BY ee FO 
TRAM 
11.5.3.5 缆 道 超声 波 测 深 仪 ultrasonic sounder for cableway 
FY VA DHA F RE OF) E E TU PR A 
11.5.4 水 面 信号 signal of water surface 
测 深 铅 鱼 或 其 他 测 流 设施 接触 水 面 时 发 出 的 电信 和 号 。 
11.5.5 河 底 信号 signal of river bottom 
测 深 铅 鱼 或 其 他 测 流 设 施 接触 到 河 底 时 发 出 的 电信 和 号 。 
11.5.6 测 深 计数 峰 counter for sounder 
W E OU OR A 22 E SENT HC TR BE TT RS. EW it 
wee b, 
11.5.7 绕道 测 深 计数 器 counter for cableway sounder 
绕道 测 深 时 ,测量 测 深 钢丝 绳 测 深 时 放出 长 度 的 计数 兹 。 一 
般 安装 在 缆 道 绞车 上 。 


11.6 流速 流向、 流量 测验 仪 乙 设备 


11.6.1 流速 仪 current meter 
W E ZK Pit ize SY GR RE HY Mae o 
11.6.1.1 转子 式 流速 仪 rotating-element current meter 
具有 一 个 转子 的 流速 仪 ,其 转子 绕 着 竖 轴 或 水 平 轴 转 动 ,转速 
与 周围 水 流 的 流速 成 单 值 对 应 关系 。 由 于 应 用 广泛 ,党 被 直接 称 
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为 “流速 仪 ”。 
11.6.1.2 旋 杯 式 流速 仪 cup-type current meter 
以 旋 杯 作为 转子 的 流速 仪 ,其 旋 杯 绕 着 竖 轴 转动 ,转速 与 周围 
水 流 的 流速 成 单 值 对 应 关系 。 
11.6.1.3 旋 桨 式 流速 仪 propeller-type current meter 
VA DE AR VE A Pe T AI WRAN , FEDE AR SE AG OK SE A FE oD). FE TRF Ji] 
围 水 流 的 流速 成 单 值 对 应 关系 。 
(]) 小 旋 浆 流速 仪 small propeller-type current meter 
体积 很 小 ,主要 用 于 实验 室 模型 试验 的 旋 桨 流速 仪 。 
11.6.1.4 电波 流速 仪 electric wave current meter 
问 水 面 发 射 与 接收 无 线 电波 ,利用 其 频率 变化 与 水 流速 度 成 
正比 的 关系 而 制 成 的 流速 仪 。 
(1) 扫 描 式 电波 流速 仪 scanning electric wave current meter 
以 扫描 方式 向 水 面 发 射 和 接收 无 线 电波 ,测量 较 大 水 面 范 围 
流速 分 布 的 电波 流速 仪 。 
(2) 手 持 电波 流速 仪 hand electric wave current meter 
手持 操作 ,测量 水 面 流速 的 电波 流速 仪 。 
11.6.1.5 声学 多 普 勒 训 面 流速 仪 acoustic Doppler current 
profile (ADCP) 
F HE EE FE U EL U AI 2 ey E E M E r E R E AY) Dit E 
仪 。 应 用 一 些 其 他 测量 数据 ,可 以 目 动 得 到 流量 。 
(1) 走 航 式 声学 多 普 勒 剂 面 流速 仪 shipboard-type ADCP 
安装 在 船上 或 小 型 浮 体 上 ,跨越 水 面 进 行 断面 和 流速 分 布 测 
量 的 声学 剖面 流速 仪 。 仪 器 共有 底 跟 踩 、 水 跟踪 和 水 次 测量 功能 。 
仪器 自动 跟踪 河 底 , 测 得 测 船 位 置 。 同 时 自动 测量 相对 于 测 船 的 
水 流速 度 、 流 回 以 及 断面 水 深 。 最 后 得 到 流量 数据 。 
(2) 定 点 式 声 学 多 普 勒 鹿 面 流速 仪 。 fixed ADCP 
固定 安装 在 水 面 、 河 底 、 岸 边 , 测 量 某 一 垂 线 、 某 一 水 层 上 一 定 
距离 内 的 流速 分 布 的 声学 剂 面 流速 仪 。 安 猴 在 水 底 . 尾 边 时 可 以 
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测 得 水 位 。 
(3) 水 平 式 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 H-ADCP 
回 定 安装 在 岸 边 , 测 量 此 水 深 处 水 层 上 一 定 距 离 内 流速 分 布 
的 声学 剖面 流速 仪 。 
11.6.1.6 声学 多 普 勒 点 流速 仪 acoustic Doppler current meter 
问 水 中 发 射 声波 ,测量 仪器 所 在 点 随 水 流 运 动 的 悬浮 粒子 反 
射 声波 的 多 次 勒 频 移 来 确定 该 点 水 流速 度 的 仪器 。 
11.6.1.7 声学 多 普 勒 流速 流量 计 acoustic Doppler flow 
meter 
安装 在 水 底 ,应 用 声学 多 普 勒 削 面 流速 仪 原理 和 超声 测 深 原 
理 , 同 时 测 得 和 垩 线 流速 分 布 和 水 深 ,根据 断面 资料 ,自动 计算 得 到 
Pit GR it A) MAF o 
11.6.1.8 声学 时 差 法 流速 仪 acoustic current meter by 
time difference method 
测量 超声 波 在 水 中 传播 时 顺水 和 逆水 的 传播 时 间 差 ,由 此 测 
FIK JEE I Y E AIAX AF o 
11.6.1.9 时 差 法 流量 测量 系统 acoustic flow measuring 
system by time difference method 
声学 时 差 法 流速 仪 和 水 位 测量 传感器 同时 工作 , 测 得 流速 .水 
,根据 断面 资料 ,自动 得 到 流量 ,构成 时 差 法 流量 测量 系统 。 
11.6.1.10 电磁 点 流速 仪 electromagnetic current meter 
应 用 电磁 感应 原理 ,测量 仪 副 所 在 点 流速 的 仪 楷 。 
11.6.1.11 电磁 剖面 流速 仪 electromagnetic current profile 
应 用 电磁 感应 原理 ,测量 较 小 渐 面 平均 流速 的 仪 副 。 
11.6.1.12 激光 流速 仪 laser current meter 
I, FA BBG & ES hy it SD EU) a KT EY DR o 
11.6.1.13 光学 流速 仪 optical current meter 
由 望远镜 和 旋转 镜头 为 主要 组 成 的 测量 水 面 高 流速 的 一 种 频 
内 装置 。 通 过 观测 水 面 视 运 动 的 方法 测量 水 面 流速 。 
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11.6.1.14 参 证 流速 仪 reference current meter 


作为 其 他 常用 流速 仪 比 测 基础 的 一 种 被 检定 过 的 备用 流 


速 仪 。 
11.6.2 流 回 仪 flow-direction meter 
W EK Yt Fy E A ASC AE o 


11.6.2.1 转子 式 流速 流 问 仪 rotating-element flow-direction 
meter 
应 用 转子 式 流速 仪 测量 流速 ,同时 珊 有 流向 传 感 恬 测量 仪器 
所 在 点 流向 的 仪 絮 。 
11.6.2.2 声学 多 普 勒 流速 流向 仪 acoustic Doppler flow- 
direction meter 
可 以 测量 流 问 的 声学 多 普 勒 流速 仪 , 主 要 包括 走 航 式 多 普 蒜 
剖面 流速 仪 .一些 声学 多 普 勒 点 流速 仪 。 
11.6.2.3 电磁 流速 流 问 仪 electromagnetic flow-direction meter 
可 以 测量 流 回 的 电磁 流速 仪 。 
11.6.2.4 EA ii lAs float-type flow-direction meter 
MHE YAE F A kK E Ai e A TS Hi 
11.6.2.5 电子 罗盘 流向 仪 digital compass flow-direction meter 
应 用 电子 数字 式 罗 盘 测 量 水 下 流 回 的 仪 怖 。 
11.6.3 EHE Pitot tube 
通过 量 测 垂直 弯 管 上 两 个 小 孔 之 间 的 压 差 来 推算 流速 的 


fit VF o 
11.6.4 管道 流量 计 pipe flow meter 
测量 管道 单位 时 间 内 通过 某 一 断面 水 流体 积 的 仪 右 。 


11.6.4.1 文 杜 里 流量 计 Venturi flow meter 
通过 量 测 收缩 管 段 与 进口 管道 之 间 的 压 差 来 推算 管内 流量 的 
一 种 装置 。 
11.6.4.2 电磁 管道 流量 计 electromagnetic pipe flow meter 
应 用 电磁 感应 原理 测量 管内 流速 的 管道 流量 计 。 
e 234 。 


11. 6. 4.3 声学 时 差 法 管道 流量 计 acoustic pipe flow 
meter by time difference method 
应 用 声学 时 差 法 原理 测量 管内 流速 的 管道 流量 计 。 
11.6.4.4 声学 多 普 勒 管道 流量 计 acoustic Doppler pipe 
flow meter 


应 用 声学 多 普 勒 原理 测量 管内 流速 的 管道 流量 计 。 


11.6.4.5 流速 仪 流量 计 flow meter by current meter 
应 用 转子 式 流速 仪 测量 固定 过 水 断面 流速 ,测量 TT a E 
ALAS 


11.6.5 浮标 float 
受 流 体 浮 托 漂 浮 于 水 流 表 层 或 水 下 用 以 测定 水 流速 度 的 人 工 
或 天 然 漂 浮 物 。 
11.6.5.1 水 面 浮 标 surface float 
漂浮 于 水 流 表层 用 来 测量 水 面 流 速 的 浮标 。 
11.6.5.2 小 浮标 small float 
在 流速 仪 无 法 施 测 的 浅水 中 测量 水 流速 度 的 小 型 浮标 。 
11.6.5.3 水 下 浮标 subsurface float 
测定 水 下 流速 的 浮标 ,其 被 水 流 拖 忠 作用 最 大 的 部 分 位 于 水 
面 以 下 。 
11.6.5.4 ILER double float 
由 上 下 两 个 浮标 组 成 ,下 浮标 具有 很 小 的 负 浮 力 ,用 来 感应 所 
在 处 水 层 的 流速 ,很 小 的 上 浮标 起 浮 托 和 标志 作用 ,中 间 以 细 线 相 
连 , 用 来 测定 水 面 以 下 一 定 水 层 水 流速 度 的 浮标 。 
11.6.5.5 浮 杆 (测速 杆 ) floatrod 
底 端 系 有 重 物 的 一 种 浮动 测速 杆 , 它 在 水 流 中 以 近乎 垂直 的 
状态 随 水 流 运 动 , 其 人 水 闪 度 可 以 调节 ,用 以 测定 牌 线 平 均 流 速 。 
11.6.5.6 中 泓 浮标 midstream float 
用 来 施 测 河 道 主 流 部 分 水 面 最 大 流速 的 浮标 。 
11.6.6 浮标 投放 器 float thrower 
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可 在 浮标 过 河 索 上 移动 ABS Pp ee EE o 
11.6.7 AF wading rod 
一 种 轻型 手 握 式 市 有 刻度 的 刚性 标 度 杆 , 测 流 时 将 流速 仪 安 
TERT E LA WI KE ZK ORA E 
11.6.8 流速 仪 计 数 器 current meter counter 
接收 .记录 转子 式 流 速 仪 脉冲 信号 的 专用 计数 器 。 按 功能 不 
同 可 以 分 为 :只 发 出 音响 .灯光 信号 ,依靠 人 工 计数 的 计数 项 :可 以 
自动 计时 .计数 的 计数 器 ;可 以 直接 计算 流速 的 计数 从 。 
11.6.9 无 线 信 号 传输 transmission by wireless signal 
一 种 水 文 仪器 信号 传输 的 特殊 方式 。 水 文 仪 右 在 水 下 测量 
时 ,以 悬挂 仪 器 的 普通 钢丝 绳 为 一 条 通路 ,以 水 体 为 另 一 通路 , 构 
成 信号 传输 回路 ,将 水 下 信和 号 传 到 水 上 。 
11.6.10 REF tracer 
注入 水 流 中 的 一 种 离子 .化 合 物 或 放射 性 物质 ,以 跟踪 水 流 中 
某 种 成 分 的 变化 过 程 。 
11.6.10.1 HITHER Ex XI radioactive tracer 
RAMIT HERS as BRA. PRE y 射线 或 B 粒 子 的 发 射 物 。 
11.6.10.2 化 学 和 示 踪 剂 chemical tracer 
主要 是 各 种 盐 类 ,其 含量 可 以 用 相应 的 水 质 检测 方法 测量 。 
11.6.10.3 sta EI fluorescent tracer 
E BE FE — HE TG HE BL FRR REY) AT BCL ft A BEG AY 282 EY 
PATH AC AF FE IGA BR FA RE H AY BEE RE o 
11.6.10.4 fee 7k Ay RS constant-level tank 
RAKIRI FTA ARE. P 1 HR M tE E , WR 
证 等 速率 流出 ,注入 水 流 。 
11.6.10.5 =A] BA Mariotte vessel 
BE TBC 48 IN Ba A Ee) BT AE a. PER tat h AY a E 
中 ,可 以 基本 保证 内 部 压力 不 变 , 从 而 使 示 踪 剂 溶液 基本 等 速率 流 
出 。 马 利 奥 桶 常用 于 共 他 需要 对 水 流 恒 压 恒 流 的 试验 。 
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11.6.10.6 浮动 虹吸 管 floating siphon 
在 浓缩 示 踪 剂 溶液 液 面 上 漂浮 的 虹吸 管 。 由 于 虹吸 管 的 进出 
流 管 口 落差 恒定 ,可 以 基本 保证 示 踊 剂 溶液 等 速率 流出 。 


11.7 泥 沙 测验 、 泥 沙 颗粒 分 析 仪 器 设备 


11.7.1 床 沙 采样 器 bed material sampler 

Ae BOARD FF ih CS. UD JOT RR RE AB A Sb ck EF HH 
A AE ok .转轴 式 等 ,卵石 河床 采样 占有 控 斗 式 ALR UT fea SE 
11.7.2 BRI KRA suspended load sampler 

AY W EB AB Ma UD E K BOMAR AE, R E TT RR Jt 7K RE AY 
Maik o 

11.7.2.1 Best Kees instantaneous sampler 

在 河渠 过 水 断面 的 预定 测 点 ,在 瞬时 内 采集 悬 移 质 水 样 的 仪 
fi o BEA R EF Ar I EK A AR o 

(1) 锤 击 式 横 式 采样 器 hammer drive horizontal sampler 

采样 简 横 置 FY PETH dr o BEV) K E REE IA att AY ORE HE o 

(2) Hick fe OK RE aR cord drive horizontal sampler 

FR FF fia) aS. TE 7K TG E A fa SK B a] ORE fs} ate AY AR 
FF ait o 

11.7.2.2 FAITH KER time-integrating sampler 

FE TH] BS et 7K Wr TY PE He Be a TMU eS TE FE — I BAN OR RB 
质 水 样 的 仪器 ,分 选 点 式 和 积 次 式 两 种 。 

C1) RSC KEE FB bottled sampler 

ELA UE OK HAE , HEURA ah BORA BY BAT SA tk 1% Jo 
FEAT o 

(2) Be BER KEE BB collapsible sampler 

E BY Be BE AEE fA ad EEN Ob E JI BE FEP fr, W AT 
K BE RE AY 2S SE a AY BEE cl HR E J OE HB o 

GOJEKAN pumping sampler 


具有 相应 进出 水 口 ,并 由 一 个 稍 系 统 构成 的 悬 移 质 采 样 磊 。 
C4.) Jal He SAKE at pressure adjustable sampler 
以 采样 处 水 体 静 水 压力 压缩 空气 的 原理 ,使 水 样 舱 内 外 压力 
SF f T IA BUK FE KY FR BT IR E A E RK FE AE o 
11.7.3 同位 素 测 沙 仪 radioisotope sediment concentration 
meter 
MAAA PE re] fiz 2 aL a AE > He PSE EARRA AEE he 
J HY) Dk SER M RE ET US HE A DE o 
11.7.4 光电 测 沙 仪 photoelectric sediment concentration 
meter 
MEH SE E ROL EU RE BB BC ZL EI 、 含 沙 量 较 小 的 含 沙 
(Mati o 
11.7.5 振动 式 测 沙 仪 vibrational sediment concentration 
meter 
WE FA Fix oh Jak EAA E RIE a o 
11.7.6 超声 波 测 沙 仪 acoustic sediment concentration meter 
应 用 超声 波 穿 过 含 沙 量 不 同 的 水 体 , 其 强度 衰减 不 同 的 原理 ， 
M see Ee UD E A HE o 
11.7.7 测 流 取 沙 综合 仪 multipurpose sampler 
HA matm E Dat HE KR BU UD K PE OD RE RJAL aE o 
11.7.8 推移 质 采 样 器 bed load sampler 
11.7.8.1 ÈR) KREI basket-type sampler 
H E Je BM Je JÈ 22 P A F R 2 R AI R R N eR HE E RK 
FF AF o 
11.7.8.2 KERKE A pressure-difference sampler 
由 扩散 口 门 、 采 样 袋 和 构架 组 成 的 采集 沙 质 推移 质 的 采样 器 。 
11.7.8.3 沙 质 推移 质 采 样 器 soil bed load sampler 
用 于 沙 质 推 移 质 采 样 的 推移 质 采 样 器 。 
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11.7.8.4 DN HER JAKE BS pebble bed load sampler 
HF IA HE JOR PE AY HE AS ER FEAN o 
11.7.9 Barwa grain-size analysis meter 
TS BT UE US 7K EE P URE BC EA) 1M A Bt A o 
11.7.9.1 4} HT iii sieve 
— H ARILARA EM RARE AE T ORM EW 
的 粒 径 及 各 粒 径 组 的 干 沙 质量 占 总 干 沙 质量 百分数 的 设备 。 
11.7.9.2 沉降 管 sedimentation tube 
泥 沙 颗粒 分 析 的 多 项 设备 中 的 一 个 基本 部 件 , 泥 沙 通 过 此 管 
FETE FUT KE 
11.7.9.3 粒 径 计 settling tube meter 
Fe HA BLE TR SE A AN 48 AS CB E EU Ub E E WA Tig K P ZK OT 
降 ,以 测定 各 粒 径 组 容积 干 沙 质量 占 总 干 沙 质 量 百 分 数 的 设备 。 
11.7.9.4 Me pipet 
H TIKE A TE UA ot AT TEE A ton HE AS RK) Be Jt K AE Y 
的 直 管 。 
11.7.9.5 消光 法 光电 颗 分 仪 photoelectric particle size meter 
JME FS TS EA Dik H H ee E A P a ZN EBA Ud BY 
WSL AF o 
11.7.9.6 激光 衍射 粒度 仪 laser particle size meter 
激光 照射 到 颗粒 样品 后 ,发 生 衍 散射 现象 ,散射 角 与 颗粒 直径 
成 反比 关系 ,散射 光 的 能 量 分 布 与 颗粒 直径 的 分 布 直 接 相关 ,通过 
测量 散射 光 的 能 量 分 布 就 可 以 得 到 颗粒 直径 分 布 的 仪 硕 。 
11.7.9.7 超声 波 粒 度 分 析 仪 acoustic particle size meter 
应 用 不 同 粒 径 泥 沙 对 相应 频率 超声 波 的 衰减 性 能 不 同 ,测量 
泥 沙 颗粒 直径 分 布 的 仪 硕 。 
11.7.10 比重 计 ( 密 度 计 ) hydrometer 
FR RE UN E A AS SE BS — EP oh SA A o 
11.7.11 Lb pycnometer 
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具有 固定 容积 ,用 称 重 法 测量 液体 比重 的 专用 瓶 。 
11.7.12 分 沙 器 silt divider 
满足 用 作 颗 粒 分 析 沙 重 或 浓度 要 求 的 分 沙 设备 。 


11.8 地 下 水 观测 仪器 设备 


11.8.1 地 下 水 位 计 groundwater stage gauge 
M ee SOL H FLD E e F kR eat TE a o 
11.8.2 测 忠 ( 钟 ) measuring cup 
一 种 简单 的 地 下 水 位 测 具 。 连 接 在 测 绳 上 的 酒 忠 型 测 趾 , 撞 
击 接 触 水 面 时 发 出 声 啊 ,由 此 判别 测量 地 下 水 面 位 置 。 
11.8.3 地 下 水 位 测 尺 ( 悬 锤 式 水 位 计 ) wire weight gauge 
for groundwater 
用 于 测量 地 下 水 位 的 悬 锤 式 水 位 计 。 
11.8.4 钢 卷 尺 水 痕 法 (测量 地 下 水 位 ) water-level measurement 
using agraduted steel tape 
WARS HE T K E EB A A IN EY) KE» MTT BE 
出 地 下 水 埋 次 的 地 下 水 位 测量 方法 。 
11.8.5 压力 式 测量 地 下 水 位 方法 water-level measurement 
using an air line 
应 用 压力 式 水 位 测量 原理 ,人 工 使 用 通气 管 和 简单 压力 测量 
仪表 测量 地 下 水 位 的 方法 。 
11.8.6 浮子 式 地 下 水 位 计 float-type groundwater gauge 
用 于 地 下 水 位 测量 的 浮子 式 水 位 计 。 
11.8.7 压力 式 地 下 水 位 计 pressure-type groundwater gauge 
用 于 地 下 水 位 测量 的 压力 式 水 位 计 。 
11.8.8 H FKR groundwater sampling pump 
专门 用 于 地 下 水 水 样 采 取 的 采样 泵 。 
11.8.8.1 “(SE KRER bladder sampling pump 
用 压缩 空气 作 动 力 AR SE BO EY) Dr R A Bik ok FE W 
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地 下 水 抽水 录 。 
11. 8.8.2 气动 活塞 式 采 样 泵 gas-driver piston sampling pump 
用 压缩 空气 作 动 力 , 驱 动 活塞 运动 抽取 地 下 水 水 样 的 地 下 水 
抽水 泵 。 
11. 8.8.3 气动 压 水 泵 gas displacement pump 
连续 地 将 水 体 用 压缩 空气 机 械 提升 方法 输送 到 地 面 的 地 下 水 
TRE RR 
11.8.8.4 RHP KR inertial-lift pump 
— AR AR mA SH) o JR FBS EK) 2K EP, 7 ER th E F E 2 $B hy 2K 
管 ,利用 水 的 惯性 使 水 样 提升 .流出 的 设备 。 
11.8.8.5 转动 式 蠕动 倘 rotary peristaltic pump 
利用 旋转 转 简 边缘 的 滚 轴 , 挤 压 柔性 软 管 ,提升 水 体 ,取得 小 
流量 水 样 的 抽 吸 泵 。 
11.8.9 地 下 水 采样 器 groundwater sampler 
专门 用 于 地 下 水 水 样 采取 的 采样 器 。 
11.8.10 Ways Bailers 
一 种 通用 的 管状 地 下 水 采样 器 ,上 下 两 端 或 只 在 下 端 有 自动 
开关 的 单 回 球阀 ,控制 地 下 水 的 进出 ,保证 采 到 要 求 深度 处 的 地 下 
水 水 样 。 
11.8.11 和 锤 击 式 地 下 水 采样 器 hammer drive sampler 
用 重 锤 撞击 关闭 采样 容器 的 地 下 水 采样 絮 。 
11.8.12 HARE FIKR drive-point sampler 
直接 压 人 含水 层 , 让 地 下 水 通过 采样 器 外 这 上 的 通 了 筷 进 入 采 
FE ae ABB AY HE T OK ORE A o 
11.8.13 地 下 水 流速 流 问 仪 velocity and flow direction 
meter of groundwater 
在 测 井 中 测量 地 下 水 流速 流 回 的 仪器 。 
11.8.14 洗 井 设备 well purging device 
用 于 地 下 水 井 清洗 和 清洲 的 设备 。 采 样 洗 井 设备 是 在 地 下 水 
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水 样 采取 和 水 质 监测 前 ,清洗 测 井 的 抽水 设备 。 

11.8.15 地 下 水 水 温 测 量 仪 groundwater temperature meter 
可 以 直接 测量 测 井 中 地 下 水 水 温 的 仪 右 。 

11.8.16 水 表 water meter 
计量 管道 输 水 量 的 仪 副 ,一 般 只 有 机 械 数字 显示 功能 。 

11.8.16.1 电子 水 表 electronic water meter 

具有 数字 计量 等 自动 化 功能 的 水 表 。 

11.8.17 地 下 水 监测 系统 monitoring system of groundwater 
用 于 地 下 水 监测 参数 的 数据 自动 采集 传输 系统 。 


11.9 冰 情 观测 仪器 设备 


11.9.1 冰花 尺 frazil slushruler 
测量 冰花 层 厚度 的 专用 测 尺 。 
11.9.2 冰花 采样 器 frazil slushsampler 
Fe SOK TE FA A RA o 
11.9.3 冰 网 ice basket 
采集 水 内 冰 专 用 的 金属 网 单 。 
11.9.4 ket ice drill 
在 冰 上 销 孔 的 工具 。 
11.9.4.1 机 动 冰 销 motor drive ice drill 
VA BALA BH TI AY OK FE o 
11.9.4.2 Hoke electric ice drill 
VA HA Ay a JI BY OK RE o 
11.9.4.3 IKF CH) ice cutter(ice cone) 
人 工 以 撞击 方式 在 冰 面 上 穿孔 的 尖 锥 状 工具 。 
11.9.5 量 冰 尺 iceruler 
测量 冰 厚 的 专用 测 尺 ， 
11.9.6 冰 厚 仪 ice thickness meter 
能 目 动 测量 封冻 冰 厚 . 岸 冰 或 冰 块 厚 的 仪器 。 
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11.9.6.1 超声 波 冰 厚 仪 acoustic ice thickness meter 
应 用 超声 波 测 厚 原理 测量 冰 厚 的 仪器 。 
11.9.7 冰 下 流速 仪 ice current meter 
体积 较 小 ,便于 放 人 冰 上 测 流 孔 内 的 转子 式 流速 仪 。 


11.10 丧 情 监测 仪器 设备 


11.10.1 土壤 水 分 测定 仪 soilmoisture content analyzer 
测定 土壤 水 分 含量 的 仪器 。 
11. 10.1.1 中 子 士 壤 水 分 测定 仪 neutron Soilmoisture gauge 
根据 中 子 散射 和 快 中 子 慢 化 原理 ,用 快 中 子 源 所 制作 的 测定 
土壤 水 分 的 仪器 。 
11.10. 1.2 张力 计 式 土壤 水 分 测定 仪 tensiometer-type 
soilmoisture gauge 
将 充 水 的 多 孔 管 头 或 杯 埋 在 土壤 中 的 适当 位 置 , 通 过 土 水 势 
测定 土壤 含水 量 的 仪器 。 
11.10.1.3 微波 土壤 水 分 测定 仪 microwave soil hydrometer 
利用 土壤 水 分 对 微波 传输 影响 的 原理 ,测量 土壤 湿度 的 仪器 。 
(1) 时 域 反 射 土壤 含水 量 计 (TDR) time domain reflectometry 
测量 电磁 波 在 土壤 中 经 反射 后 的 传输 时 间 , 测 得 微波 在 不 同 
含水 量 土壤 中 因 介 电 常 数 不 同 引起 的 传输 速度 差别 ,得 到 含水 量 
的 微波 土壤 水 分 测定 仪 。 
(2) 频 域 反 射 土壤 含水 量 计 (CEDR) frequency domain 
reflectometry 
M E SZ I E FP BC Mo] EY SE Ge it R , FE FS RM E R E K Be AY to 
波 土壤 水 分 测定 仪 。 
(3) 时 域 传输 土壤 含水 量 计 (TDT) time domain transmission 
只 测量 电磁 波 在 土壤 中 的 单程 传输 时 间 , 测 得 微波 在 不 同 含 
水 量 土壤 中 因 介 电 常 数 不 同 引起 的 传输 速度 差别 ,得 到 含水 量 的 
微波 土壤 水 分 测定 仪 。 
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11.10.1.4 电阻 法 土壤 水 分 测定 仪 electric resistence soil 
hydrometer 
应 用 多 孔 介 质 块 (石膏 ) 随 含水 量变 化 电阻 变化 的 原理 ,测量 
其 电阻 ,得 到 含水 量 的 土壤 水 分 测定 仪 。 
11. 10.2 土壤 温度 计 soil temperature meter 
测定 土壤 温度 的 仪表 。 


11.11 水 环境 监测 仪器 设备 


11.11.1 比例 采样 器 rateable sampler 
一 种 专用 的 目 动 水 质 采 样 兹 ,采集 的 水 样 量 随 时 间 和 流量 成 
一 定 比 例 , 使 其 任 一 时 段 所 采集 的 混合 水 样 的 污染 物 浓度 ,反映 该 
时 段 的 平均 浓度 。 
11.11.2 便携 式 水 质 监测 仪 portable water quality monitor 
可 随身 携带 、 能 在 现场 快速 测量 分 析 水 质 参数 的 仪器 。 
11.11.3 水 质 目 动 监测 系统 automatic water quality monitoring 


system 
对 指定 水 体 的 水 质 参数 自动 进行 测量 、 分 析 处 理 和 显示 记录 
的 成 套 设 备 。 


11.11.4 水 污染 遥感 监测 remote-sensing monitoring of water 
pollution 

应 用 遥感 技术 从 高 空 或 远 距 离 对 地 表 水 体 污 染 状 况 进 行 的 
监测 。 


11.12 水 文 自动 测报 系统 


11.12.1 水 文 自动 测报 系统 hydrologic data acquisition system 
J FS 2 Je E SE A EL A PBR ,完成 流域 或 测 区 固 
定 及 移动 站 点 的 水 文 .水 资源 .气象 等 要 素 的 实时 采集 、 传 输 和 处 
理 的 信息 系统 。 
11.12.1.1 遥测 站 telemetry station 
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能 实施 远方 数据 采集 和 发 送 的 水 文 测 站 。 
11.12.1.2 中 继 站 relay station 
为 解决 因 路 径 损 耗 太 大 、 信 号 微弱 或 地 形 影 响 ,在 遥测 站 与 中 
心 站 之 间 届 立 用 于 转发 中 心 站 指令 和 遥测 站 数据 信号 的 接力 站 。 
主要 用 于 超短波 通信 。 
11.12.1.3 中 心 站 center station 
在 水 文 目 动 测报 系统 中 ,负责 实时 数据 采集 .处 理 和 发 布 水 文 
预报 的 总 控制 中 心 。 
11.12.1.4 集合 转发 站 gather and transmit station 
集合 转发 站 负责 较 小 范围 内 站 点 实时 数据 的 采集 ,经 简单 处 
理 后 合并 转发 给 中 心 站 。 相 当 于 数据 中 转 站 或 分 中 心 站 。 
11.12.2 水 文 自动 测报 网 hydrologic data acquisition network 
通过 计算 机 的 标准 接口 和 多 种 信道 ,把 夺 干 个 水 文 自动 测报 
基本 系统 连接 起 来 ,进行 水 文 数据 交换 的 网 络 。 
11.12.3 数据 采集 data collection 
将 监测 .计算 或 其 他 过 程 中 的 数据 加 以 汇集 ,转换 为 信息 并 显 
示 或 打印 出 来 的 过 程 。 
11.12.4 数据 传输 data transmission 
数字 信号 的 发 送 和 接收 。 
11.12.5 通信 communication 
通过 有 线 或 无 线 设 施 对 语言 .文字 、 图 像 等 信息 进行 传输 、 变 
换 和 处 理 的 过 程 。 
11.12.5.1 公 网 通信 public channel communication 
利用 公用 有 线 、 无 线 通 信 网 作为 数据 传输 、 通 信 信 道 的 通信 方 
式 。 常 用 的 有 SMS、GPRS、CDMA 、PSTN 通信 方式 。 
11.12.5.2 短波 通信 short wave communication 
利用 频率 为 3MHz~30MHz( 波 长 100m~ 10m) A FOR BK 
进行 的 通信 。 
11.12.5.3 超短波 通信 ultra-short wave communication 
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利用 频率 为 30M Hz~ 300MHzQk K 10m~ 1m) HTH AK 


进行 的 通信 。 
11.12.5.4 微波 通信 microwave communication 
利用 频率 为 LOOM Hz 以 上 (波长 3m 以 下 ) 的 电磁 波 传播 进行 
的 通信 。 


11.12.5.5 卫星 通信 satellite communication 

利用 人 造 地 球 卫 星 作 为 中 继 站 转发 或 反射 无 线 电信 号 ,在 
个 或 多 个 地 面 站 之 间 进 行 的 通信 。 
11.12.6 遥测 终 问 机 telemetryterminal meter 

能 自动 完成 水 文 数据 的 采集 、 暂 存 、 编 码 及 传输 控制 ,并 通过 
传输 信道 ,自动 完成 数据 传输 的 仪 带 。 
11.12.7 中 继 机 relay meter 

能 通过 无 线 或 有 线 信道 ,自动 完成 迁 测 数据 信和 号 或 指令 的 接 
We Be FE BCH A AE o 
11.12.8 通信 控制 机 preset communication controller 

能 自动 接收 、 暂 存 遥 测 终端 机 或 中 继 机 传输 的 遥测 站 信息 ,并 
作 预 处 理 ,根据 需要 尚 具 有 召 测 .数据 显示 .校正 时 钟 .变换 数据 传 
输 速 率 、 对 系统 设备 监控 以 及 双 机 通信 功能 的 数据 传输 控制 设备 。 
11.12.9 自 报 式 系 统 self-reporting system 

在 遥测 站 设备 控制 下 , 当 被 测 水 文 要 素 发 生 额 定 的 增 减 量 时 ， 
或 按 预 定时 间 和 时 间 间 隔 , 目 动 回 中 心 站 发 送 数据 的 遥测 系统 。 
11.12.10 查询 -应 答 式 系统 polling-answer back system 

中 心 站 可 上 自动 定时 或 随时 呼叫 遥测 站 ,遥测 站 啊 应 中 心 站 的 
查询 并 实时 采集 水 文 数 据 发 送 给 中 心 站 的 遥测 系统 。 
11.12.11 混合 式 系 统 mixed system 

由 目 报 式 和 查询 -应 答 式 两 种 遥测 方式 的 遥测 站 组 成 的 遥测 
系统 。 
11.12.12 RWX probability of word error 

错误 接收 字数 占 总 传输 字数 的 比值 ,或 传输 数据 错误 接收 的 
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概率 值 。 
11.12.13 接收 率 receiving probability 

有 效 接收 字数 占 总 传输 字数 的 比值 ,或 传输 数据 被 正确 接收 
的 概率 值 。 
11.12.14 系统 可 靠 性 system reliability 

水 文 遥 测 系统 在 规定 条 件 下 和 规定 时 间 内 完成 规定 功能 的 能 
力 。 对 使 用 的 设备 常用 平均 无 故障 工作 时 间 (MTBF) 表 示 。 
11.12.15 系统 畅通 率 ratio of system fluency 

在 一 定时 间 内 ,中 心 站 收 到 正确 数据 的 遥测 站 数 与 向 中 心 站 
发 送 数 据 的 遥测 站 数 的 百分比 。 


11.13 水 文 计 量 


11. 13.1 检定 verification 

查 明 和 确认 计量 器 具 是 否 符合 法 定 要 求 的 程序 , 它 包括 检查 、 
加 标记 和 (或 ) 出 具 检 定 证 书 。 
11.13.2 校准 calibration 

在 规定 条 件 下 ,为 确定 测量 仪器 或 测量 系统 所 指示 的 量 值 ,或 
实物 量具 或 参考 物质 所 代表 的 量 值 ,与 对 应 的 由 标准 所 复 现 的 量 
值 之 间 关 系 的 一 组 操作 。 
11. 13.3 水 位 测量 标准 measuring standard for stage 

用 于 定义 .实现 .保存 或 复 现 水 位 量 值 的 测量 系统 装置 。 
11.13.4 雨量 观测 标准 measuring standard for rainfall 

FAY xe MS ARARE SL SW (ASR BS 
11.13.5 流速 观测 标准 measuring standard for flowvelocity 

用 于 定义 .实现 保存 或 复 现 流 速 观测 值 的 测量 系统 疲 置 。 
11.13.6 约定 真 值 conventional true value 

对 于 给 定 目的 具有 适当 不 确定 度 的 .赋予 特定 量 的 值 , 有 时 该 
值 是 约定 采用 的 。 
11.13.7 测量 值 (实测 值 ) measured value 
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采用 测量 仪器 、 测 具 直 接 对 某 被 测量 的 量 进行 观测 (测定 ) 所 
得 的 量 值 。 
11.13.8 最 大 人 允许 误差 maximum permissible error 

对 给 定 的 测量 仪器 ,规范 、 规 程 等 所 允许 的 误差 极限 值 。 
11.13.9 测量 范围 measuring range 

用 仪器 的 测量 下 限 和 测量 上 限 表 示 的 测量 区 间 。 
11.13.10 量程 span 

测量 上 限 值 和 测量 下 限 值 的 代数 差 。 
11.13.11 分 辩 力 resolution 

在 仪器 的 测量 范围 内 ,能 导致 可 观测 到 的 输出 量变 化 的 最 小 
输入 量变 化 值 。 
11.13.12 RN sense threshold 

当 输 入 量 由 零 变化 到 使 输出 量 开 始 发 生 可 观测 变化 且 具 有 稳 
定 的 相关 定量 关系 的 输入 量 的 最 小 变化 值 。 
11. 13. 13 计时 误差 timing error 

仪器 的 时 间 计 量 误差 。 
11. 13.14 温度 漂移 ( 温 漂 ) temperature drift 

由 温度 变化 引起 的 仪器 输出 值 的 偏离 。 
11.13.15 时 间 漂 移 ( 时 漂 ) time drift 

仪器 在 参 比 工 作 条 件 下 ,对 一 个 恒定 不 变 的 输入 值 ,在 规定 时 
间 内 的 变化 值 。 
11.13.16 BK blanking distance 

距 声 学 换 能 器 一 定 距离 内 的 区 域 ,以 及 靠近 水 底 、 岸 边 很 近 距 
离 的 区 域 ,在 此 区 域内 ,声学 换 能 器 不 能 提供 有 效 的 水 位 、 水 深 、 流 
速 测量 数据 。 应 用 微波 、 光 波 的 相应 测量 仪器 也 可 能 存在 同样 的 
“ 讶 区”， 
11. 13.17 现场 试验 field experimentation 

在 实际 使 用 场合 ,为 验证 仪器 装置、 系统 运行 正确 性 而 进行 
的 试验 。 
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11.13.18 室内 试验 experimentation in laboratory 
在 实验 室 模 拟 条 件 下 ,为 验证 仪器 .装置 .系统 运行 正确 性 而 
进行 的 试验 。 
11.13.19 比 测 试验 comparative test 
在 相同 的 现场 或 室内 条 件 下 ,和 性 能 更 好 的 其 他 型 号 仪器 或 
和 已 被 确认 的 标准 仪器 进行 的 比较 试验 。 
11.13.20 雨量 计 检 年 verification of rainfall recorder 
对 雨量 计 的 计量 检测 。 
11. 13.20.1 湿润 损失 loss of wetness 
进入 雨量 计 承 雨 口 的 降雨 在 流入 翻斗 等 雨量 计量 部 件 前 被 承 
雨 口 等 内 壁 吸附 ,而 没有 得 到 计量 的 部 分 雨量 。 
11. 13. 20.2 翻斗 计量 误差 measuring error of tipping bucket 
翻斗 测量 降雨 量 的 误差 ,用 相对 误差 表示 ,基本 上 就 是 翻斗 雨 
量 计 的 测量 误差 。 
11. 13.20.3 自 和 刁 排水 量 self displacement 
雨量 计 实 际 排出 的 经 过 雨量 计 计量 的 水 量 。 
11. 13. 20.4 注入 水 量 quantity of inflowwater 
注 和 人 雨量 计 承 雨 口 的 水 量 。 
11. 13.20.5 雨量 计 滴 定 装 置 test device for rainfall recorder 
能 模拟 稳定 的 降雨 强度 ,对 雨量 计 进 行 雨量 测量 准确 度 测试 
的 专用 计量 设备 。 
11.13.20.6 虹吸 时 间 siphon period 
虹吸 雨量 计 一 次 虹吸 经 过 的 历时 。 
11. 13. 20.7 标准 球 standard container 
用 于 检测 虹吸 雨量 计 雨 量 测 量 准 确 度 的 球状 标准 水 量 容 融 。 
11.13.21 水 位 计 检 定 verification of stage gauge 
对 水 位 计 的 计量 检测 。 
11.13.21.1 水 位 检定 试验 台 stage test floor 
用 于 水 位 仪器 水 位 测量 准确 性 检定 试验 的 专用 装置 ,其 主体 
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是 一 可 以 提供 准确 水 位 值 的 可 变 水 位 立 简 。 
11.13.21.2 水 位 变 率 stage change rate 
单位 时 间 内 水 位 变化 量 。 
11.13.21.3 标准 水 位 值 standard stage value 
为 检测 水 位 计 误 差 而 由 水 位 检定 试验 台 提 供 的 准确 水 位 值 。 
11. 13.21.4 水 位 计 灵 人 敏 国 sense threshold of stage gauge 
能 使 水 位 计 输 出 产生 变化 的 最 小 水 位 变化 什 。 
11.13.21.5 水 位 计 回 差 hysteresis of stage gauge 
在 相同 工作 条 件 下 ,对 应 同一 水 位 的 上 升 行程 和 下 降 行程 ,其 
水 位 测量 值 的 最 大 偏差 。 
11.13.21.6 水 位 计 测 量 误差 measuring error of stage gauge 
水 位 计 测 值 和 水 位 约定 真 值 的 差 值 。 室 内 试验 时 ,水 位 约定 
真 值 是 水 位 检定 试验 台 提 供 的 准确 水 位 值 ; 在 现场 应 用 试验 时 ,水 
位 约定 真 值 是 人 工 观 读 水 尺 或 性 能 更 好 的 水 位 计 测 值 。 水 位 计 测 
量 误 差 用 绝对 误差 或 以 水 位 测量 范围 的 相对 值 表 示 。 宜 用 置信 水 
平 为 95% 的 水 位 测量 范围 的 相对 不 确定 度 表示 。 
11. 13.22 流速 流量 仪器 检定 verification of current meter 
and flow meter 
对 流速 流量 仪器 的 计量 检测 。 
11. 13.22.1 标准 流速 仪 standard current meter 
性 能 稳定 、 被 精确 检定 过 的 作为 流速 仪 检 定 模 或 其 他 流速 仪 
比 对 基准 的 流速 仪 。 
11.13.22.2 流速 仪 检定 current meter calibration 
建立 转子 式 流速 仪 转子 的 旋转 速率 以 及 其 他 流速 仪 测速 示 值 
与 水 流速 度 之 间 对 应 关系 的 全 部 作业 ， 
11.13.22.3 Reh calibration tank 
配 有 专门 设施 用 来 进行 流速 仪 检定 的 专用 水 槽 。 
C1) RJK Be Ee E still water calibration tank 
MARIEH OR aE 7 Dt A Ba ES KK. SEAR 
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TR IK FB EK 
(2) BH 7K Re Ee RS flowing water calibration tank 
用 于 流速 流量 量 测 仪 器 检测 用 的 动态 水 槽 。 水 槽 内 的 水 是 流 
动 的 ,被 检测 仪器 固定 在 水 流 中 。 
11. 13.22.4 检定 车 calibration carriage 
安装 有 测速 记录 装置 并 沿 检定 槽 轨道 运动 以 实施 流速 仪 检定 
作业 的 专用 设备 。 
11. 13.22.5 检定 公式 calibration equation 
表述 流速 仪 通过 检定 得 出 的 实际 流速 和 流速 仪 输出 信号 之 间 
关系 的 计算 公式 。 
11.13.22.6 仪器 常数 instrument constant 
与 转子 式 流速 仪 的 转子 结构 和 旋转 摩 阻 力 有 关 的 检定 公式 
Tt BO 
11.13.22.7 Jk J hydraulic screw pitch 
在 静水 中 ,转子 每 转 一 周 所 推进 的 距离 。 
11.13.22.8 转子 转 率 rate of rotor 
测速 时 ,转子 总 转 数 与 转动 历时 之 比 。 
11. 13.22.9 检定 公式 上 延 up extension of calibration equation 
通过 与 较 高 速度 检定 结果 的 比较 分 析 , 确 认 检 定 结 果 和 准确 
性 符合 要 求 ,可 以 将 较 低速 度 检定 结果 的 测速 使 用 范围 作 相 应 
ERE. 
11. 13.22.10 最 低 啊 应 速度 minimum speed of response 
使 转子 开始 连续 .稳定 转动 的 最 低 水 流速 度 。 
11.13.22.11 临界 速度 critical velocity 
转子 式 流速 仪 检定 曲线 图 中 ,低速 曲线 部 分 过 渡 到 下 线 部 分 
的 转折 点 处 的 水 流速 度 。 
11.13.22.12 检定 速度 范围 calibration velocity range 
检定 流速 仪 时 ,最 低 检 定 速 度 至 最 高 检定 速度 的 速度 区 间 。 
11.13.22.13 低速 Vn 关系 曲线 low velocity V-n curve 
»* 25l 。 


过 检定 得 出 的 转子 式 流 速 仪 Vk 点 以 下 的 V-n 关系 曲线 。 
11.13.22.14 流速 仪 检 年 表 calibration table of current meter 
表示 流速 仪 检 定 结 宋 的 速度 查找 表 。 
11. 13.22.15 各 流速 级 平均 相对 误差 mean relative error 
of every velocity stage 
各 检定 流速 段 内 ,所 有 流速 检定 点 的 流速 检定 相对 误差 的 平 
均值 。 
11. 13.22.16 旋转 试验 spin test 
对 转子 式 流速 仪 灵敏 度 的 一 种 试验 。 试 验 时 ,用 手 或 用 气流 
吹 动 ,使 转子 以 最 快 的 速度 转动 ,然后 观测 转子 是 否 均 匀 逐 渐 停 
下 ,以 及 保 下 过 程 的 历时 。 
11.13.22.17 爱 泌 尔 效应 Epper effect 
在 检定 槽 中 检定 流速 仪 时 ,由 于 流速 仪 及 其 悬 杆 癌 前 运动 产 
生 的 波峰 引起 湿润 断面 高 度 的 增加 和 相对 速度 降低 的 现象 。 
11. 13.22.18 全线 相对 均 方 差 relative standard deviation 
of calibration equation 
表示 转子 式 流 速 仪 检定 公式 所 有 检定 点 流速 相对 误差 的 均 方 
根 值 。 我 国 曾 长 期 用 于 表示 转子 式 流速 仪 检定 误差 。 此 表示 方式 
将 被 各 流速 级 平均 相对 误差 取代 。 
11. 13.22.19 流量 计 检 年 装置 calibration device of flowmeter 
能 产生 较 高 准确 度 等 级 的 通过 水 流 流量 和 总 水 量 数据 ,可 以 
用 于 检测 管道 .明渠 流量 量 测 仪器 的 专用 设备 。 


有 


12 水 文 实 验 


12.1 一 般 术 语 


12.1.1 水 文 实验 hydrologic experiment 
为 赋 客 水 文 现象 的 物理 过 程 及 成 因而 开展 的 科学 实验 ,包括 
室外 测试 与 室内 实验 。 
12.1.2 水 文 实验 研究 experimental research on hydrology 
在 自然 和 人 工 条 件 下 ,通过 观测 水 文 循环 过 程 中 的 各 种 水 文 
BERR ,来 探求 和 人 研究 其 物理 机 制 和 变化 规律 的 科学 实验 。 
12.1.3 典型 流域 typical basin 
按 一 定 目 的 和 原则 选 定 的 .能 代表 水 文 相 似 区 域内 的 某 些 天 
然 水 文 特征 的 闭合 流域 。 
12.1.4 基准 流域 ( 参 证 流域 ) reference basin 
能 长 期 保持 天 然 状 态 的 代表 性 流域 ,可 用 来 研究 气候 变化 和 
人 类 活动 对 代表 区 域 水 文 特征 和 水 资源 长 期 变化 趋势 的 影响 。 
12.1.5 实验 流域 experimental basin 
在 一 定 的 人 为 条 件 控制 下 ,为 研究 天 然 和 人 为 影响 的 水 文 现 
象 的 物理 过 程 和 形成 机 制 而 设置 的 闭合 小 流域 。 
12.1.6 相似 流域 similar basin 
流域 形态 和 水 文 特征 相似 的 流域 。 
12.1.6.1 水 文 相 似 区 homogeneous hydrologic region 
自然 地 理 条 件 ( 土 壤 性 质 、 地 形 、 地 质 条 件 和 植被 状况 等 ), 水 
文 特征 (降水 、 燕 散发 .径流 过 程 及 其 年 际 、 年 内 分 配 特征 等 ) 以 及 
人 类 活动 影响 近似 的 地 区 。 
12.1.7 泥 沙 实验 sediment experiment 
ALA R sR AS Joe A HE A a VE de oh A AB E T FT BY E R o 
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12.1.8 水 质 实 验 water quality experiment 

为 研究 江 、 河 、 湖 、 库 等 各 种 水 体 的 水 质问 题 而 开展 的 实验 。 
12.1.9 专项 实验 special experiment 

针对 降雨 损失 、 森 林 对 径流 影响 .土壤 物理 特性 、 目 动 测报 系 
统 性 能 .站 网 密度 分 析 . 水 文 测验 .冰凌 .水 土 保持 等 特定 问题 而 开 
展 的 水 文 实验 。 
12.1.10 综合 水 文 实验 integrated hydrologic experiment 

为 两 种 以 上 实验 目的 而 设立 的 具有 特定 意义 或 特殊 作用 的 水 
MER 


12.2 径流 实验 


12.2.1 径流 实验 研究 experimental research on runoff 
研究 产 流 和 汇流 的 物理 机 制 和 变化 规律 的 科学 实验 。 
12.2.1.1 径流 场 runoff plot 
为 了 研究 径流 形成 的 物理 过 程 和 机 制 , 按 一 定 条 件 选 定 和 设 
置 的 小 面积 试验 场地 。 
12.2.1.2 人 工 降 雨 装置 artificial rainfall device 
人 为 设计 可 控制 南 强 、 雨 型 的 降雨 装置 。 
12.2.2 山洪 泥石流 实验 flash flood and debris flow experiment 
研究 山洪 和 泥石流 的 产生 机 制 和 变化 规律 的 科学 实验 。 
12.2.3 水 土 流失 实验 soil erosion experiment 
研究 水 土 流失 的 产生 机 制 和 变化 规律 的 科学 实验 。 
12.2.4 水 均衡 实验 water balance experiment 
应 用 质量 守恒 定律 分 析 计 算 某 一 地 区 在 某 一 时 期 内 的 水 量 输 
入 与 输出 间 的 定量 关系 而 开展 的 实验 。 进 行 水 均衡 计算 的 研究 区 
域 称 为 均衡 区 ,计算 时 有 段 称 为 均衡 期 。 
12.2.5 三 水 转化 实验 transformation experiment among 
precipitation, surface water, and groundwater 
针对 降水 、 地 表 水 .地 下 水 之 间 的 水 量 循 环 和 平衡 关系 而 开展 
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的 科学 实验 。 
12.2.6 四 水 转化 实验 transformation experiment among 
precipitation, surface water, soil water, and groundwater 

针对 降水 、 地 表 水 .土壤 水 .地 下 水 之 间 的 水 量 循环 和 平衡 关 
系 而 开展 的 科学 实验 。 


12.3 蒸发 实验 


12.3.1 蒸发 实验 研究 experimental research on evaporation 
针对 各 类 蒸发 及 其 物理 机 制 和 观测 方法 而 开展 的 科学 实验 
人 研究。 
12.3.2 蒸发 池 evaporation tank 
为 研究 近似 天 然 水 体 条 件 的 水 面 蒸发 而 设置 的 具有 和 较 大 面积 
AM ai 4 AR BE BA) tos HE FR BK Hh o 
12.3.3 陆 上 水 面 蒸发 实验 experimenton water surface 
evaporation on land 
FEN EK AR A BS OT AY al ESE a Hy He WH FE 7K AR 
发 的 机 制 和 变化 规律 的 实验 。 
12.3.4 漂浮 水 面 蒸 发 实验 experiment on water Surface 
evaporationon a floating device 
ER OA EK E AC BOTT A Ak A ERE EE OK RK 
的 机 制 和 变化 规律 的 实验 。 
12.3.5 潜水 蒸发 实验 experiment on phreatic water evaporation 
在 专 为 研究 潜水 蒸发 动态 而 设置 的 实验 场 , 人 研究 地 下 水 在 不 
同 土 壤 ,. 不 同 埋 深 .不 同 作 物 等 条 件 下 的 潜水 蒸发 机 制 和 变化 规律 
的 实验 。 
12.3.6 水 库 水 面 蒸 发 实验 experiment on water Surface 


evaporation of reservoir 


为 研究 水 库 水 面 蒸发 量 计算 方法 而 开展 的 实验 。 
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12.4 水 库 水 文 实验 


12.4.1 水 库 水 文 实验 hydrologic experiment of reservoir 
为 满足 水 库 工 程 规划 设计 .施工 和 调度 运行 管理 的 需要 ,进行 

水 库 水 文 . 泥 沙 ,水温 等 要 素 的 观测 实验 ,用 以 研究 水 库 的 水 文 泥 

沙 规律 .径流 与 洪水 还 原 计算 ,水库 水 文 站 观测 部 署 .水 库 对 径流 

AYE US <= EFAS 

12.4.2 水 库 泥 沙 实 验 sediment experiment of reservoir 
BEAK EVE 1 IME RRA EH. 

12.4.3 水 库 动 库容 实验 experiment on reservoir backwater 

storage 


研究 水 库 动 库容 计算 分 析 方 法 的 实验 。 
12.5 河道 ( 床 ) 演 变 观 测 实验 


12.5.1 河道 ( 床 ) 演 变 观 测 实 验 observation experiment on 
fluvial process 

为 了 研究 河流 在 水 流 和 泥 沙 作用 下 产生 的 河流 地 貌 和 河道 形 
态 变 化 而 进行 的 观测 实验 。 
12.5.2 河床 演变 观测 fluvial process observation 

对 河床 形态 变化 过 程 的 观测 。 


12.6 地 下 水 和 土壤 水 实验 


12.6.1 地 下 水 均衡 场 groundwater balance plot 
人 研究 地 下 水 水 量 平衡 及 其 有 关 影 响 要 素 变 化 的 观测 试验 
场地 。 
12.6.2 抽水 试验 pumping test 
通过 井 筷 抽水 ,确定 井 孔 出 水 能 力 ,获取 含水 层 的 水 文 地 质 参 
数 , 判 明 某 些 水 文 地 质 条 件 的 野外 试验 工作 。 
12.6.3 注水 试验 injection test 
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向 井 孔 或 洼地 注水 ,同时 测定 水 头 和 注水 的 关系 ,以 分 析 水 文 
地 质 参 数 的 试验 。 
12.6.4 APAR infiltration test 

研究 降水 从 土壤 表面 渗入 土壤 内 的 运动 过 程 的 试验 。 
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13.0.1 用 大 写 斜 体 拉 丁字 母 表示 的 符号 ,应 符合 表 13.0.1 的 
规定 。 


流域 坡度 溶解 性 总 固体 、 比 降 、 
沉降 值 .水力 坡度 


长 度 、 流 域 长 度 、 河 长 . 河 段 长 、 
距离 . 距 河 口 距离 


现 期 .稀释 比 





13.0.2 用 小 写 斜体 拉丁 字母 表示 的 符号 ,应 符合 表 13. 0. 2 的 


表 13.0.2 用 小 写 和 斜体 拉丁 字母 表示 的 符号 表 


部 分 面积 


闸门 开局 高 度 RRR 


垂 度 、 下 渗 率 


重力 加 速度 


高 度 、 波 高 水头、 水深 、 堰 顶 水 


坡度 .降雨 强度 


跨度 .特征 河 长 


质量 .用 水 定额 


糙 率 、 样 本 容量 LRR 


流量 .部 分 流量 . 单 宽 流量 


样本 标准 差 


时 间 、 温 度 、 岸 温 .学生 氏 统计 量 


地 下 水 流速 .风速 





13.0.3 用 大 写 斜 体 拉 丁字 母 加 上 、 下 标 表示 的 符号 ,应 符合 表 
13.0.3 的 规定 。 
表 13.0.3 用 大 写 斜 体 拉 丁字 母 加 上 、 下 标 表 示 的 符号 表 
Ho xX 


C | 偏 态 系数 实测 流量 
C, a ， | 输 沙 率 


Dso | 中 数 粒 径 PH Dit d 
Dz, | 几何 粒 径 。 | 体积 流量 


平均 粒 径 、 法 水 燕 发 临界 水 深 
， | RARE 
洪水 蒸发 量 


li WB 2% At tek 径流 总 量 


和 散发 量 s | AREMA 


TRKA tet S 附加 比 降 
KERRE Ta RA 
| 在 分 不 确定 度 产 流 历 时 
T tek ew ， | 临界 流速 、 渠 系 渗 泼 补给 量 
“Hie | HERA “ | 浮标 流速 .田间 回归 补给 量 
“He | 位 能 水 头 ve | 山 前 侧 向 补给 量 
| 最 大 水 头 。 | 水 而 流速 . 行 近 流速 。 
浮标 系数 ， | 地 下 水 补给 量 
| 洪峰 模 数 河道 渗 泼 补 给 量 


Ce | 
P, 前 期 影响 雨量 


Pe | 面 平均 南 量 

Pr | 降水 人 渗 补 给 量 

Qi 

Q. 查 线 流 量 .计算 流量 

a 
a 
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13.0.4 用 小 写 斜 体 拉 丁字 母 加 上 .下 标 表 示 的 符号 ,应 符合 表 
13.0.4 的 规定 。 
表 13.0.4 用 小 写 斜 体 拉 丁字 母 加 上 、 下 标 表 示 的 符号 表 











符号 | MOM eM 
ies) ae po | 粒 径 组 沙 重 百分数 

de | UKM gm | 洪峰 流量 

KEK Toa | 单 样 推移 质 输 沙 率 

稳定 下 渗 率 y | 样本 方差 

wth FBX t or 





13.0.5 用 小 写 希 腊 字 母 加 上 、 下 标 表 示 的 符号 ,应 符合 表 13.0.5 
的 规定 。 
表 13.0.5 用 小 写 希 腊 字 母 加 上 、 下 标 表 示 的 符号 表 


显著 性 水 平 . 动 能 修正 系数 、 径 
流 系数 、 降 水 人 渗 补 给 系数 、 流 
域 不 对 称 系 数 





Git BF BE .效率 系数 


Cc T 

eC ee 

Pe an | 
er ee 





附录 A MEARE A RS 


A 
KE AE TK FR stake gauge 11. 4. 1.5 
爱 泼 尔 效应 Epper effect 11:13: 22.17 
TZE EME. safe adjustment value 7.3.14 
fe bank 0 
fe BE bulkhead wall ZS 
和 岸 边 污染 市 near-shore pollution belt 9. 3.5 
Fe ok border ice 2.8.3.6 
HIDES concave bank 20. 1073 
B 

ERI Parshall flume 4. 6. 22 
HIX YE Yb yA FR sedimentation at dam vicinity 2.922153 
坝 区 水 文 泥 沙 测验 sediment measurement close 

by dam site 4.14.13 
坝 上 水 位 stage behind dam 4.14.6 
坝 址 洪水 dam-site flood 7.3.7 
半导体 水 温 计 thermister 114:7 
半日 淹 semidiurnal tide 2. 12. 6. 1 
半 淹 没 流 half-submerged flow 4.6.30.3 
包 气 带 aeration zone 2. 14. 15. 1 
包 气 带 水 water of aeration zone 2 AAS AS 
i UK#) hail 2 4 
J Be HE thin-plate weir 4.6.12 


薄膜 水 pe 
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llicular water 


2. 14. 15. 2(2) 


饱和 差 saturation deficit 2 4.41.5 
饱和 人 带 saturation zone 2.14.16.1 
饱和 度 saturation degree E RAA 
饱和 含水 量 ( 全 持 水 量 ) saturated water content 2. 13.6.6 
饱和 水 汽 压 saturation vapor pressure 2. 4. 41. 2 
保水 指数 storage capacity of rainfall DO Ost 
保证 率 reliability 8.1.15 
保证 率 水 位 reliability stage S 
保证 水 位 highest safety stage 6.16 17 
Hz YH flood-reporting 6. 2.3 
报 汛 站 flood-reporting station Sad 
报 汛 站 网 flood-reporting station network 3.7.3 
暴 洪 河流 flashy stream 2596.20 
暴雨 torrential rain 2.4, 29 
暴雨 等 值 线 图 storm isoline map Ged 
暴雨 地 区 分 布 spatial distribution of storm boD 
A PAY E Yak Fs BL storm reduction index femora el 
ae PK storm enlargement 7.6.6 
ae IN OO convergence component of storm 7.6.7.5 
暴雨 洪水 storm flood pes E 
暴雨 洪水 查 算 图 表 applied rainstorm runoff 

charts 7.1.20 
A BY HE k Fa FR storm flood forecasting 6.1.1.3) 
a5 N 4 storm runoff aie a 
暴雨 历时 storm duration (one 
ae BW PRE storm track 7.5.6 
暴雨 时 程 分 配 time distribution of storm (25.3 
ae BY AY TR RIE depth-area-duration synthetic 

method of storm 7.6.2.4 
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暴雨 调查 storm investigation 4.15.4 


az I BE storm transposition method 7.6.2.2 
ANE BIE storm transposition correction F614 
暴雨 组 合法 storm combination method $6: 223 
贝勒 管 Bailers 11. 8. 10 
背景 断面 background cross-section 4.9.3.1 
背景 浓度 background concentration 4. 6. 35 
Fe SRK RE BS pumping sampler 11.7.2.2(3) 
比 测 comparative gauging 4. 1. 15 
比 测 试验 comparative test 11. 13. 19 
比 尺 模型 scale model 6.4.2.1 
比 降 slope 2.6.5 
比 降 观测 slope observation de 
比 降 面 积 法 slope and cross-section area method 4.6.7.2 
比 降 水 尺 slope gauge 11.4.1.15 
比 降水 尺 断 面 slope measuring staff gauge cross- 

section 4.2.9.4 
比例 采样 器 rateable sampler jy oe i | 
比拟 模型 analogue model 6.4.2.2 
比 湿 specific humidity 2. 4. 41.6 
比重 计 ( 密 度 计 ) hydrometer 11.7. 10 
比重 计 法 (密度 计 法 ) hydrometer method Ao oe ee 
E Beh pycnometer 11.7.11 
毕 托 管 Pitot tube LL Oso 
闭合 差 closure error 4. 16. 9 
闭合 流域 enclosed basin 2::5. .1 
闭 流 区 (内 流 区 ) blind drainage area a as ae’ 
边界 条 件 boundary condition 6. 3. 15 
变 差 系 数 ( 离 差 系数 ) coefficient of variation (22, taza 
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变动 回 水 区 水 流 泥 沙 测 验 flow and sediment measurement 


in fluctuant backwater 


zone of a reservoir 4.14.9 
变量 代 换 variable substitution 7. 3. 21 
便携 式 水 质 监测 仪 portable water quality monitor 11. 11. 2 
标识 符 Identifier 5.3.24 
标志 杆 sign rod A 202 
标准 不 确定 度 standard uncertainty 4. 16. 12.4 
标准 差 standard deviation 4.16.7.1 
标准 流速 仪 standard current meter 113. 22.1 
标准 球 standard container 11. 13. 20.7 
标准 溶液 standard solution 4. 6. 34 
标准 水 位 值 standard stage value EISi 
En EZR A Ar (SKS A E-601B) standard evaporation pan 
11.3. 6.3 
表 结 构 table structure Dror 
冰 坝 ice dam ANE 
冰 变 色 color change of ice cover 2.8.5.1 
冰 层 浮 起 floating ice cover 2. 8.5.8 
冰 层 塌陷 ice Sheet depression 2 ae | 
冰川 glacier a 
冰川 变化 glacier variation ame es 
冰川 湖 glacial lake ie ae rane 
冰川 平衡 线 equilibrium line of glacier 2 
冰川 融 水 径流 glacial meltwater runoff 2 1:8 
冰川 融 水 径流 模 数 glacial meltwater runoff modulus 2.11.9 
冰川 水 文学 glacier hydrology 2.211 
冰川 运动 glacier flow ZAG 
冰川 作用 glaciation 2 1 


“ 20605” 


冰 穿 ( 锥 ) ice cutter(ice cone) 
冰 底 边 ice base boundary 


冰 底 高 程 流量 关系 法 elevation of ice bottom and 


discharge relation method 


冰 斗 冰川 cirque glacier 

UK HE ice pack 

Uk aE ice crack 

UK iit ice cover 

冰 厚 仪 ice thickness meter 
冰花 frazil slush 

冰花 采样 器 frazil slushsampler 
冰花 尺 frazil slushruler 

冰花 厚 thickness of frazil slush 
UK AE BR fi sludge road felt 
冰花 密度 density of frazil slush 


冰花 折算 系数 adjustment factor of frazil slush 


冰 滑 动 dislodging of ice cover 
UK 4F ice ridge 
DK fe ice reef 


UK ice 
Ok ae Hk CZ TAD ice flood 
冰 流 量 ice discharge 


冰期 蒸发 大 ice evaporator 

DK igi E moraine soil 

UK FF ice bridge 

冰 情 ice regime 

冰 情 符号 ice regime code 

冰 情 观测 iceregime observation 

冰 情 目测 visual observation of ice regime 
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11.9.4.3 
2.8. 3.10 


9.2, 23 
Z.11.1.5 
2.8.4.12 
2.8.4.10 

2.8.4.2 

11.9.6 

2.8.3.9 

11.9.2 

TEJI 

4.11.10 
2.8.4.7 


4.11.10. 1 
4.11.10.2 


Li Gedo" 
2.8.4.9 
2 
2.6.19 
2.3.24. 2 
4.11.9 
11. 3. 14 
Bok ket 
2.8.3. 12 
2.8.1 
4.11.1.3 
4.11.1 
4.11.1.2 


冰 情 调查 
冰 情 图 
冰 情 预报 
wk E 
冰 塞 

UK 
冰 上 结 冰 
冰 上 流水 
yk EBK 
冰 上 有 水 
UK YE 
冰 网 

冰 下 流速 
OK JF 
冰原 
冰 针 

UK i 
波 陡 
波峰 
波 高 
波 谷 
波浪 观测 
波 速 

波 速 系数 
波长 

泊 松 过 程 
补给 带宽 
补水 式 自 


ice regime investigation 


iceregime chart 


(冰凌 预报 ) iceregime forecasting 


ice mound 
ice jam 
snow cover over ice 
aufeis 
water flow over ice 
upwelling over ice 
accumulation of melt water 
rime ice 
ice basket 
仪 ice current meter 
shuga 
ice field 
ice spicule 
ice drill 
wave steep 
wave crest 
wave height 
wave trough 
wave observation 
wave velocity 
coefficient of wave velocity 
wave length 
Poisson process 


度 range of recharge zone 


WAR AAN pouring water type 


evaporimeter 


4.15. 12 
4.11.1.4 
Gs dedet 
2.8.4.4 
2.8.4. 13 
2.8.4.8 
2.8.4. 14 
2.8.5.4 
A Oe Die 
xO 0.0 
28.383 
Ws Dod 
11:9 
2 
2 
Ae oo as 
11.9.4 
4.4.7.5 
4.4.7.3 
4.4.7.1 
4.4.7.4 
4.4.7 
Goar Fal 
620; 17.2 
4.4.7.2 
lo Ca sd 
2. 14. 36.9 
| Wee me a 


不 闭合 流域 non-enclosed basin 


不 冻 液 式 雨 雪 量 计 


no-freeze fluid 


不 连 序 系 列 series with non-successive order 

不 确定 度 uncertainty 

不 确定 度 的 A 类 评定 type A evaluation of 
uncertainty 

不 确定 度 的 B 类 评定 type B evaluation of 
uncertainty 


AS Bist RE TY REE CE DA vad FE) unstable channel 
不 稳定 水 位 流量 关系 unstable stage-discharge 


部 分 流量 
部 分 面积 
部 分 平均 


裁 弯 取 直 
采样 断面 
采样 效率 
参考 物质 
参 证 流速 
参 证 站 

ie UK HE FR 
残缺 时 间 
BR AR Fe UK 
pa g 

TE ee HH 2 
侧 向 补给 
测 波 仪 
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relation 
segment discharge 
segment area 
流速 mean flow velocity at a segment 
C 
channel cutoff 
sampling cross-section 
sampling efficiency 
/标准 物质 reference material 
仪 reference current meter 
benchmark station 
residual ice accumulation 
fragmentary time 
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(下 型 误差 measuring point 


sampling error 
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测 井 (静水 井 ) stilling well 
测量 measurement 
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测验 河 段 
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测 站 控制 
M yh er E 
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sounding vertical 


sounding weight 


sounding rod 


counter for sounder 
flow velocity-measuring vertical 
measuring cross-section 
measuring reach 


measuring platform 


hydrometric station distribution map 


station datum 

hydrometric station identification 
station control 

hydrometric station evolution 
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层 冰 层 水 ice cover with intercalated water layers 2: Oe B20 
层次 数据 库 hierarchical database 5.31.4 
层次 数据 模型 hierarchical data model ee ee 
查询 -应 答 式 系统 polling-answer back system 11.12.10 
差 积 曲线 residual mass curve 7 
产 流 runoff yield 6.3.3 
产 流 面积 area of runoff yield 6.3.4 
产品 检测 (测试 .试验 ) test 4. 9. 15 
常规 水 质 监测 参数 routine monitoring indices 
of water quality 4. Oe 12 
常年 河 perennial stream Don Os 4 
常年 水 情 站 perennial hydrologic regime gauging 
station 3.4.2.4 
al ER 7K TAT Sa, Open-water width 4.11.8 
超标 率 over-limit ratio 4.9.8 
超标 项 目 exceeding standard item 9.3.19 
超短波 通信 ultra-short wave communication ITZ 
超 渗 产 流 infiltration excess runoff yield 623.02 
超声 波 冰 厚 仪 acoustic ice thickness meter 11. 9.6.1 
超声 波 测 沙 仪 acoustic sediment concentration meter 11.7. 6 
EE FE U UR AS EI E W RAX) ultrasonic sounder 11.5.3 
超声 波 粒 度 分 析 仪 acoustic particle size meter | es oe eas 
超声 波 水 位 计 ultrasonic stage recorder AE ie ae 
Mra Aida RAE acoustic evaporimeter T13. 7 
超声 雪 厚 仪 acoustic Snow gauge 11. 3. 4. 3 
超 长 期 水 文 预报 extended long-term hydrologic 
forecasting ope Des: 
Wize tidal range 2 ea 1 1 
潮 历 时 duration of tide 2. 12. 8 
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潮流 tidal current 

潮流 表 tidal current table 

潮流 界 tidal current limit 

潮流 量 tidal discharge 

潮流 期 duration of tidal current 

潮流 曲线 tidal current curve 

潮流 速 tidal velocity 

潮流 总 量 sum of tidal volume 

HK FH tidal limit 

潮水 河 tidal reach 

潮水 河 测 验 hydrologic observation of tidal river 
潮水 位 观测 ( 验 潮 ) tidal level observation 
潮水 位 站 ( 验 潮 站 ) tidal level station 

潮 位 (潮水 位 ) tidal level 

潮 位 历时 曲线 duration curve of tidal level 
潮汐 tide 

潮汐 表 tidal table 

潮汐 曲线 marigram 

潮汐 水 能 资源 tidal power resources 
潮汐 调和 分 析 harmonic analysis of tide 
潮汐 要 素 法 tidal factor relation method 
潮汐 预报 tidal prediction 

潮汐 周期 tidal cycle 

潮 型 tide type 

沉降 管 sedimentation tube 

沉降 粒 径 settling diameter 

沉降 速度 sediment settling velocity 

称 重 法 gravimetric method 

称 重 式 雨量 计 weighting rainfall recorder 


称 重 式 雨 雪 量 计 weighting rain and snow 
recorder 

PR HSK AR GS weighting evaporimeter 

DEEN diagenetic fissure water 

成 因 分 析 genetic analysis 

承 压 含水 层 厚 度 thickness of confined aquifer 

承 压 水 confined water 

承 压 水 头 confined water head 

承 压 水 位 confined level 

7 RY rain gauge receiver 

城市 不 透水 区 impervious area of urban 

城市 超标 洪水 泄洪 通道 release channel for urban 

extraordinary flood 

城市 超标 洪水 蓄洪 区 retention area for urban 
extraordinary flood 

HETH HE Pop HE 7K Hie HE X detention area for urban 
extraordinary flood 

城市 干旱 city drought 

城市 化 率 urbanization rate 

城市 绿化 履 盖 率 green ratio of urban 

城市 排 洪 系统 urban flood drainage system 

城市 排水 系统 Urban sewerage System 

城市 气候 urban climate 

城市 热 咏 效应 heat island effect of urban 

城市 水 面 覆 次 指数 water surface coverage index 

of urban 

城市 水 网 密度 water network density of urban 

城市 水 文 环境 hydrologic environment of urban 

城市 水 文 效应 hydrologic effect of urbanization 
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城市 水 文学 urban hydrology 2.2.12.) 
城市 污水 municipal sewage 9,2.17.3 
城市 雨 洪 模型 urban stormwater model 2 Molt 
城镇 生活 需 水 量 urban domestic water demand 8.4.6.3 
城镇 生活 用 水 urban domestic water use 8.2.13. 1 
城镇 污水 再 生 利 用 reuse of municipal wastewater 9.4.11 
城镇 污水 再 生 水 reclaimed water for municipal 

wastewater 9. 4. 11. 1 
持 水 度 specific retention 2. 14. 6 
持 水 性 retention capacity 2. 14. 5 
RBE direct measurement method 4.7.11.1 
赤潮 red tide 10. 1.6.2 
冲 沟 。 gully 2,5. 6.3 
冲积 岸 冰 agglomerated border ice 2. 8.3.6(3) 
冲刷 scour 2.7.10. 2 
冲 演 质 wash load 215.9 
重合 库容 overlap reservoir capacity 2. 9. 19.5 
重 现 期 recurrence interval 7:2.13 
Hh HE pumping drainage 7.7.17 
抽水 试验 pumping test 12. 6. 2 
抽样 分 布 sampling distribution T3211 
抽样 误差 sampling error 7.2.18 
出 库 水 量 reservoir Outflow 4,14. 3 
初 冰 日 期 first-ice date 4. 11. 2 
初级 生产 力 primary productivity 4. 10. 6. 1 
初生 岸 冰 initial border ice 2. 8. 3.6(1) 
初生 冰 initial ice 2. 8.3.1 
初生 清 沟 primary lead 2. 8.4.6(1) 
初始 条 件 initial condition 6. 3.14 
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初 霜 firstfrost 2 4.45.2 


初 损 initial loss 6. 3.8 
初 损 法 initial abstraction method 7.3.13.6 
初 损 后 损 法 initial and receding abstraction 
method 1,3. 13,0 
穿孔 钢 带 悬 索 suspending tape with hole 有 ee 
传感器 sensor iby le es 
船用 超声 波 测 深 仪 ultrasonic sounder for boat PL o 
串 沟 erosion ditch 2. 5.6.8 
床 沙 bed material AN 
DUD KE BE bed material sampler | 7 4 | 
床 沙 测验 bed material measurement 4.7.7 
床 沙 质 bed material load 2 
垂 线 抽样 误差 ( 亚 型 误差 ) measuring vertical 
sampling error 4. 16. 19. 8 
He ZR Vit LA} Th flow velocity distribution at a 
vertical 4.6.2.2 
EREE mean sediment concentration 
at a vertical ey rae yeas 
fe 2% EY UAL A Be mean grain-size distribution 
in a vertical 4.7.15.3 
垂 线 平 均 流 速 mean flow velocity at a vertical 4.6.1.4 
fe tp cH RO ZK KEE HS hammer drive sampler 11.8.11 
ee ty Th Aa ROK FE FB hammer drive horizontal 
sampler Tl: 7:2. I) 
春 汛 spring flood 6.1.6.1 
磁 致 伸缩 水 位 计 magnetostrictive stage gauge 11.4. 2.8 
次 级 生产 力 secondary productivity 4. 10. 6. 2 
次 生 水 污染 secondary water pollution 9.2.15. 1 
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打印 法 stamp pad method E 
KÜ spring tide 2.12.6. 4 
A r TAT possible maximum cross-section 429.0.) 
大 河 控 制 站 main-stream control gauging station 3.4.4 
大 洪水 large flood 6. 1. 24 
大 陆 冰 盖 型 冰川 continental ice sheet glacier AG ee ee 
大 气 环 流 atmospheric circulation 2.4.10 
KAKA E atmospheric water vapor content 03 
大 气 水 汽 输送 atmospheric water vapor transport 2 
大 型 蒸发 池 large evaporation pool 11. 3.6.4 
大 循环 ( 陆 海 水 循环 ) hydrologic cycle between 
ocean and continent Vip ran ea 
AR Ze representative tide 4.13.4 
代表 流速 法 index and cross-section average 
velocity relation curve method 4.6.7.7 
代表 性 流域 representative watershed 7.1.6 
代表 性 露点 representative dew point 7.6.6.6 
代表 站 representative station Pa es 


Hy ER ER] Zz 2 Fa Be suspending cable with ball 11.4.2. 2(4) 
FA By Bl Se index and cross-section 


average sediment grading relation E 
单 断 沙 比 过 程 线 法 hydrograph method of index 


and cross-section average 


sediment concentration ratio Bo Peoia 
单 断 沙 关 系 index and cross-section average 
sediment concentration relation 5.2.31 


单 断 沙 关 系 曲 线 法 index and cross-section average 


sediment concentration relation 
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curve method 


单 断 推 关 系 曲 线 法 index and cross-section average 
bed load discharge relation 
curve method 

单 宽 流量 unit discharge 

单 宽 推 移 质 输 沙 率 bed load discharge per unit 
width 

单 式 河 槽 single channel 


单位 水 资源 量 价值 
quantity 
单位 线 unit hydrograph 
单 样 过 程 线 法 hydrograph method of index 
sediment concentration 
单 样 含 沙 量 index sediment concentration 
单 样 颗 粒 级 配 index sample grain-size 
distribution 
单 样 推移 质 输 沙 率 
单一 线 法 
淡水 fresh water 
淡水 湖 fresh lake 


index bed load discharge 


single-curve method 


淡水 生态 系统 freshwater ecosystem 
淡水 阻隔 体 freshwater barrier 


当地 皮 雨 法 (暴雨 极 大 化 、 当 地 雄 雨 放大 法 ) 
local storm method 

导 水 系数 (秋水 系数 ) 

导线 测量 

IN, 5 insulosity 

倒 比 降 inverse slope 

等 百分数 法 
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traverse survey 
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percentage 
等 流 时 线 isochrone 
等 落差 法 equal fall method 
等 容 粒 径 nominal diameter 
等 深 点 流速 改正 法 revised isobath-velocity method 4.13.5.7 
等 时 混合 水 样 mixed water sample with same 
interval 
等 水 压 线 图 hydroisobaric line chart 
等 速 注 入 法 constant-rate injection method 
等 雨量 线 法 isohyetal method 
等 值 线 isopleth 
{Ki low tide 
低潮 间 际 low lunitidal interval 
低空 急流 low-level jet stream 
低速 Vn 关系 曲线 low velocity V-n curve 
低位 沼泽 ( 富 营 养 沼泽 ) low level mire 
低 涡 vortex 
AK Hs trough 
堤防 levee(dyke) 
地 表 径 流 surface runoff 
地 表 水 surface water 
地 表 水 补给 surface water recharge 
地 表 水 水 文学 surface water hydrology 
地 表 水 污染 surface water pollution 
地 表 水 系统 分 析 模 型 model of surface water 
system analysis 
地 表 水 资源 可 利用 量 available surface water 


resources amount 


8s 2s 0x] 
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地 表 水 资源 量 surface water resources amount 
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地 表 水 资源 评价 surface water resources assessment 8. 2.2.2 
地 表 与 地 下 水 资源 重复 量 overlap quantity between 


surface water resources and 


groundwater resources 


地 方 报 汛 站 local flood-reporting station 

地 理 信 息 系 统 geographic information system 

地 貌 单 位 线 法 geomorphic unit hydrograph 
method 

地 貌 瞬 时 单位 线 geomorphologic instantaneous 

unit hydrograph 

地 面 沉 降 land subsidence 

地 面 雨 量 计 rainfall recorder near land 

地 面 小 留 surface detention 

地 区 综合 regional synthesis 

地 温 ground temperature 

地 温 温 度 计 (地 温 表 ) ground thermometer 

地 下 上 暗 河 (地 下 河 ) underground river 


地 下 汇流 groundwater flow concentration 

地 下 汇流 曲线 groundwater flow concentration 
curve 

地 下 径流 groundwater runoff 


地 下 径流 模 数 groundwater runoff modulus 

地 下 径流 系数 groundwater runoff coefficient 

地 下 水 groundwater 

地 下 水 补给 量 groundwater recharge 

地 下 水 采 补 平衡 balance between groundwater 
exploitation and recharge 


HER 7K RAE groundwater sampling pump 
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地 下 水 采样 器 groundwater sampler 11. 8.9 
地 下 水 超 量 开 采 groundwater excessive exploitation 9.1.12 


地 下 水 储存 量 groundwater reserve 5.2.45 
地 下 水 的 补给 groundwater recharge 2. 14. 28 
地 下 水 等 水 位 线 图 watertable contour map 2.14.25 
地 下 水 动力 学 groundwater dynamics 2. 14. 37 
地 下 水 动态 groundwater regime 2.14. 24 
地 下 水 动态 观测 groundwater regime observation 4.8.1 
地 下 水 动态 曲线 hydrograph of groundwater regime 4.8.5 
地 下 水 动态 要 素 element of groundwater regime 4. 8. 2 
地 下 水 动态 预报 groundwater regime forecasting 6.1.1.14 
地 下 水 分 水 岭 groundwater divide 2.14. 1. 1 
地 下 水 观测 站 网 groundwater observation well 

network | Sela 
地 下 水 过 程 线 groundwater hydrograph 5. 2. 43 
地 下 水 含水 系统 groundwater aquifer system 2.14. 34.1 
地 下 水 监测 系统 monitoring system of 

groundwater 11. 8.17 
地 下 水 降落 漏斗 groundwater depression cone 9.1.14 
地 下 水 径流 groundwater runoff 2. 14.30 


地 下 水 径流 强度 groundwater runoff intensity 2. 14. 30. 1 
地 下 水 均衡 (地 下 水 量 平 衡 ) groundwater balance 2.14. 27 


地 下 水 均衡 场 groundwater balance plot 12.6.1 
地 下 水 开采 动态 groundwater regime under 

exploitation 4.8.4 
地 下 水 开采 量 groundwater exploitation 5.2.47 
地 下 水 可 开采 量 available yield of groundwater 8.2.7 


地 下 水 力 坡度 (地 下 水 水 面 坡度 ) hydraulic gradient 
of groundwater 2.14.30.5 
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地 下 水 流动 系统 groundwater flow system 2. 14. 34. 2 
地 下 水 流速 flow velocity of groundwater 2. 14. 30. 4 
地 下 水 流速 流向 仪 velocity and flow direction 
meter of groundwater 11.8.13 
地 下 水 流域 drainage basin of groundwater 2.14.1 
地 下 水 埋 深 bury of groundwater 2.14.31.1 
地 下 水 模型 groundwater model 2. 14. 35 
地 下 水 年 末 差 difference of groundwater level 
at the end of the year 5.2.48 
地 下 水 排泄 groundwater discharge 2. 14. 29 
地 下 水 排泄 量 groundwater discharge 5.2. 46 
地 下 水 数据 库 groundwater database 5. 3. 20. 4 
地 下 水 水 库 groundwater reservoir 2.14. 33 
地 下 水 水 位 groundwater Stage 2. 14. 31 
地 下 水 水 位 预报 groundwater table forecast 6. 8. 2 
地 下 水 水 温 测 量 仪 groundwater temperature meter 11. 8. 15 
地 下 水 水 文学 groundwater hydrology 2:29 
地 下 水 水 质 quality of groundwater <a ee a 
地 下 水 天 然 动态 natural groundwater regime 4.8.3 
HHP kA R Ck BE SRK HTP) wire weight gauge 
for groundwater 11.8.3 
地 下 水 位 计 groundwater stage gauge 11.8.1 
地 下 水 位 下 降 速 率 decline rate of groundwater level 4.8.6 
地 下 水 污染 groundwater pollution 9. 2. 15. 3 
地 下 水 系统 groundwater system 2. 14. 34 
地 下 水 系统 分 析 模 型 model of groundwater 
system analysis 8. 3. 5 
地 下 水 循环 groundwater cycle 2.14. 26 
地 下 水 盐 运 动 movement of groundwater and salt 2. 14. 21 
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地 下 水 允许 开采 量 allowable groundwater 
exploitation 

地 下 水 运动 groundwater movement 

地 下 水 站 ( 井 ) groundwater observation well 

地 下 水 资源 groundwater resources 


地 下 水 资源 量 groundwater resources amount 
地 下 水 资源 评价 groundwater resources 
assessment 


地 形 测量 topographic Survey 

地 形 法 topographic surveymethod 

HE JÉ orographic rain 

地 形 增 强 因 子 topographic increasing factor 
第 二 产业 用 水 secondary industry water use 
第 三 产业 用 水 tertiary industry water use 
第 一 产业 用 水 primary industry water use 
颠倒 温度 计 reversing thermometer 

典型 暴雨 typical storm 

典型 过 程 线 typical hydrograph 


典型 洪水 地 区 组 成 spatial pattern of typical flood 


典型 洪水 过 程 线 typical flood hydrograph 


典型 洪水 组 成 法 typical flood composition method 7.3.19. 


典型 流域 typical basin 
典型 年 (代表 年 ) typical year 
点 面 关 系 point-area relationship 


点 面 换算 系数 point-area conversion coefficient 


点 污染 源 point pollution source 
点 雨量 point rainfall 
电波 流速 仪 electric wave current meter 


电磁 测 流 法 electromagnetic gauging method 
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电磁 点 流速 仪 electromagnetic current meter 11.6.1.10 
电磁 管道 流量 计 electromagnetic pipe flow meter 11.6.4.2 
电磁 流速 流 问 仪 electromagnetic flow-direction 


meter 11. 6.2.3 
电磁 剖面 流速 仪 electromagnetic current profile 11.6.1.11 
电导 率 electric conductivity 9.2.9 
E z UK Gk electric ice drill 11.9. 4. 2 
电 算 整编 processing by computer 人 
Ha AS AL ey AN digital compass flow-direction 

meter 11. 6. 2. 5 
电子 水 表 electronic water meter 11. 8.16.1 
电子 水 尺 electronic gauge 11. 4. 2.7 
电阻 法 土壤 水 分 测定 仪 electric resistence soil 

hydrometer 11. 10. 1.4 
Waa wilting coefficient 2.13.6. 3 
调查 洪水 investigated flood 7.3.4 
调查 期 investigated research period 7 
调查 区 investigation Zone 4.15,21 
调查 资料 investigation data 5.1.1.3 
吊 船 绕道 cableway for anchoring boat Ws 2 S 
定 潮汐 要 素 法 constant tidal factor relation 
method l DO 


定点 定 面 关系 fixed point-fixed area relationship ?50:9.1 
定点 式 流量 测验 fixedpoint-type discharge 


measurement 4.6.7.9(2) 
定点 式 声 学 多 普 勒 剖面 流速 仪 fixed ADCP 11.6.1. 5(€2) 
STEYR BE constant fall method eas Oe 
FER determination of relation curve ey l 
东风 波 easterly wave : 2.4.17 
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动 船 法 moving boat method 4. 6.7.1(4) 
动 船 法 测 流 装置 flow measureing equipment 


by moving boat 11. 2.8 
动 点 动 面 关系 movable point-movable area 
relationship 7 5 .9.2 
Bh PEA BLE PEA) dynamic storage 2.9.18. 2 
动力 波 dynamic wave ES Wf 7 
BH 7K Be RE RB flowing water calibration tank 11.13.22. 3(2) 
动态 规划 dynamic programming 7. 8. 9. 3 
冻结 基 面 stationary datum A-2; 本 
独立 随机 系列 ( 白 曝 声 系 列 ) white noise series ae ane | 
独立 性 检验 test for independence 7. 3. 20 
短波 通信 short wave communication IFI 62 
短期 水 文 预报 short-term hydrologic forecasting 6 41:2. 
靳 流水 位 stage of zero flow 5.2.4 
汤面 标志 cross-section sign 4.2.6 
汤面 法 cross-section surveymethod 4. 14. 10. 1(2) 
源 面 控制 cross-section control 4.2.2.2 
汤面 流速 分 布 flow velocity distribution at 
a cross-section A Goas 
Wr el fay A cross-section area 4.5.6.4 
汤面 平均 含 沙 量 mean sediment concentration at 
a cross-section 4.7.2 
bir (ay Ey BA ZR e mean grain-size distribution in 
a cross-section 4.7.15.4 
汤面 平均 流速 mean flow velocity at a cross- 
section 4.6.1.6 
汤面 平均 流 问 mean flow direction at a cross- 
section 4.6.5.1 
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. 盯 面 平均 水 次 mean depth at a cross-section 

Wr TH 2S tag line 

断面 特性 cross-section characteristics 

汤面 桩 cross-section stake 

堆积 区 accumulation area 

对 数 正 态 分 布 log-normal distribution 

对 照 汤面 check cross-section 

多 点 注入 法 multiple injection method 

多 目标 优化 技术 multi-objective optimization 
technology 


4.5.1.4 
Ae Oy A 
Ze 0229 
4.2.6.1 
2 kea 
Vea LOZ 
AES Pars ee 
4.6. 40 


多 输入 单 输出 模型 multi-input and single output 


model 
多 元 分 析 法 multivariate analysis method 
多 元 回归 multiple regression 
zF vit 7] rk e) beheaded stream 
E 
E-601 X! 7% Æ #5 E-601 type evaporation pan 
F 
翻斗 计量 误差 measuring error of tipping 
bucket 
翻斗 式 雨量 传感器 tipping-bucketrainfall 
sensor 
翻斗 式 雨 量 计 tipping-bucket rainfall recorder 
反 凝 剂 deflocculant 
RAWA) anticyclone 
方案 合格 率 qualified ratio of scheme 
方差 variance 
方法 误差 methodological error 
方 和 根 法 root of square sum method 
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L113.20.2 


11. 3.2.2(1) 
Hea 2 
4.7.13.1 

2. 4. 24 
6.1.5.2 
4. 16.7 
4.16.19. 4 
4.16. 17.1 


防洪 flood control 

防洪 标准 flood control standard 

防洪 非 工 程 措施 non-structural measure of flood 
control 

防洪 高 水 位 upper water level for flood control 

防洪 工程 措施 structural measure of flood control 

防洪 库容 flood control capacity 

防洪 限制 水 位 (汛期 限制 水 位 ) lower limit water 


level forflood control 


防凌 ice flood control 

防汛 flood defense 

放射 性 示 踪 剂 radioactive tracer 

非常 规 水 质 监 测 参 数 non-routine monitoring 
indices of water quality 

非常 洪水 extraordinary flood 

JE FRE A deficient irrigation 

非 点 污染 源 ( 面 污染 源 ) nonpoint pollution source 

(diffuse pollution source) 


非 耗 损 性 用 水 nonconsumptive water use 


AE TE E Pit unsteady flow 
非 接 触 测量 non-contact type measurement 
非 均 勺 介 质 heterogeneous water-bearing medium 


非 均 匀 流 (变速 流 ) non-uniform flow 

非 平 稳 随 机 过 程 non-stationary stochastic process 
非 碳 酸 盐 硬度 (永久 硬度 ) non-carbonate hardness 
非 稳 定 封 冻 河 流 unstable freeze-up stream 

非 线 性 规划 nonlinear programming 

非 线 性 水 文 模型 nonlinear hydrologic model 


6-1,9 
6.1.10 


6.1.11 
2.9. 17.4 
0.4542 
7a es ed os 


E Es 
06. 1 13 
6.1.8 


11.6.10. 1 


4. 9. 13 
fe Bed 
8.5.23 


9.3.3.4 
6.2. 16 
2e ea ea 
| 
2 
Ae Pa ee 
(a ie ye? 
9. 2.14.2 
PA EAS 
Tebe I2 
6.4.3.8 
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废 河道 (古河 道 ) palaeochannel 
废 污水 排放 量 amount of wastewater discharge 
Ay Ht Hy resolution 
分 布 曲 线 distribution curve 
分 布 式 水 文 模型 distributed hydrologic model 
分 布 式 数 据 库 distributed database 
分 洪水 位 flood diversion stage 
分 期 设计 暴雨 stage design storm 
分 期 设计 洪水 stage design flood 
分 沙 器 silt divider 
AY TK We drainage divide 
分 水 线 divide line 
Ay Br ti sieve 
分 项 调查 法 item-by-item investigation method 
分 支 fork 
分 子 扩散 系数 coefficient of molecular diffusion 
丰 水 年 Wet year 
丰 水 期 high-flow period 
Ja wind 
aR storm surge 
Ae W MGR storm surge forecasting 
K UD storm center 
风化 裂隙 水 weathering fissure water 
风速 wind speed 
风险 分 析 risk analysis 
JX fay wind direction 
封冻 ( 封 河 ) freeze-up 
封冻 冰 缘 ice edge of freeze-up 
封冻 河流 freeze-up stream 
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2s 99 
SS Pas, 
11. 13. 11 
S20 
6.4.3.9 
Se lel 
eee ee 
7.9. 14 
(oe E 
11.7.12 
2.01.9 
2.9.1.4 
i aes ee 
7.4.2.2 
Bide 0 7 
2.14.36.11 
1.4.9 
7.4.6 
2.4.42 
2. 4. 14 
6.1.1.5 
2.4.15 
2.14.19. 4 
2. 4. 42. 2 
6.1.14 
2. 4. 42.1 
2.8.4.1 
2.8.4.5 
2.8.2.1 


封冻 历时 freeze-up duration 
封冻 期 freeze-up period 

封冻 日 期 freeze-up date 

封冻 预报 freeze-up forecast 

峰 量 关系 peak-volume relation 
锋 ( 锋 面 ) front 

伏 汛 summer flood 

浮标 float 

ZE Ary Ul Wi, BB TE float gauging cross-section 
浮标 法 float method 

Ff typ Fa I float cableway 

浮标 流速 float flow velocity 
EER Fk a HE float thrower 

浮标 系数 float coefficient 

YF OK floating ice 

浮动 虹吸 管 floating siphon 

浮 杆 (测速 杆 ) floatrod 

浮子 float 


4.11.6 
2.8.4 
4.11.3 
Oeod 

7, 3. 10 
2.4.4 

06; L072 

| 下 02 
A S 
4.6.7.3 
4.2.15 
4.6.1.7 
11.6.6 
4.6.7.3 (1) 
2. 8.3.14 
11.6. 10.6 
11, 6.5.5 
be 422k) 


浮子 式 地 下 水 位 计 float-type groundwater gauge 11. 8. 6 


浮子 式 水 位 计 float-type stage recorder 
浮子 式 雨 量 计 float-type rainfall recorder 


SK A ide RE float-type evaporimeter 


浮子 水 尺 float gauge 
符号 检验 mark test 

辐射 杆 radiation rod 
辅助 水 尺 auxiliary gauge 


11. 4.2.2 
Ld. 3.25.3 
Fiesse las 
11. 4.1.11 
0.2.39 
4205-3 
11.4.1. 14 


辅助 水 尺 断 面 secondary staff gauge cross-section 4.2.9.5 


辅助 水 情 站 auxiliary hydrologic regime 


gauging station 


3.4.3 
e 287 。 


辅助 水 文 站 auxiliary hydrometric station 3.25 252 
负 波 高 negative wave height 4.13.7 
负 均 衡 negative balance 2;.] ao A ge 
Thi FASE negative correlation 7.2.26.6 
附加 比 降 (加 速 比 降 ) = additional slope 2.6.5.4 
is > HB combination weir 4.6.17 
复式 河 槽 compound channel 2.5.13.6 
副热带 (亚热带 ) subtropical zone 2AT 
副热带 高 压 subtropical high ZA 20 
富 营 养 湖 泊 eutrophic lake 2.9.1.7 
G 

改正 水 位 法 correcting stage method yee eee A 
改正 系数 法 correcting coefficient method S222 
概率 probability 722520 
概率 法 (数理 统计 法 ) probability method TE? 
概率 权重 算法 probability weighted-moment 

method bale FIGS 
感 潮 河 段 tidal reach 2. 5. 12. 10 
感 潮 河 段 水 力 计 算 hydraulic calculation for tidal reach 7.1.38 
干 沉降 dry deposition 9.2.18. 2 
十 旱 drought 6. 1. 28 
干旱 等 级 drought degree 6. 1. 28.7 
干旱 指标 drought index 6. 1. 28. 5 
干旱 指数 (干燥 度 ) aridity index 6. 1. 28.6 
干流 main river 2.5.6.6 
王强 改正 air line correction 4.5.8.1 


钢 卷 人 水 痕 法 (测量 地 下 水 位 ) 


water-level measurement 


using agraduted steel tape 
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11. 8.4 


高 潮 high tide 2 12.16 


高 潮 间 院 high junitidal interval 2 
高 程控 制 测量 vertical control survey WeDo led 
高 度 分 布 曲线 curve of depth distribution of lake 2.9.14.7 
高 含 沙 水 流 flow with hyperconcentration 

of sediment PR 
高 位 沼泽 ( 贫 营 养 沼泽 ) main level mire 2. 10. 1.4 
高 效 暴 雨 high efficiency storm 7.6.5 
lke ridge 2.4.19 
RE ARIK A trellis drainage pattern em oan ae 
Bia 7K 327 FR confining boundary 2 AAS VAD 
隅 水 层 confining bed(aquifuge) Zeta 
隔 水 底板 “ lower confining bed 2.14. 17.2 
Bis 7K MA upper confining bed 2..14. 17, 1 


各 流速 级 平均 相对 误差 mean relative error of 
every velocity stage iis rege 3 22 19 


给 水 度 specific yield 2.14.8 
给 水 性 yield capacity 2 
跟踪 式 悬 锤 水 位 计 tracking-type wire welght 
stage gauge 11.4.2.9 
工程 水 文学 engineering hydrology 2 
工业 废水 industrial wastewater 时 
工业 用 水 industrial water use 8. 2. 13.2 
供水 能 力 water supply capacity 8.4.8 
供水 水 源 地 source region for watersupply Bie 
供水 预测 water Supply prediction 8.4.5 
公 网 通信 public channel communication Ihe 
公益 性 水 文 资 料 hydrologic data for public 
welfare Srde 
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沟 乌 gullying 


2.7.4, 1(2) 


a) FG kM Et EKR) hook gauge 11.4.1.7 
构造 湖 tectonic lake 2. 9. 1. 9 
构造 裂 际 水 tectonoclasticfissure water 2. 14. 19. 5 
十 洪水 palaeoflood 7.3.6 
谷 冰 川 valley glacier AARS 
固定 岸 冰 fixed border ice 2. 8. 3. 6(2) 
固定 点 冰 厚 测量 fixed-point ice thickness 
measurement 4.11.1.1 
固定 点 洪水 调查 flood investigation at a fixed point 4.15.8 
固态 存储 记录 solid state memory recording SW 
固态 存储 器 solid state memory device 11.1.6 
关系 曲线 延长 extension of relation curve 5.2.29 
关系 数据 库 relational database paste oa 
关系 数据 模型 relational data model Doo; Ze | 
管道 流量 计 pipe flow meter 11.6.4 
贯 人 式 地 下 水 采样 需 drive-point sampler 11.8.12 
Be i UK) GL OK I penetrating glacier 2.11.1.7 
TE PE HE ZK FR inertial-lift pump 11. 8.8. 4 
PEE AB tb 24 irrigation water recharge 2.14. 28.7 
灌溉 入 活 补 给 系数 recharge coefficient of 
irrigation water 2. 14. 28.8 
灌溉 水 利用 系数 irrigation efficiency 8. 5.13 
灌溉 用 水 irrigation water use 8.2.13.3 
灌溉 制度 irrigation schedule 8.5.12 
光电 测 沙 仪 photoelectric sediment 
concentration meter 11.7.4 
光化学 降解 opto-chemical degradation 9. 2. 16. 3(2) 
光学 流速 仪 optical current meter 11.6.1.13 
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光学 雨量 计 optical rainfall recorder i es 2a 
国际 河流 international river(transboundary river) D558 
国际 河流 水 文 站 (国界 站 ) international river 

gauglng station | 


国家 基本 水 文 测 站 basic national hydrometric station 3.2.1 

国家 基本 水 文 实验 站 basic national hydrologic 
experiment station 3 Ee, 

国家 重要 水 文 测 站 major national hydrometric 
station A | 
过 程 线 放大 hydrograph enlargement li Selo 
过 渡 曲 线 transition curve 5.2 T61 
过 滤 法 filtration method OY aes Ry 
过 水 断面 wetted cross-section E 

H 

还 原水 量 restored water quantity E N 
海平 面 气压 sea-level pressure 2.4. 38 
海水 利用 utilization of seawater 8. 5. 20 
海水 入 侵 seawater intrusion 9. 1.20 
海洋 生态 系统 marine ecosystem 10. 2. 1. 2 
海洋 水 文学 marine hydrology 2.2.19 
含 沙 量 sediment concentration 2.6.16 
含水 层 aquifer 2.14.10 
含水 层 边 界 aquifer boundary 2.14.14 
含水 层 天 和 窗 skylight of upper confining bed 2. 14. 17. 8 
含水 介质 water-bearing medium 2.14.2 
含水 岩 系 water-bearing rock series 2. 14. 10. 1 
含水 宕 性 water-bearing rock property 2. 14. 10. 3 
SKAH water-bearing rock formation 2.14.10. 2 
EH frigid zone 2.4.9 


EA E 


旱情 drought regime 
旱 限 水 位 (流量 ) drought defense warning stage 
(discharge) 


行 近 河 村 approach channel 

行 近 流 速 approach velocity 

行星 尺度 系统 planetary scale system 

行政 区 界 站 district boundary gauging station 

航道 navigable channel 

耗损 性 用 水 consumptive water use 

合成 标准 不 确定 度 combined standard 
uncertainty 

合成 流量 resultant discharge 

合成 流量 预报 法 combined-discharge forecasting 


method 
合理 性 检查 rational examination 
合 轴 相关 法 coaxial correlation method 


河 模 (河床 ) river bed;channel 

河 覃 控制 channel control 

河 成 湖 fluviatile lake 

河川 径流 streamflow 

河床 形态 channel morphology 

河床 演变 fluvial process 

河床 演变 观测 fluvial process observation 

河床 质 粗 化 bed material armoring 

订 道 ( 床 ) 演 变 观 测 实验 observation experiment 

on fluvial process 

H É Et Ht safety discharge in river 
(safety release in river) 

河道 比 降 (河床 比 降 ) channel slope 
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6. 1.28.8 


6. 1. 18 
4.6.27 
4.6.28 
2.4.13.1 
Sone 
| 
ay ae 


4. 16. 12. 7 


河道 比 降 ( 河 床 比 降 ) river bottom slope 
河道 复 流 (河道 再 生 ) resurgence 

河道 观测 river survey 

河道 横断 面 river cross-section 

河道 洪水 演算 法 river flood routing method 
河道 内 用 水 instream water use 

河道 水 流 结构 flow structure in river 


河道 水 流 流 速 分 布 velocity distribution in river 


2.9.4.6 
00513 
4. 2.18 
Dee Led 
005.0 
e AA i 
La er 
Dade Ded 


河道 水 流 能 量 分 布 与 转换 flow energy distribution 


and transfer in river 
河道 外 用 水 offstream water use 
河道 维持 常数 channel maintenance constant 
河道 相应 流量 预报 法 corresponding river 
discharge forecasting 
method 
河道 相应 水 位 预报 法 corresponding river 
stage forecasting method 
河道 站 river gauging station 
Yay iE A r TED river longitudinal profile 
河道 走廊 river corridor 
河 底 高 程 river bed elevation 
河 底 控制 river bottom control 
河 底 信号 signal of river bottom 
WR S AH 8 signaling apparatus for 
river bottom 


yay Es reach 


yal F zero flow in river 
河口 estuary ;river mouth 


河口 潮汐 estuarine tide 


Dy be Geb 
8.2.13 
2 33 2 A 


eo ey 4 


GeO ack 
Bade d 
2.9.13. 8 
A202 0320 
4.9. 
4.2.2. 
LAO: 


Ol A Oo 


Ilez. 1] 

RT 

5.2.4.1 

re os 

2.12.14. 2 
< 2933 


estuarine delta 


河口 三 角 浏 


河口 生态 系统 estuary ecosystem 

河口 水 流 estuarine flow 

河口 水 文 estuarine hydrology 

河口 水 文学 estuary hydrology 

河口 水 质 模 型 estuary water quality model 

河口 演变 fluvial process of estuary 

河流 river 

河流 动力 学 river dynamics 

河流 阶地 river terrace 

河流 泥 沙 river sediment 

河流 泥 沙 运动 sediment transport in river 

河流 频 度 stream density 

河流 生态 系统 river ecosystem 

河流 水 能 资源 hydropower resources of river 

河流 水 情 hydrologic regime in river 

河流 水 文学 river hydrology 

河流 水 质 规划 river water quality planning 

河流 水 质 模 型 river water quality model 

河流 阻力 river flow resistance 

Joy E HE flood plain 

A Se S E yil density current in river 

yal river bend 

河 网 单位 线 river network unit hydrograph 

河 网 汇流 ( 河 槽 汇流 ) river network flow 

concentration 

河 网 汇流 曲线 river network flow concentration 
curve 

河 网 密度 drainage density 
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Le d2 0 
10. 2. 4 


2.12. 14.1 


2. 12.14 
AAR, 
9. 3.16.4 


2. 12. 14.3 


2: 020 
fa ad Gs, 
7A a 

Bele d 

Zoe 


2. 5. 24043) 


10.2.2 
8.1.20. 1 
2.6.12 
Llc 
9.4.7.1 
9 3 Oez 
2 a Pa 
2.5. 14.3 
2 
2.9.4.4 
6. 3.31.6 


O50. 2062 


6. 3. 26. 3 


as er ee D) 


河 网 总 人 流 total inflow of river network 60.3.24 
河 型 转化 transformation of river pattern 2 
河源 headwaters 2.5.6.1 
mj te river length 2.5.4.3 
黑箱 子 模型 blackbox model 6. 4. 4 
痕迹 量 trace 4.9.9 
恒定 流 steady flow 2l 
fe E 7K 7 RS constant-level tank 11.6. 10. 4 
横断 面 cross-section 4.5.6 
pik oven-dry method 4.7.10.1 
虹吸 时 间 siphon period 11. 13. 20. 6 
虹吸 式 雨 量 计 siphon rainfall recorder Ilg 2] 
洪 泛 区 flood plain AAE 
洪峰 flood peak 5. 2. 12 
洪峰 流量 peak discharge se 
洪峰 模 数 peak discharge modulus 75 .22 
Bi Ie yA peak time lag 6. 3. 28 
Hti flood mark A. 15.551 
洪水 flood 2. 9.24 
洪水 编号 serial number of flood 6. 1. 27 
洪水 波 flood wave 6. 3. 17 
洪水 波 扭曲 distortion of flood wave 6. 3.17.3 
洪水 波 展开 attenuation of flood wave 6. 3. 17.4 
洪水 风险 分 析 flood risk analysis 6.1.14.1 
洪水 警报 flood warning 6.2.4 
洪水 频率 组 合法 flood frequency combination 

method fn 
洪水 水 文 要 素 摘录 selected elements of flood data H236 
洪水 顺 位 rank order of flood | 
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洪水 随机 模拟 法 flood stochastic simulation 
method 

洪水 调查 flood investigation 

洪水 系列 flood series 

洪水 预报 flood forecasting 

洪水 总 量 flood volume 

后 损 ( 后 渗 ) continuing loss 

湖泊 lake 

湖 泪 (水库) 水 文学 lake hydrology (limnology) 

WHA RAR AB development coefficient 

of lake shoreline 

湖泊 岸 线 长 度 length of lake shoreline 

OATH Ue ER CED lake seiche 

湖泊 补给 系数 recharge coefficient of lake 

湖泊 分 层 lake layering 

湖泊 换 水 周期 lake residence period 

湖泊 率 lake ratio 

湖泊 面积 area of lake 

湖泊 平均 宽度 mean width of lake 

湖泊 平均 深度 mean depth of lake 

湖泊 容量 storage of lake 

湖泊 生态 系统 lake ecosystem 

湖泊 水 位 站 lake stage gauging station 

湖泊 水 文 预 报 lake hydrologic forecasting 

湖泊 水 质 模型 lake water quality model 

湖泊 形态 参数 morphometric parameter of lake 

湖泊 增 减 水 lake wind denivellation 

湖泊 站 lake gauging station 

湖泊 长 度 length of lake 
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湖泊 资源 lake resources 

湖泊 最 大 深度 maximum depth of lake 
湖 浪 lake wave 

湖 流 lake current 

湖面 高 程 elevation of water level in lake 
湖 泥 lacustrine muck 

W lake basin 

湖水 咸 化 salinization of lake water 

划 线 记录 graphic chart recording 
滑动 平均 曲线 moving average curve 
化 学 降解 chemical degradation 

化 学 径流 chemical runoff 

化 学 示 踊 剂 chemical tracer 

化 学 需 氧 量 chemical oxygen demand 
化 学 转化 chemical transformation 
环境 流量 environmental flow 


环境 水 化 学 environmental hydrochemistry 


环境 水 力学 environmental hydraulics 
环境 水 利 学 environmental hydro-science 


环境 水 生物 学 environmental hydro-biology 


环境 水 文学 environmental hydrology 
环境 误差 environmental error 

环境 用 水 environmental water 

缓 流 subcritical flow 

Fee th eee ican 

回归 分 析 ( 相 关 分 析 ) regression analysis 
回归 水 return flow 

回归 水 系数 return flowcoefficient 

回收 率 recovery ratio 
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汇流 flow concentration 
汇流 曲线 flow concentration curve 
7 Th BE C7 RE) turbidity 
混合 产 流 mixed runoff yield 
混合 潮 mixed tide 
混合 法 hybrid method 
混合 式 系 统 mixed system 
混合 状 水 系 hybrid drainage pattern 
混 匀 长 度 mixing length 
火山 口 湖 crater lake 
] 
BL Zh ok $k motor drive ice drill 
BL oh Ae ie motor-operating cableway 


机 率 格 纸 ( 频 率 格 纸 ) probability paper 
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7.2. 16 


机 械 弥 散 系 数 ( 水 力 弥 散 系数 ) coefficient of mechanical 


dispersion 
机 械 迁 移 physical transport 
积 ( 选 ) 点 法 point-integrating method 
积分 法 (一 次 注入 法 ) integrating method 
积 壳 法 width-integrating method 
BADR Y depth-integrating method 
RA AY ZK FF BS time-integrating sampler 


积 雪 Snow cover 


积 雪 密度 snow density 
积 雪 深度 snow depth 
积 雪 调查 snowcover investigation 


基本 水 尺 basic gauge 


基本 水 尺 斯 面 basic staff gauge cross-section 
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基本 水 质 站 basic water quality monitoring station 3.3.8.1 
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基本 水 准点 basic benchmark 


基本 站 网 basic hydrometric station network 


4.2.8.1 
Jelek 


基础 水 文 数据 库 fundamental hydrologic database 5.3. 20. 1 


HE fi base flow 

J: datum 

基线 base line 

FEZ HE base line stake 

基质 势 matric potential 

基准 流域 ( 参 证 流域 ) reference basin 
基准 年 base year 

基准 水 文 站 benchmark hydrometric station 
激光 法 laser method 

激光 流速 仪 laser current meter 

激光 水 位 计 laser stage recorder 

BOG Fi SN ALE 1M laser particle size meter 
极 大 似 然 法 maximum likelihood method 
极 值 extreme value 

极 值 分 布 extreme value distribution 
极 值 系列 extreme value series 

急流 supercritical flow 

急流 滩 torrent rapids 

集合 转发 站 gather and transmit station 
集中 式 数 据 库 concentrated database 

集 总 式 水 文 模 型 lumped hydrologic model 
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几何 平均 粒 径 geometric mean particle diameter 4.7.14.6 


计划 用 水 planned water use 
计量 metrology 

计时 误差 timing error 

计数 器 counter 
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计算 误差 
i Bt 
季风 
季节 性 湖泊 
加 权 平 均 法 
MAARA miT 


calculating error 
recorder 
monsoon 
seasonal lake 
weighted mean method 
heating type rain and 


snow recorder 


假定 基 面 arbitrary datum 

fia] 测 intermittent gauging 

间 测 站 intermittent gauging station 

间接 法 indirect method 

间歇 河 ( 时 令 河 ) intermittent stream 

监测 环境 保护 protection of monitoring setting 


监测 环境 地 面 标志 


ground symbol on 
monitoring setting 
监测 环境 划 界 

监测 环境 影响 论证 


delimitation of monitoring setting 
argumentation on influencing 


monitoring setting 


检测 test gauging 

检验 方法 inspection method 

检验 结果 inspection result 

检验 实验 室 inspection laboratory 

检 出 率 detected ratio 

检定 verification 

Ry cE TE calibration tank 

检定 车 calibration carriage 

检定 公式 calibration equation 

检定 公式 上 延 up extension of calibration 


equation 
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检定 速度 范围 calibration velocity range L122 12 


检验 inspection 

减 河 relief channel 

碱 度 alkalinity 

建筑 物 测 流 structurestreamgauging 

江心洲 middle bar 

浆 河 现象 clogging of river sediment flow 

降水 precipitation 

降水 历时 precipitation duration 

降水 量 precipitation 

降水 量 ( 雨 量 ) 站 rain gauging station 

降水 量 ( 雨 量 ) 站 网 rain gauging station network 

降水 量 观 测 precipitation observation 

降水 量 评价 precipitation assessment 

降水 量 摘录 selected elements of precitation data 

降水 日 数 number of precipitation days 

降水 人 渗 补 给 precipitation recharge 

降水 入 渗 补 给 系数 coefficient of precipitation 
recharge 

降水 效率 (两 湿 比 ) precipitation efficiency 

降雨 rainfall 

降雨 分 布 rainfall distribution 

降雨 径流 rainfall runoff 

降雨 径流 模型 法 rainfall-runoff modeling method 


降雨 径流 相关 法 rainfall-runoff correlation method 6.5. 4. 


降雨 径流 相关 法 storm runoff relevant graph 
method 


降雨 径流 预报 法 rainfall-runoff forecasting method 


降雨 面积 rainfall area 
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降雨 强度 
交互 式 预报 系统 
交换 水 量 


校 测 corrective gauging 


rainfall intensity 
interactive forecast system 


exchange water 


校 核 洪水 check flood 

校 核 洪水 位 check flood level 

校 核 水 尺 check gauge 

校 核 水 准点 check benchmark 

校正 因数 法 adjusting factor method 
校准 calibration 

校准 曲线 calibration curve 

接收 率 receiving probability 

揭 河 底 现 象 tearing of river bed 

节点 node 

节 水 灌溉 efficient irrigation 

节约 用 水 water saving 

结 冰 河流 ice-frozen stream 

结 冰 期 ice-frozen period 

结 点 node 

结合 水 bound water 

AX FA interception 

解冻 ( 开 河 ) break-up 

解冻 期 break-up perlod 

解冻 日 期 break-up date 

解冻 预报 break-up forecast 

Fe {Hy boundary river 

金属 电阻 水 温 计 metel water thermometer 
进口 流速 系数 intake flow velocity coefficient 
经 验 单 位 线 empirical unit hydrograph 
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经 验 频 率 empirical frequency 7.2.9 


经 验 适 线 法 experiential curve fitting method (eae ee 
精密 度 precision 4. 16. 11. 1 
精确 度 ( 总 精度 ) accuracy 4. 16. 11 
井口 固定 标志 点 reference mark on observation 

well 48T 
警戒 水 位 warning stage 6.1.16 
径流 runoff 2.3.22 
径流 场 runoff plot lehi 
径流 多 年 变化 multi-year variation of runoff EES 


径流 还 现 计 算 computation of runoff adjusted to 
current condition TAs 


径流 还 原 计 算 computation of runoff restored 


to original condition 7.4.2 
径流 模 数 runoff modulus eel | 
径流 排泄 runoff discharge 2. 14. 16. 10 
径流 实验 研究 experimental research on runoff ee | 
径流 调节 runoff regulation 7.8.2 
径流 调节 计算 computation of runoff regulation 7.8.3 
径流 系数 runoff coefficient Sos I 
径流 总 量 total runoff 5.2.11 
径 污 比 dilution ratio of water 9.3.7 
th OP" Tit excess rainfall 60] 
Ht eA still storage 2.9.18.1 
A 7K By Ze TE still water calibration tank 11. 13. 22. 3(1) 
局 部 冲刷 local scour 2.7.10.3 
局 部 水 头 损失 local head loss A S E 
局 部 性 洪水 local flood 6.1.22 
TA yk moment method TLO 
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tE He He rectangular notch weir AG. 1227 
中 离 测量 distance survey E ES 
决策 变量 decision variable 7.8.8 
绝对 基 面 absolute datum 4.2.1.1 
绝对 湿度 absolute humidity 2.4.41. 3 
绝对 误差 absolute error 4.16.4.1 
均衡 期 balance period 2 T4272 
均衡 区 balance area An i: ae At a | 
均匀 介质 homogeneous water-bearing medium 2.14.2.1 
均匀 流 ( 等 速 流 ) uniform flow 2.6.1.3 
均值 mean 7.2.14. 3 
K 

fen be Ha Aa armoured cable 11.2.9 
槛 式 控制 sill control 4. 2.2.5 
抗旱 drought defense 6. 1. 28. 9 
考证 期 textual research period | 
颗 分 仪器 grain-size analysis meter 11.7.9 
颗粒 级 配 grain-size distribution 4.7.15 
颗粒 级 配 曲 线 grain-size distribution curve UR eee a eae | 
可 供水 量 available water supply 8.2.8 
可 降水 量 possible precipitation 7.6.1 
可 开发 的 水 能 资源 developable hydropower 

resources 8. 1.21 
可 靠 度 RC) reliability R(t) 11.1.11 
可 靠 性 符号 reliability symbol Sua te AE 
可 能 最 大 潜水 probable maximum flood(PMF) 7.6.8 
可 能 最 大 降水 probable maximum precipitation(PMP) 7.6. 2 
可 能 最 大 露点 probable maximum dew point 7.6.6.7 
可 用 密度 usable density S 
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坑 测 法 pit method 4.1.6.2 
孔 角 毛细 水 hole-angle capillary water 2:14. 15.33) 
孔 流 sluice flow 4.6. 30. 4 
TLR pore space 2:14. t8. 1 
TLE porosity 2.14. 18.5 
扎 际 含水 层 porous aquifer 2.14.18.2 
孔 际 - 裂 际 含水 层 pore-fissure aquifer 2.14.18. 3 
{LRK pore water 2.14.18 
控制 测量 control survey 4.2.17 
控制 断面 control cross-section 4. 9. 3. 3 
控制 河 段 control reach ape a ya 
枯 季 径流 runoff during low-flow period 2.352324 
枯 季 径流 预报 runoff forecasting during low-flow 
period 6.1.1.6 
A 7K y R low-flow river bed 2.52183 
Ary 7K oF low-flow year 7.4.11 
枯水期 ( 枯 季 ) low-flow period 7.4.8 
枯 水 调 查 low-flow investigation 4, 15. 10 
库 区 水 位 stage in reservoir region 4.14.7 
FER reservoir storage 2.9.18 
库容 曲线 stage-capacity curve 2.9.18. 3 
跨 河 水 准 测量 river-crossing level survey 4.2.16.1 
跨 界 河流 站 (界河 站 ) transboundary river gauging 
station = ae i 
跨 流 域 调 水 interbasin water transfer 8.1.8 
路 期 选 样 cross-segmentation sampling Oe lAl) 
Fa, yl He broad-crested weir 4.6.14 
宽 尾 水 川 broad-tail glacier 2.11.1. 4 
W WE mineral content 9.2.4 
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W R mineral spring 
亏 水 河 
省 坝 洪 水 
溃 坝 洪水 计算 
溃 坝 洪水 调查 
扩散 波 
扩散 河 段 
扩展 不 确定 度 


losing stream 
dam-break flood 

evaluation of dam-break flood 

dam-break flood investigation 
diffusion wave 
expanding reach 

synthetic uncertainty 

L 

HR 
MEAR AREA 
拦 门 沙 
绕道 测 深 计数 器 
缆 道 测验 仪器 
绕道 超声 波 测 深 仪 


pull slanting cable 

cord drive horizontal sampler 

estuarine bar 

counter for cableway sounder 

cableway measuring device 
ultrasonic sounder for 
cableway 

BF surface waterlogging 

雷暴 thunderstorm 

类 比 法 

累积 频率 (频率 ) 

累积 曲线 

累积 沙 重 百分数 


analogy method 

cumulative frequency 

mass curve 

accumulated sediment weight 
percent 

累积 雨量 和 大 
冷却 用 水 

离 差 (偏差 ) 
离心 沉降 法 
历时 曲线 

历史 洪水 
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accumulative rain gauge 
cooling water use 

deviation 

centrifugal settling method 
duration curve 


historical flood 
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历史 洪水 调查 historical flood investigation 4. 15. 6 


立 封 upright freeze-up 2. 8. 4. 1(2) 
粒 径 particle diameter 4.7.14 
粒 径 计 settling tube meter 11.7.9. 3 
粒 径 计 法 settling tube method 4.7.11.4 
粒 径 组 fraction of particle size 4.7.14.9 
JE JE grounded ice cover 28455 
连 时 序 法 chronological method 5.2.24 
连 序 系 列 series with successive order 7.3.12.1 
连续 丰 水 年 continuous high-flow years (42.13 
连续 村 水 年 continuous low-flow years 7.4.14 
PE chain Ae as 
量 冰 尺 iceruler 11.9.5 
量程 span 11. 13. 10 
EAR snow scale 11. 3.4.1 
ZY ie fissure(crevice) 2.14.19.1 
Bu RE 7k JB fissured aquifer 2.14.19. 2 
烈 院 率 fissure ratio 2.14.19.6 
Ba RK fissure water 2.14.19 
临界 流 critical flow 2 O2 
临界 流量 critical discharge 2 0 .3 
临界 流速 critical velocity VA S EA 
临界 水 深 critical depth ieee a a | 
this FAL 7K ER 7k critical-depth flume 4.6.21. 1 
临界 速度 critical velocity 1 bes ne me 1 
临界 雨 强 critical rainfall intensity re es es ee | 
ii AY ZOU are DA Te temporary gauging cross-section 4.2.9.6 
临时 曲线 法 temporary-curve method 5. 2. 16 
临时 水 尺 temporary gauge 11. 4.1. 16 
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临时 水 准点 temporary benchmark .28.3 


R AL BY sense threshold 11.13.12 
AS i a A YE zero flux plane method 2.14, 15711 
流 冰 drift ice 2.840 11 
流 冰 堆积 drifting ice pack 2.8.5.12 
Tit UK AE slush ice run 2.8. 3.13 
Wit OK it, BE BE ice run concentration 4.11.9.1 
流量 discharge 2. 6. 15 
流量 测验 discharge measurement 4.6.6 
流量 反 演 discharge back routing Vedat 
流量 过 程 线 法 discharge hydrograph method 5.2. 26 
流量 计 检 定 装 置 calibration device of 
flowmeter 11. 13. 22. 19 
流量 输 沙 率 关 系 曲 线 法 discharge and sediment discharge 
relation curve method 9572 32 
流量 系数 discharge coefficient 4,6. 32 
流量 站 网 stream gauging station network 3.7.4 
流 率 表 rating table D2 30 
流速 flow velocity 2.6.14 
流速 测量 flow velocity measurement 4.6. 1 
流速 分 布 flow velocity distribution 4. 6. 2 


流速 观测 标准 measuring standard for flowvelocity 11. 13.5 
流速 过 程 线 改正 法 revised velocity-hydrograph 


method 4. 13.5.8 
流速 流量 仪器 检定 verification of current 
meter and flow meter 11.13. 22 
流速 脉动 flow velocity pulsation 4.6.3 
流速 脉动 误差 ( 工 型 误差 ) flow velocity pulsation 
error 4.16.19. 6 
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流速 面积 法 flow velocity and cross-section area 


method 4.6.7 
流速 水 头 ( 动 能 ) velocity head 2.6.3.3 
流速 梯度 flow velocity gradient 4.6.2.1 
流速 系数 flow velocity coefficient A. 6. 3] 
流速 仪 current meter 11.6.1 
流速 仪 测 流 断 面 current metergauging cross- 

section 4 2.92 
流速 仪 计 数 需 current meter counter 11.6.8 
Wit RAN R KE current meter calibration 11:13:22.2 
流速 仪 检定 表 calibration table of current meter 
11.13: 22.14 
流速 仪 流量 计 flow meter by current meter 11. 6. 4.5 
流 态 flow regime 4. 6. 30 
流 问 测量 flowdirection measurement 4.6.5 
流 回 改 正 flow directioncorrection 4.6.5.2 
流 回 仪 flow-direction meter 11. 6. 2 
流域 watershed; basin; catchment 26.1 
流域 不 对 称 系 数 asymmetric coefficient of 
basin LOS Clo) 
流域 产 流 预 报 watershed runoff yield 
forecasting 6. 1.1.11) 
流域 产 沙 量 watershed sediment yield A 
流域 的 结构 特征 structural characteristics of basin 2.5.2.2 
流域 的 形状 特征 shape characteristics of basin 2 2 
流域 汇流 曲线 basin flow concentration curve 6. 3. 26. 1 
流域 汇流 时 间 basin flow concentration time 6S2 
流域 汇流 预报 watershed flow concentration 
forecasting 6.1.1. 1(2) 
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流域 面积 ( 集 水 面积 ) drainage area 25 9 
流域 面积 增长 率 growth ratio of drainage area 2.5.2.1(2) 


流域 平均 高 程 mean basin elevation ess ey a Go 
流域 平均 宽度 mean basin width 2.5.2.1(4) 
流域 平均 坡度 mean basin slope 75:27) 
流域 侵蚀 basin erosion 2.7.4.3 
流域 水 文 数学 模型 hydrologic mathematic model 
of watershed 6. 4.5 
流域 水 文 预报 (降雨 径流 预报 ) watershed hydrologic 
forecasting 6.1.1.1 
流域 特征 basin characteristics 2 52 
流域 调查 watershed investigation 4.15.2 
流域 形状 改正 watershed shape correction T6; dal 
流域 性 洪水 watershed flood 6. 1. 20 
流域 著 水 容量 曲线 basin storage capacity curve 6. 3. 11 
流域 长 度 basin length 2 
流域 洲 时 basin time lag 6. 3. 29 
流域 自然 地 理 特 征 physiographical characteristics 
of basin Tiel 
i ah ie K BK basin maximum storage capacity 6. 3. 10 
陆地 水 文学 terrestrial hydrology 2 2 
陆 面 land surface 2.5.16 
陆 面 蒸发 (总 蒸发 ) land evaporation 2. 3. 20 
陆 上 水 面 蒸发 场 water Surface evaporation 
yard on land 3.8.6 
陆 上 水 面 蒸发 实验 experiment on water Surface 
evaporation on land Aas aes: 
Be dew PAA. 
露点 (温度 ) dew point temperature 2. 4.43. 1 
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DN 4a HES EREE at pebble bed load sampler 


神 露 河 滨 滩 地 bare riverside beach 

落差 法 fall method 

落差 指数 法 fall exponent method 

落 潮 ebb tide 

落 潮 潮 差 ebb tidal range 

落 潮 历时 duration of tidal fall 

落 潮 量 ebb tidal volume 

落 潮 流 ebb tidal current 

落 潮 流 历时 duration of ebb tidal current 

M 

马尔 柯 夫 过 程 Markov process 

马 利 奥 桶 Mariotte vessel 

马 斯 京 根 法 Muskingum routing method 

Bx blanking distance 

毛管 断裂 含水 量 moisture content at capillary 
rupture 

毛细 水 (毛管 水 ) capillary water 

FE UK anchor ice 

He WY ( 2 BY) plum rain 

面积 比 改正 areal ratio modification 

面包 surface erosion 

fA RY area rainfall 

HH we open channel 

明渠 水 流 open channel flow 

模型 参数 model parameter 

模型 检验 model verification 

模型 结构 model structure 

模型 率 定 model calibration 
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模型 误差 model error 6. 4. 8 
E BH LY BE friction slope 2260543 
H ER ei BL objective function 7.8.5 
N 

内 流 湖 endorheic lake 2.9.1. 2 
内 陆 河 endorheic river 2.5.6.11 
能 力 验 证 proficiency testing 4.9.21 
能 面 比 降 energy slope 26.2551 
泥 沙 测验 sediment measurement 4.7.1 
泥 沙 沉降 sediment settling A TET 
泥 沙 冲 汶 平 衡 需 水 water demand for balance 

between water and sediment 10. 3.10 
泥 沙 颗粒 级 配 分 析 sediment particle size analysis 4.7.11 
泥 沙 密度 density of sediment 2.7.8.5 
泥 沙 起 动 incipient motion of sediment 2.7.6.1 
泥 沙 实验 sediment experiment 27 
泥 沙 输 移 sediment transport 2.7.6.9 
泥 沙 输 移 比 sediment delivery ratio 2.7.6. LO 
泥 沙 特性 sediment property 2.7.3 
泥 沙 预报 sediment forecasting 6.1.1.12 
泥 沙 站 sediment station(sediment gauging station) 3.3. 6 
泥 沙 站 网 sediment gauging station network 3.7.8 
泥石流 debris flow;mudflow 2.7.9 
VERT E peat mire 2.10.1.2 
逆流 upstream flow 4.6.2.7 
逆 温 层 inverse thermal stratification 2. 9. 13. 2 
年 超 和 定量 系列 annual exceedance series 7.1.9.9 
凝结 水 condensation water 2.14.15.6 
凝结 水 补给 condensation recharge 2. 14. 28. 4 
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农村 生活 需 水 量 water demand of rural resident 


and livestock 8.4.6.2 
农村 饮用 水 rural potable water 6.2; 13,4 
农田 蒸发 器 evaporator for agricultural land 11,3. 10 
农业 干旱 agricultural drought 6.1.28. 3 
农业 水 文学 agricultural hydrology 2 A 
农业 污水 agricultural sewage 9 21722 
WIWE] nomogram AR 
P 
pH 值 pH value 9.2.6 
排放 浓度 控制 concentration control of pollutant 
discharge 9.3.11 
HEX drainage of surface water E es: 
排涝 标准 standard for drainage of surface water tl 
排 游 规划 planning for drainage of surface water (me eas 
HE Fit computation of drainage of surface water (ae 
HE BF RE BL modulus of surface drainage T112 
排污 口 调查 sewage outfall investigation 9.3.8 
排污 总 量 total amount of sewage discharge 9.3.10 
排污 总 量 控 制 total amount control of sewage 
discharge 9. 3. 12 
HE Yat drainage of subsurface water 7.7.4 
58 Mill Fa NA BE sidescan sonar system 1 03d 
配套 降水 量 ( 雨 量 ) 站 complete set of rain gauging 
station So eros a 
EAR 4} Ap Pearson distribution 7221021 
ERE SRR HB collapsible sampler 11.7.2.2(2) 
偏离 数值 检验 deviation-data test 5. 2. 41 
偏 态 系数 (偏差 系数 ) coefficient of skewness (ee TASS 
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偏 移 bias 4.16.5 


漂浮 式 流 问 更 float-type flow-direction meter 11. 6. 2.4 
漂浮 水 面 蒸发 场 water Surface evaporation 
yard on a floating 3.8.7 


漂浮 水 面 获 发 实验 experiment on water surface 


evaporation on a floating device 12.3.4 
it 2 oR A AS floating evaporation pan 11,3:.6:5 
漂流 drift current 239.3. 2 
P E FRWATA dystrophic lake 2.9.1.8 
频率 分 析 frequency analysis 1.2612 


频 域 反射 土壤 含水 量 计 (FDR) frequency domain 
reflectometry 11. 10. 1. 3(2) 


平 差 adjustment 4. 16. 10 
平 潮 slack water 212 18 
平 封 flat freeze-up 2. 8.4. 1(1) 
平行 状 水 系 parallel drainage pattern 2 
平衡 锤 balance weight 11.4.2.2(2) 
平均 沉 速 mean sediment settling velocity 4d, 12.2 
平均 河 底 高 程 纵 剖面 mean channel bed elevation 

profile 4.5.7.2 
平均 粒 径 mean particle diameter AUT S142 
平均 排除 法 average surface drainagemethod (eens 
平均 水 位 mean stage 4.4.1.4 
平均 损失 率 法 average loss method Cede lon t 
平均 无 故障 工作 时 间 mean time between failures 11. 1.10 
平均 误差 mean error 4.16.4.6 
平均 值 mean value 5.2.3 
平面 控制 测量 horizontal control survey 2 2 
平水 年 (中 水 年 ) normal-flow year 7.4.10 
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平水 期 normal-flow period TAT 
平坦 V JÆ flat-V weir 4.6.16 
平稳 随机 过 程 stationary stochastic process lebab] 
评定 标准 accuracy standard 6.1.5.1 
瓶 式 采 样 器 bottled sampler IL 25201) 
坡地 单位 线 slope unit hydrograph 63,314.09 
坡 面 汇流 overland flow concentration 6.352061 
坡 面 汇流 曲线 overland flow concentration 
curve 6.3. 26.2 
YH He UK Beaufort wind scale 2.4.42. 3 
谱 分 析 spectrum analysis (2 2250 
Q 
期 望 值 expected value Cs 
起 点 距 distance from initial point 4.5.3 
起 动 流速 incipient velocity 2.7.6.1(C1) 
起 动 拖 蝶 力 incipient tractive force 2.7.6.1(2) 
起 重 索 suspension cable 4.2.11.7 
CON TH BERK ER gas-driver piston sampling 
pump 11.8.8. 2 
AY oh) He 7K He gas displacement pump 11. 8.8.3 
气候 climate 2.4.5 
气候 变化 climate change E A 
气候 带 climatic zone DA 5:2 
气候 区 划 climatic regionalization AE. PES A 
气 介 式 超声 波 水 位 计 alr medium ultrasonic 
stage recorder 11. 4. 2. 4(1) 
AX BERK EER bladder sampling pump 11. 8. 8.1 
气泡 式 水 位 计 bubbler-type stage recorder 11. 4. 2. 3(1) 
气态 水 vaporous water 2A E. E ETES 
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气 团 alr mass 2 


A= Yih air temperature 2. 4. 39 
气象 meteorology AE 
气象 潮 meteorological tide 234225 
气象 于 时 meteorological drought 6. 1.28.2 
气旋 (低压 ) cyclone 24575 
气压 (大 气压 强 ) atmospheric pressure 2A. 37 
器 测 法 apparatus-sampling method 4.7.6.1 
mi slack tide a 
aol fey elliptical type weight lsd 
前 后 期 流量 相关 法 antecedent and subsequent 

flow correlation method 6.6.2 
前 期 影响 雨量 antecedent rainfall 62560 
vee ph underground erosion 9 ,27 
潜水 phreatic water 2. 14. 16 
潜水 补给 区 recharge regionof phreatic water Ze VA 168 


潜水 分 布 区 distributed region of phreatic water 2.14.16.7 

潜水 含水 层 厚 度 thickness of phreatic water 
aquifer 

潜水 流 phreatic flow 

潜水 埋 深 buried depth of phreatic water level 

洪水 面 phreatic water surface 


Do BO DD N DD N 
= m 
> A 
= = 
O D 

WwW OO N NN QD A 


Pes 7K HENE X discharge region of phreatic water .14. 16. 
潜水 位 phreatic water level <14: 16: 
潜水 游 出 量 phreatic water overflow to surface 2.14.16.12 
潜水 蒸发 phreatic water evaporation Dos LOA 
湾 水 蒸发 临界 深度 critical depth of phreatic 

water evaporation Vea E Ferns Rae 
HE TK AE A A phreatic water evaporator 11. 3.13 
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潜水 蒸发 实验 experiment on phreatic water 


evaporation R 
BTA gleyization mire(non-peat mire) 2. 10. ts I 
潜 洲 submerged bar 2.5. 14e 6 
浅滩 shoal 2.5.14.1 
强 热 种 风暴 severe tropical storm 2. 4. 26.3 
清 沟 lead 2.8.4.6 
秋 汛 autumn flood 6.1.6.3 
区 域 代 表 站 regional representative station Sd 
区 域 水 文学 regional hydrology Ded 
区 域 水 文 预 报 regional hydrologic forecasting 6. 1.1.2 
区 域 性 潜水 regional flood 6.1.21 
趋势 分 析 trend analysis 7.2.20.7 
趋势 项 trend term 122.2554 
渠道 站 canal gauging station 35523 
取样 断面 sampling cross-section 4.6.42 
权 函 数 法 weight function method Gelato? 
全 潮流 量 测验 discharge measurement of tidal day J 
全 斯 面 混合 法 cross-section mixing method E oe 
4> Fi HE full-width weir 4.6.18 
全 球 水 平衡 global water balance A | 
全 球 水 循环 global hydrologic cycle Lede led 
4> Ai diurnal tide Diag ea eae? 
全 沙 total sediment load 2 eas 
全 线 相 对 均 方 差 relative standard deviation 
of calibration equation LETS 2218 
R spring 2.14. 29.1 
FR OK spring water 8.1.4 
Rk ve spring investigation 4.15.11 
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缺 水 量 water deficit 
缺 水 率 ratio of water deficiency 
确定 性 水 文 模型 deterministic hydrologic model 
确定 性 系数 deterministic coefficient 
群落 交错 区 ecotone 
R 
HE Ait interflow(subsurface flow) 
HUH tropical zone 
热带 低压 tropical depression 
热带 风暴 tropical storm 
热带 气旋 tropical cyclone 
热带 气旋 十 tropical cyclone rain 
热量 平衡 heat balance 
A LAP CA LIED artificial recharge 
A Li artificial drainage network 
人 工 降水 artificial precipitation 
人 工 降 雨 装置 artificial rainfall device 
人 工控 制 artificial control 
人 类 活动 水 文 效应 hydrologic effect of human 
activities 
人 为 污染 源 artificial pollution source 
人 为 误差 artificial error 
日 潮 不 等 diurnal tide inequality 
容 水 度 specific storativity 
容 水 性 storativity capacity 
容许 最 稀 站 网 permitted sparsest hydrometric 
station network 
溶洞 karst cave 


溶解 性 总 固体 total dissolved solids 
e 318 。 


Cs 

8.2.11 
6.4.3.3 
6.15523 
10, 1. 13 


AES ee Wee 
2.4.6 
2.4.26. 1 
2. 4. 26. 2 
2.4.26 
2. 4.33 
Gs Dui 0 

Oe ded 
Lie Es 
9.1.30 
je Aree 
4.2.2.3 


91.31 

Sees Pee 
4.16.19.3 
Ze Lee 1o14 
2.14.4 
2.14.3 


Bee eres: 
2. 14. 20. 3 
922.3 


溶解 氧 dissolved oxygen 
4 BR solution crack 


溶质 势 solute potential 


融 冰 thawing 
融雪 snowmelt 


融雪 洪水 
融雪 洪水 预报 
融雪 径流 
人 人 库 洪 水 
AREKE 
入 流 障碍 改正 
入流 指 标 
ABA 


snowmelt flood 

snowmelt flood forecasting 
snowmelt runoff 
reservoir inflow flood 
reservoir inflow 

inflow obstacle correction 
inflow indicatrix 


infiltration test 


ABI infiltrometer 
软水 soft water 


弱 透 水 边界 
弱 透 水 层 


aquitard boundary 


aquitard 


S- 曲 线 S-curve 


三 角 测 量 
= FATE m) Ta E 
= FATE He 


triangulation 
triangular-profile weir 


triangular notch weir 


三 角 洲 delta 


三 水 转化 


三 水 转化 实验 


= FF 


transformation among precipitation, 

surface water, and groundwater 
transformation experiment among 
precipitation, surface water, and 
groundwater 


triaxial mean particle diameter 


9, 2il 
2. 14. 20. 1 


2.14.15. 10 (4) 


2800 

2 ee ae 
Z. 3.24. 3 
Gal: de 3 CZ) 
Be Oe E 
7.3.8 
4.14.2 
7.6.7.3 
7.6.6.3 
12.6.4 
Piczo 
9.2. 14.4 
2.14. 14.3 
2.14.13 


. 31.7 
. 17.4 
2019 
pa Zack 
. 14.4 
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散发 (植物 蒸腾 ) transpiration 2.352063 
扫描 式 电 波 流 速 仪 scanning electric wave 
current meter 11. 6. 1.4(1) 
森林 水 文学 forest hydrology 2.2. 122 
沙 波 sand wave Deal iad Saag 
沙 波 法 dune tracking method 4.7.6.3 
沙 波 阻 力 form resistance of sand wave 221-0 3C2) 
沙 粒 阻力 grain resistance 2.7.6.3(1) 
沙 量 平 衡 sediment balance 2.7.12 
Ub E a sediment survey 4.15.18 
Ub Jot HE FB RAE BE soil bed load sampler 11.7.8. 3 
Mi Od BE sieve analysis method 1 a ELS 
第 析 粒 径 sieve diameter 4.7.14.7 
山地 冰川 (山岳 冰川 》 mountain glacier DAV :2 
山洪 flash flood 03: 2425 
山洪 泥石流 实验 flash flood and debris flow 
experiment 12.202 
山洪 侵蚀 torrential flood erosion CAD 
山洪 灾害 监测 monitoring of flash flood disaster 4.1.5 
山坡 水 文学 hillslope hydrology 2.2.6 
WIKA fan-shaped drainage pattern Lie det 
HT soil moisture status 2.13.1 
WE Ti Fe CE MAR) soil moisture forecasting 6.1.1. 13 
HA TG soil moisture gauging station 3-3.5 
RI TE yh PY soil moisture gauging station network 3.7.9 
EE RK perched water 2.14.15.7 
EJ ascending spring 2. 14. 29. 1(3) 
EYF upstream 20: Ze. 
设计 暴雨 design storm 7.5.1 
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设计 过 程 线 design hydrograph 7. 1. 23 


设计 洪水 design flood Tead 
设计 洪水 地 区 组 成 spatial pattern of design flood 7. 3. 19 
设计 洪水 过 程 线 design flood hydrograph lene Li 
设计 洪水 计算 design flood computation(estimation) 7.3.13 
设计 洪水 位 design flood level 220. 1]7,5 
设计 流域 design watershed 7.1.4 
设计 年 径流 量 design annual runoff 7. 4. 1 
设计 年 径流 量 年 内 分 配 distribution of design annual 

runoff within a year 7.4.4 


设计 排 小 流量 design discharge for surface drainage 7.7.8 
US 1 AE BF 2k A design water level for surface 


drainage 7.7. 10 
Ue tt AE a it E design discharge of subsurface 

drainage 7.7.9 
wit HE Yat ZKA design water level of subsurface 

drainage 7.7.11 
设计 雨 型 design storm pattern (ere 
设计 站 design station 7.1.3 
设 站 年 限 service life of hydrometric station 3.1.9 
射流 jet flow 4. 6. 30.5 
涉 水 测 流 wading stream gauging 4.6.9 
深 泓 线 thalweg 2.6.11 
YR 5A ZA Gimli thalweg profile Ae Tal 
DR IK Ya FE TT bathythermograph ee 
深 潭 deep pool 25 1 7 
渗流 infiltration flow a: 23 
B AIK infiltration water 2.14.15. 8 
渗透 系数 permeability coefficient 2. 14. 36. 1 
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渗透 重力 水 seepage gravity water 2. 14. 15.4(1) 
生产 需 水 量 water demand of production 8.4.6. 1 
生产 用 水 productive water use 8.5.8 
生化 需 氧 量 biochemical oxygen demand 9.2.12 
生境 (栖息 地 ) habitat 10. 1. 10 
生态 安全 ecological safety 10. 3. 4 
生态 保护 目标 ecological protection target 10. 3. 14 
生态 补偿 ecological compensation 16.425 
生态 风险 评估 ecological risk assessment 10. 3. 3 
生态 功能 区 划 ecological function regionalization 10. 4. 4 
生态 过 程 ecological process 10.4.2 
生态 耗 水 ecological water consumption 103I] 
生态 环境 敏感 性 ecological environment 
susceptibility 10. 4. 3 
生态 环境 问题 ecological environment problem 10. 3. 15 
生态 基 流 ecological base flow 10. 3.12 
生态 流量 ecological flow 10. 3. 13 
生态 评估 ecological assessment 10.3.1 
生态 平衡 ecological balance 10.1.2 
生态 水 文学 ecohydrology 2 
生态 系统 服务 功能 service function of ecosystem 10. 3. 16 
生态 效益 ecological benefit 10. 1.4 
生态 效应 ecological effect 10. 1. 3 
生态 修复 ecological restoration 10.4.1 
生态 需 水 water demand for ecosystem 10.3.7 
生态 需 水 评估 water demand assessment for 
ecosystem 10. 3.6 
生态 影响 评估 ecological impact assessment 10.3.2 
生态 与 环境 用 水 ecological and environmental water use 8.5.9 
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生物 安全 biological safety 10. 3. 5 


生物 监测 biological monitoring 4. 10. 7 
生物 降解 biological degradation 9.2.16.3(1) 
生物 迁移 biological transport 9.2.16.1(3) 
生物 群落 biotic community 10. 4. 14 
生物 生产 力 biological productivity 4. 10.6 
生物 水 biowater 2.1.9 
生物 水 污染 water pollution by organism 9.2.15. 4 
生物 指数 biotic index 10:115 
生物 转化 biological transformation 9. 2. 16. 2(3) 
声学 测 流 法 acoustic flow measurement method ds Geile 
声学 多 普 勒 点 流速 仪 acoustic Doppler current 
meter 11.6.1.6 
声学 多 普 转 管道 流量 计 acoustic Doppler pipe flow 
meter 11.6. 4. 4 
声学 多 普 勒 流速 流量 计 acoustic Doppler flow 
meter 11.6.1.7 
声学 多 普 勒 流速 流向 仪 acoustic Doppler flow- 
direction meter a Be 2c 
声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 acoustic Doppler current 
profile( ADCP) 11.6.1.5 
声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 法 acoustic Doppler current 
profile method 4.6.7.5 
声学 时 差 法 管道 流量 计 acoustic pipe flow meter by 
time difference method 11. 6.4.3 
声学 时 差 法 流速 仪 acoustic current meter by 
time difference method 11.6.1.8 
ora EX Hh ZY loop curve 52,25 
圣 ， 维 南方 程 组 deSaint-Venant equations 区 


施工 设计 洪水 design flood for construction period 7.3.1.3 
施工 水 文 预报 hydrologic forecasting for 
construction period 6. 1.1.10 
湿 沉 降 wet deposition 9.2.18. 1 
湿地 生态 系统 wetland ecosystem 10.2.6 
湿度 humidity 2.4.41 
湿润 损失 loss of wetness Lie .20 1 
湿 绳 改正 wet line correction AD Beck 
Ye j wetted perimeter 2.6.8 
时 变 水 文 模型 time-variant hydrologic model 6. 4. 3. 10 
时 不 变 水 文 模型 time-invariant hydrologic model 6. 4. 3. 9 
时 差 法 流量 测量 系统 acoustic flow measuring system 
by time difference method 11.6.1.9 
时 间 漂 移 ( 时 漂 ) time drift i 3 1 
时 间 序 列 time series | Ts 2.24 
时 间 席 列 分 析 法 time series analysis method 6.5.9.2 
时 历法 (长 系列 操作 法 ) chronological series method 7.8.3.1 
Ay fay YR KA depth-area-duration relationship (Peo eis 


时 域 传输 土壤 含水 量 计 CTDT) 


时 域 反 射 土壤 含水 量 计 (TDR) 


time domain 
transmission 11.10.1.3¢3) 
time domain 


reflectometry 11.10.1.3(1) 


实测 洪水 observed flood (pores: 
实测 资料 observed data ore em ee 
实际 地 表 集 水 面积 actual surface drainage area 4.15.14.1 
实时 水 文 预报 real-time hydrologic forecasting 6.1.1.4 
实时 雨水 情 数 据 库 real-time hydrologic information 

database 5. 3. 20. 2 
实验 流域 experimental basin 12.1.5 
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实验 室 间 比 对 interlaboratory comparison 4.9.20 


X AY te short-crested weir 4.6.13 
示 储 流量 discharge for representative 
channel storage 6.3.21 
ZR ER JN] tracer 11.6. 10 
适 线 法 curve fitting method 7 
适 线 检验 curve fitting test 5.2. 40 
室内 试验 experimentation in laboratory 11. 13. 18 
收缩 河 段 converging reach 2-5 12-8 
WERP contracted weir 4.6.19 
手持 超声 波 测 深 仪 hand ultrasonic sounder Phased 
手持 电波 流速 仪 hand electric wave current 
meter 11. 6. 1. 4(2) 
手动 绕道 hand-operating cableway 4.2.11.4 
输 沙 量 sediment runoff eer Aree bs: 
输 沙 量 计 算 ( 固 体 径 流 计 算 ) computation of sediment 
runoff ey PES: 
输 沙 率 sediment transport rate Ase 7 
输 沙 模 数 sediment runoff modulus Beeld 
树枝 状 水 系 dendritic drainage pattern 2 On Oil 
数据 备份 data backup 5.3. 11 
数据 采集 data collection 11.12. 3 
数据 处 理 data processing 5. 3.6 
数据 传输 data transmission Li 12.4 
数据 存 贮 data storage Sew 
数据 独立 性 data independence 5 3.4.3 
数据 访问 data access oe ae 
数据 更 新 data update 5. 3. 16 
数据 合理 性 data rationality S53. 六 ;6 


data recovery 


数据 记录 data record 

数据 检索 data retrieval 

数据 库 database 

数据 库 管理 系统 database management System 

数据 库 文 件 database file 

数据 量 data bulk 

数据 模型 data model 

数据 缺失 data missing 

数据 输出 data output 

数据 输入 data input 

数据 提取 data extraction 

数据 完整 性 data integrity 

数据 维护 data maintenance 

数据 项 data item 

数据 一 致 性 data consistency 

数据 源 data source 

数据 正确 性 data validity 

数据 转换 data transform 

数学 规划 mathematic programming 

数字 式 水 位 测 针 digital point gauge 

双 浮 标 double float 

双 累 积 曲 线 double mass curves 

双 频 超声 波 测 深 仪 double frequency ultrasonic 
sounder 

双 权 函数 法 double weight function method 

霜 frost 

霜 点 frost point 


霜冻 
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frost injury 


TAE 
5.3.4.2 
S30 
os 
Soe 
Dd. oe 19 
De E 
Dee 
5. 3. 14 
5255 L0 
Dee 
5.3. 18 
9.3.4.5 
9. 3.13 
5.3.4.1 
5.3.4.4 
5.3.4 
5.3.4.7 
Di Oe LO 
7.8.9 
11. 4.1.8 
11.6.5. 4 
Cid 29 


E BESES ES 


7. 2.17.10 


2. 4. 45 
2. 4.45.1 
2. 4.45.4 


水 water PN 


KAROR) water edge 2.5.10.6 
水 表 water meter 11. 8. 16 
水 尺 gauge 11.4.1 
水 尺 板 gauge plate 11.4.1.1 
KRFA staff gauge zero 4.4.1.1 
水 尺 零 点 测量 staff gauge zero leveling 4,2.16.2 
水 道 地 形 图 channel topographic map S 
水 道 断 面 channel cross-section E E 
水 电站 径流 调节 runoff regulation of hydropower 

station 7.8.2.4 
水 动力 弥散 系数 coefficient of hydrodynamic 

dispersion 2. 14.36.13 
水 工程 调查 waterproject Investigation 4. 15. 19 
水 工 建筑 物 测 流 flow measurement by hydraulic 

structure 4.6.26 
水 功能 区 监测 站 water function area monitoring 

station 3.4.2 
7k 48: algal blooms 10. 1.6.1 
水 化 学 hydrochemistry 9. 1. 5 
水 环境 water environment 9. 1.1 
水 环境 保护 water environment protection 9. 4. 1 
水 环境 保护 标准 standard for water environment 

protection 9.4.2 
水 环境 背景 值 ( 水 环境 本 底 值 ) background value of 

water environment 9. 1.8 

水 环境 监测 water environment monitoring 4.9.1 
水 环境 容量 water environment capacity 9.1.9 
水 环境 调查 water environment investigation 4.15. 20 


水 环境 效应 water environment effect 9. 3. 25 
水 环境 要 素 ( 水 环境 基质 ) water environment element 9.1. 2 


水 环境 影响 评价 water environmental impact 
| assessment 9.3.24 

水 环境 质量 quality of water environment 9.2.1 
水 环境 质量 标准 quality standard of water 

environment 9.4.2, | 
水 环境 质量 评价 quality assessment of water 

environment 9 .1 
JK Fé water scarcity 8.1.11 
水 浸 冰 厚 thickness of immersed ice 4.11.7 
水 均衡 实验 water balance experiment 12.2.4 
水 库 reservoir 2.9.16 
水 库 变 动 回 水 区 fluctuant backwater zone of a 

reservoir 4.14.8 


水 库 动 库容 实验 experiment on reservoir backwater 


storage 124, 3 
水 库 反 调节 reregulation of reservoir (ete es 
水 库 供 水 reservoir water supply 4.14,3,1 
水 库 供 水 调节 regulation of reservoir for water 
supply LiOele 3 
水 库 回 水 变动 区 backwater zone of reservoir 2.9.21.2 
水 库 回 水 计算 computation of reservoir backwater 7. 1. 34 
水 库 浸没 reservoir inundation | 9.1.17 
水 库 拦 沙 效 率 sediment trap efficiency of reservoir 2.9.25 
IK JR cold water hazard of reservoir 9.1.18 
水 库 泥 沙 观 测 reservoir sediment observation Lie 9:23 
7K JE Ye Vb SE sediment experiment of reservoir T2422 
IK JE FE IK reservoir surplus water 4. 14. 3. 2 
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水 库 群 调节 multi-reservoir regulation 7.8.2.6 


水 库 三 角 洲 reservoir delta 2.9.21.1 
KEBRI reservoir seepage 2.9.20 
7k Je B te HE reservoir seepage volume 4,14, 4 
IK FFA ARR reservoir ecosystem 10. 2. 5 
水 库 水 量 损失 reservoir water loss a 
水 库 水 面 蒸发 实验 experiment on water surface 
evaporation of reservoir 12.3.6 
水 库 水 位 站 reservoir stage gauging station Cre Aab 
7K FE 7K SC Ul hydrometry of reservoir 4.14.1 
水 库 水 文 实 验 hydrologic experiment of reservoir TZAI 
水 库 水 文 效 应 hydrologic effect of reservoir 2. 9. 26 
水 库 水 文 要 素 摘录 selected elements of reservoir 
hydrologic data 5. 2. 38 
水 库 水 文 预 报 reservoir hydrologic forecasting 6.1.1.8 
水 库 水 质 规划 reservoir water quality planning 9. 4.7.2 
水 库 塌 岸 reservoir bank caving 9. 1. 16 
水 库 特 征 库 容 characteristic storage of reservoir 2. 9. 19 
水 库 特 征 水 位 characteristic water level of reservoir 2.9. 17 
Jk JÆ PAE flood routing of reservoir EE 
水 库 下 游 河 道 冲 刷 计 算 computation of river channel 
scour below reservoir 7.1.36 
7K FE 7K EB variation of reservoir storage | 
水 库 革 水 变 率 change rate of reservoir storage 4.14.5.2 
KERKE reservoir storage A145 
KEREM density current in reservoir A | 
7k JÆ MFE reservoir sedimentation 2.9.21 
7k Je YA FR W reservoir sedimentation survey 4.14.10 


JK JE WFR IN Mi reservoir sedimentation observation 2.9.24 
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Ik FERRE computation of reservoir 


sedimentation 7.1.35 
7K Fe UA AR reservoir sedimentation volume 4. 14. 10. 1 
水 库 站 reservoir gauging station 5 yA 
kA ABE hydraulic radius 2.6.9 
7K Fy $R P hydraulic screw pitch PE 13.2257 
水 力 侵 蚀 water erosion ed ae | 


水 力 因 素 关 系 曲 线 法 bed load discharge and 


hydraulic factors relation 


curve method 0. 2. 34 
水 利 规 划 water resources development planning 8.4.11 
水 利 计算 water conservancycomputation (1:2 
水 利 区 划 water resources development zoning 8.1.17 
水 量 平衡 water balance 2 
水 资源 数量 评价 (水 量 评价 ) quantity assessment 
of water resources Oe Oe 
Ik et Va water survey AAS 15 
水 流动 量 方程 momentum equation of flow 6. 3. 13. 2 
水 流 挟 沙 能 力 sediment transport capacity of flow 2.7.6.8 
水 流连 续 方 程 continuity equation of flow 6. 3. 13. 1 
水 流 能 量 方程 energy equation of flow 6. 3.16 
水 流 平面 图 flow plane map 4.2.4 
水 流 相 似 准 则 flow similarity criterion 6.4.12 
水 面 比 降 surface slope EE TE 
水 面 浮 标 surface float Lie 0.51 
水 面 浮 标 系 数 surface float coefficient AsO: e802) 
水 面 横 比 降 transverse slope of water surface 2.6.5.6 
水 面 宽 water Surface width 4.5.4 
水 面 流 速 flow velocity on water surface 4.6.1.1 
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水 面 流 速 系数 flow velocity coefficient on water 
surface 

水 面 起 伏 度 undulating range of surface 

水 面 曲线 法 water surface profile method 

水 面 温度 计 water surface thermometer 

水 面 线 water surface profile 


水 面 信号 signal of water surface 

KMS ACHE BE signaling apparatus for water 
surface 

KERE water surface evaporation 


7K Hl AE E water surface evaporation pan 


Jk Tal ze Fz ve water surface evaporation station 
水 面 蒸发 站 网 water Surface evaporation station 
network 


7K A ok underwater ice 

水 能 计算 hydroenergy computation 

水 能 资源 (水 力 资源 ) hydropower resources 
水 平衡 测试 water balance test 

水 平年 target year 

水 平 式 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 H-ADCP 

水 汽 water vapor 


水 汽 垂直 输送 vertical water vapor transport 
水 汽 放 大 moisture enlargement 

KRACK convergence zone of water vapor 
水 汽 辐 散 区 divergence zone of water vapor 
水 汽 改 正 moisture correction 


水 汽 汇 sink of water vapor 
水 汽 兆 输送 量 放 大 moisture transmission 


value enlargement 


405-220 
4.4.9 
4.15.5.2 
11.4.5 
2.6.6 
11.5.4 


11.2.10 
Re Pep | 
11.3.6 
3.3.4 


Ile 

Be On Dei 
7.8.1 

8s 1e Z0 
4.1.6 
8.1.13 
11.6.1.563) 
Zi les 
Zoe One 
lO Oa] 
2 ded 
Z.3.10.8 
lebo leZ 
2. 3.10.6 


7.6.6.9 
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水 汽 输 出 量 output of water vapor 2431072 
水 汽 输 入 量 input of water vapor 2 9% Oe 1 
水 汽 输 送 率 及 水 汽 风 速 联合 放大 moisture transmission 

rate and moisture wind 


joint enlargement 7.6.6. 4 


水 汽 输 送 通 量 atmospheric water vapor flux ee oe T0 
水 汽水 平 输送 horizontal water vapor transport 2.3.9.1 
水 汽 通 量 散 度 flux divergence of water vapor 2310.8 
水 汽 通 量 散 度 场 flux divergence field of 

water vapor Zs: da LOSA 
水 汽 效 率 放 大 moisture efficiency enlargement 7.6.6.2 
水 汽 压 vapor pressure 2. 4.41.1 
水 汽 源 source of water vapor 2.3.10.5 
水 情 water regime 6.2.1 
水 图 hydrosphere 2423 
IK TR depth 4:.5, 1 
水 生生 物 aquatic organism TOs 5 
水 生生 物 富 集 enrichment of aquatic organism 4.10.4 
水 生生 物 监测 aquatic organism monitoring 4. 10. 8 
水 生生 物 优势 种 dominant species of aquatic 

organism 4,10. 2 
水 生态 hydroecology 10.1.1 
水 生态 监测 aquatic ecology monitoring 4.10.1 
水 生态 系统 aquatic ecosystem 10.2.1 
水 生物 富 集 (水 生物 浓缩 ) enrichment of aquatic 

organism 9.2.16. 1(4) 

水 体 water body ae ae 
水 体 的 更 新 疗 期 renewal period of water bodies 8.1.5 
水 体 复 氧 reoxygenation of water body 9. 3. 20 
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水 体 富 营养 化 eutrophication of water body 10. 1.6 
水 体 生 物 生 产 力 biological productivity of water 
body 4. 10.5 
水 体 生 物 净 化 biological purification of water body 10.1.7 
水 体 污 染 源 pollution source of water body 9.3.3 
水 体 自 净 能 self-purification capacity of water 
body 9.3.21 
水 头 head 2.6.3 
水 头 损 失 head loss 2.6.4 
水 图 water atlas 7 1.17 
水 土 保持 soll and water conservation 9. 1. 29 
水 土 流失 soil and water losses(soil erosion and 
water loss) 9.1.28 
水 土 流失 实验 soil erosion experiment 12:2) 3 
水 位 stage 23-02 LS 
水 位 编码 器 stage encoder let 22) 
水 位 变 幅 fluctuation range of stage 4.4.2 
水 位 变 率 stage change rate ERTS ZIL? 
水 位 测量 标准 measuring standard for stage EI 
水 位 测 针 ( 测 针 水 尺 ) point gauge kke tO 


水 位 传导 系数 (水 力 扩 散 系 数 ) coefficient of water 


table conductivity 2.14. 36.4 


7K Nz BET US EE KR HH RE stage versus ratio of index 


and cross-section average 
sediment concentration 
relation curve method 

水 位 观测 stage observation 

水 位 观测 平台 stage observation platform 

水 位 计 stage gauge 


a ier rece 2 
4.4.1 
4.4.8 

11.4.2 
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水 位 计 测 量 误差 measuring error of stage gauge 11.13.21.6 


水 位 计 回 差 hysteresis of stage gauge T11321.5 
TK AMET REE verification of stage gauge 11. 13. 21 
水 位 计 灵 和 人 敏 国 sense threshold of stage gauge 11. 13. 21.4 
水 位 检定 试验 台 stage test floor 11. 13. 21.1 
水 位 流量 关系 stage-discharge relation Srey mee 


水 位 流量 关系 单 值 化 处 理 


single-valued processing of 


stage-discharge relation D280 


水 位 削减 值 interference added drawdown 2. 14. 36. 10 
水 位 站 stage gauging station 3 
水 位 站 网 stage gauging station network Ca ae 
水 温 water temperature 2.6.18 
水 温 表 water thermometer 11.4.3 
水 温 观 测 water temperature observation 4. 4.6 
水 温 模型 water temperature model 9. 3. 17 
水 温 需 水 water demand for water temperature 10. 3.9 
水 温 自 记 仪 water temperature recorder 11. 4. 9 
水 文 hydrology 2 
水 文 ( 流 量 ) 站 stream gauging station Bost 
水 文 比拟 hydrologic analogy re al is: 
水 文 测 船 hydrometric boat TA: 
水 文 测 桥 hydrometric bridge Aapa AA 
水 文 测 验 hydrometry 4.1.2 
水 文 测 站 hydrometric station Ska 
水 文 测 站 编码 hydrometric station code 8.2.4 
水 文 测 站 特性 hydrometric station properties 2 
水 文 地 理 空 间 信 息 hydrgeographic spatial 

Information 5. 3. 36 
水 文 地 图 图 式 hydrologic map symbol 5. 2. 49 
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水 文 地 质 参 数 hydrogeological parameter 2. 14. 36 


水 文 地 质 学 hydrogeology 2.2.18 
水 文 分 区 hydrologic regionalization 3 ee 
水 文 概 念 模 型 conceptual hydrologic model 6. 4. 3. 1 
水 文 干旱 hydrologic drought Ga eZ cee 
Ik Mit FER hydrograph 5.2.6 
水 文 核 技术 nuclear technology in hydrology 4. 1. 9 
水 文 计算 (水 文 分 析 计 算 ) hydrologic computation 7.1.1 
水 文 监 测 hydrologic monitoring | 
水 文 监 测 环境 monitoring setting of hydrometry 3. 8. 1 
水 文 监测 设施 (水 文 基 础 设施 ) hydrologic monitoring 
facility 3.8.4 
水 文 绞车 hydrometric winch 11. 2.4 
JK SC EK BYE YK FR OK Kalman filtering technique of 
hydrology 6.5.11 
7K x Hh m hydrologic reconnaissance 1 ae es: 
水 文 空间 技术 space technology in hydrology 4.1.8 
TK XC ARE hydrometric cable car A212 
7K XC ARIE hydrometric cableway ee 
Ik MARIE Fe Hill G control console of hydrometric 
cableway EZI 
水 文 模拟 hydrologic simulation 6.4.44 
水 文 模 型 hydrologic model 6.4.1 
水 文 模 型 法 hydrologic model method 6.5.4.2 
水 文 年 hydrologic year 164315 
水 文 年 鉴 hydrologic yearbook 5.1.6 


水 文 频率 曲线 (水 文 频 率 分 布 曲 线 ) hydrologic frequency 


distribution curve 7. 2. 10 


水 文 气象 学 hydrometeorology 2.2.3 
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水 文 气象 站 hydrometeorologic station BBT 
水 文 桥 测 车 hydrometric vehicle on bridge 11.2.6 
水 文 情 报 hydrologic information 6. 2. 2 
水 文 情势 hydrologic regime Loses 
IK SC SER hydrologic experiment 12.1.1 
水 文 实验 人 研究 experimental research on hydrology 12.1.2 
水 文 实验 站 hydrologic experiment station 5 
水 文 手册 hydrologic handbook 7. 1. 19 
水 文 数 据 检 索 系 统 hydrologic data retrieval system 5.3.33 
水 文 数 据 库 hydrologic database 5.3.20 
水 文 数 据 目 录 索 引 hydrologic data catalogue index 5. 3. 32 
水 文 数据 字典 hydrologic data dictionary 5 on 3 
水 文 数 学 模型 hydrologic mathematic model 6. 4. 3 
水 文 数学 物理 模型 physicallybased hydrologic 

mathematic model 6. 4. 3.2 
水 文 特征 值 hydrologic characteristic value 5. 2. 10 
水 文 调 查 hydrologic investigation Ae Ne 
水 文 统 计 hydrologic statistics lehal 
水 文 统计 预报 法 hydrologic statistic forecasting 

method 6. 5. 9 

水 文 图 集 hydrologic atlas 7.1.18 
水 文物 理 模 型 (水 文 实体 模型 ) hydrophysical model 6. 4. 2 
水 文系 列 hydrologic series 7. 1. 9 
水 文 相 似 区 homogeneous hydrologic region 25 
水 文 效应 hydrologic effect Poora 
水 文 信息 hydrologic information 3.1.8 
水 文 信 息 共 享 平台 hydrologic information sharing 

platform ke ee | 
水 文学 hydrology 2-94 
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水 文 巡 测 车 hydrometric vehicle for tour gauging r12; 
水 文 巡 测 基 地 tour gauging base Ont: 
水 文 循环 (水 循环 ) hydrologic cycle Leo: 
水 文 遥 感 技术 remote-sensing technology in 
hydrology 4.1]. 
Ik MR hydrologic element DD 
水 文 要 素 标 识 符 hydrologic element identifier 53. 24; 
Ik SIM A hydrometric instrument (hydrologic 
instrument) i ees 


水 文 应 急 监 测 hydrologic monitoring for 


emergency response delel 
水 文 预报 hydrologic forecasting 6. 1. 
水 文 站 网 hydrometric station network isis 
水 文 站 网 分 级 hydrometric station network 
grade 3 
水 文 站 网 分 类 hydrometric station network 
classification Saks 
水 文 站 网 管理 hydrometric station network 
management Sel 
水 文 站 网 密度 hydrometric station network 
density 37 :性 
水 文 专用 数据 库 special hydrologic database E 206 
水 文 资料 (水 文 数据 ) hydrologic data 外 可 
水 文 资料 插 补 hydrologic data interpolation Be is eee 
水 文 资料 改正 hydrologic data correction ae ee 
水 文 资料 共享 hydrologic data sharing 5.1.8 
水 文 资 料 整编 hydrologic data processing Dy ed 
水 文 目 动 测报 网 hydrologic data acquisition 
network Liz, 


~) 


水 文 自 动 测报 系统 hydrologic data acquisition 


system 
水 文 综合 过 程 线 synthetic hydrograph 
水 污染 water pollution 


11.12.1 
S20. | 
Delete 


水 污染 常规 指标 regular indices of water pollution 4.9.12.1 


水 污染 环境 效应 environmental effect of water 


pollution 
水 污染 事故 water pollution accident 
水 污染 遥感 监测 remote-sensing monitoring of 


water pollution 


水 污染 源 管 理 water pollution source management 

水 污染 指示 性 生物 indicator organism of water 
pollution 

水 污染 综合 防治 规划 planning for comprehensive 


water pollution control 


水 系 ( 河 系 ) drainage system 


水 系 特征 drainage system characteristics 
水 系 调查 drainage system investigation 


水 下 地 形 测 量 underwater topographic survey 

水 下 电池 简 underwater battery container 

水 下 浮标 subsurface float 

水 下 极 板 underwater electrode plate 

水 下 信和 号 发 生 器 underwater signaling apparatus 

水 循环 尺度 dimension of hydrologic cycle 

(scale of hydrologic cycle) 

水 样 保存 watersample preservation 

水 样 处 理 sample processing 

水 源 地 保护 规划 protection planning of water 
source area 
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93520 
9.3.14 


11.11. 4 
9. 4. 5 


4. 10. 3 


水 质 


水 质 ( 水 环境 监测 ) 站 网 water quality monitoring 
station network 

水 质保 护 water quality protection 

水 质变 化 趋势 分 析 water quality trend analysis 

水 质 采 样 sampling of water quality 

水 质 参 数 water quality parameter 

水 质 管理 water quality management 

水 质 规划 water quality planning 

水 质 监测 water quality monitoring 

水 质 模型 water quality model 

水 质 模 型 法 water quality model method 

水 质 生物 评价 biological assessment of water 

quality 

水 质 实验 water quality experiment 

水 质数 据 库 water quality database 

水 质 调查 water quality investigation 

水 质 相 关 法 water quality correlation method 

水 质 需 水 water demand for water quality 

水 质 样品 water sample 

水 质 预 报 ( 水 质 预 测 ) water quality prediction 

水 质 预 警 及 预报 water quality warning and 

forecasting 

水 质 在 线 自动 监测 on-line automatic monitoring 
of water quality 

水 质 站 (水 质 监测 站 ) water quality monitoring 

station 
水 质 自动 监测 系统 automatic water quality 


water quality 


monitoring system 


a ear 


3.7.10 
9.4.3 
S og 
4.9.9 
9.3.15 
9.4.4 
9.4.7 
4.9.2 
9.3.16 
06.933 


RR Pa As 
P2158 
0. 3. 20. 3 
4.15.16 
6.9.2 
10.3.8 
4.9.4 
6.9.1 


6.1.1. 15 


4.9.2.2 
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水 中 长 期 供求 规划 long- and mid-term planning 


of water Supply and demand 8.4.2.1 
水 准 测量 level survey 4.2.16 
水 准点 benchmark 4.2.8 
水 资源 water resources 8.1.1 
水 资源 保护 water resources protection 8.1.9 


水 资源 保护 规划 water resources protection planning 8. 4. 12 
水 资源 承载 能 力 carrying capacity of water resources 8.4.9 
水 资源 重复 利用 率 repeated utilization factor of 


water resources 8.2.10 
水 资源 大 系统 模型 model of large-scale water 

resources system 8.3.6 
水 资源 多 目标 开发 multi-purpose water resources 

development 8.5.3 
水 资源 分 配 water resources allocation 8.1.7 
水 资源 分 区 water resources zoning 8.1.6 
水 资源 供需 分 析 supply and demand analysis of 

water resources 8.4.1 

水 资源 规划 water resources planning 8.4.2 
水 资源 合理 配置 rational water resources allocation 8.4.4 
水 资源 价值 water resources value 8.1.12 
水 资源 监测 water resources monitoring 4.1.4 
水 资源 监测 站 water resources monitoring station 3.4.1 


水 资源 监控 管理 数据 库 water resources monitoring 


and management 


database 5. 3. 20.5 

水 资源 开发 water resources development 8.5.2 
水 资源 开发 利用 water resources development and 

utilization 8.5.1 


水 资源 可 持续 开发 sustainable water 
resourcesdevelopment 


水 资源 可 持续 利用 sustainable water resources 


utilization 
水 资源 可 利用 量 available water resources amount 
水 资源 利用 water resources utilization 
水 资源 利用 率 utilization ratio of water resources 


水 资源 配置 系统 water resources allocation System 


水 资源 评价 water resources assessment 


水 资源 评价 信息 系统 information system for water 


resources assessment 
水 资源 评价 指标 indexes of water resources 
assessment 
. 水 资源 调查 water resources survey 
水 资源 危机 water resources crisis 
水 资源 系统 water resources system 
水 资源 系统 分 析 water resources system analysis 
水 资源 系统 分 析 模 型 化 modelling of water 
resourcessystem analysis 
水 资源 系统 模拟 模型 simulation model of water 
resources system 
水 资源 预测 water resources prediction 
水 资源 预警 water resources warning 


水 资源 综合 利用 multipurpose use of water 
resources 

水 资源 综合 评价 comprehensive water resources 
assessment 

水 资源 总 量 gross amount of water resources 

顺 流 downstream flow 
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8.1.16 


8.2.2.4 

8.2.5 
4.6.2.6 
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顺 直 河 段 straight reach 
瞬时 单位 线 instantaneous unit hydrograph 
BERTA K RE BE instantaneous sampler 
瞬时 水 样 snap water sample 
死 库容 dead reservoir capacity(dead storage) 
死水 位 dead water level 
四 水 转化 transformation among precipitation, 
surface water, soil water, 
and groundwater 
四 水 转化 实验 transformation experiment among 
precipitation, surface water, 
soil water, and groundwater 
溯源 冲刷 headcut scour 
酸 沉降 acid deposition 
酸度 acidity 
算术 平均 法 arithmetic mean method 
随机 变量 random variable 
随机 不 确定 度 random uncertainty 
随机 规划 stochastic programming 
随机 过 程 stochastic process 
随机 模拟 stochastic simulation 
随机 模拟 法 stochastic simulation method 
随机 生成 系列 stochastic generating series 
随机 事件 random event 
随机 水 文 分 析 hydrologic stochastic analysis 
随机 水 文 模 型 stochastic hydrologic model 
随机 水 文学 stochastic hydrology 
随机 误差 random error 
随机 误差 概率 分 布 probability distribution of 


e 342 。 


Zs Oe Lh, 
Dice ou 
se ay eee 
4. 9. 9: 
e 
206. E 


Y e e =e o On 


Oe 1.19 


12.2.6 
2.7.10. 4 
9.2.18 
DLO 
TAS PEI 
Te l9 
4.16. 12.1 
ls GEIS 
le aoe 
122,20 
(28.3.3 
7.1.9.10 
(ra Al 
le br AD 
6.4.3.4 
2.2.13 
4.16.4. 3 


random error 


随机 系列 random series 
随机 项 stochastic term 
碎 部 测量 detail survey 
T 
塌 岸 观测 bank caving observation 
台风 typhoon 
台风 雨 typhoon rain 
太阴 日 lunar day 
Be ES ATE Thiessen polygon 
滩涂 ( 海 涂 ) tidal flat 
碳酸 盐 便 度 ( 暂 时 人 硬度 ) carbonate hardness 
特大 洪水 heavy flood 
特 村 水 年 extraordinary low-flow year 
特征 河 长 characteristic river length 
特征 河 长 法 characteristic river length 
method 
梯度 流 gradient current 
Pa He He trapezoidal notch weir 
体积 法 (直接 测量 法 ) cubature 
大气 weather 
天 气 尺 度 系 统 synoptic scale system 
RAHE synoptic process 
KAEI weather radar 
天 气 系统 synoptic system 
天 气 形 势 (环流 形势 ) synoptic situation 
天 然 水 质 natural water quality 
天 然 污 染 源 natural pollution source 
RH astronomic tide 
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田间 持 水 量 field moisture capacity Be Noel Oe 
田间 水 利用 系数 water efficiency in field 8.5: T4 
Hy depression detention Zl 
条 件 概 率 conditional probability 0 
调和 分 析 ( 谐 波 分 析 ) harmonic analysis Veblen 
调 洪 库容 reservoir capacity for flood control 2.9.19.4 
调节 周期 regulating period 7.8.4 
VA] He SUK AF AE pressure adjustable sampler 11.7. 2. 2(4) 
跳跃 分 析 change point analysis Leds LOL6 
停 淹 stand of tide 2:12.19 
通信 communication 12. 
通信 控制 机 preset communication controller 11. 12.8 
同 倍 比 放 大 homogeneous multiple enlargement E Pe 
同步 系列 synchronous series bele 9ed 
同 频率 放大 homogeneous frequency enlargement 7.3.15.1 
同 频率 涝 水 组 成 法 same frequency flood 

composition method 7.3. 19. 2 
同位 素 测 沙 仪 radioisotope sediment 

concentration meter Tiel 

同位 素 水 文学 isotope hydrology 2:2. 16 
统计 参数 statistical parameter 7.2.14 
统计 参数 估计 estimate of statistical parameter (ee Ww 
Se tt E moment C2 biad 
Set ik ik (Se FER BE) statistical test method Pele lO 
投入 式 压 力 水 位 计 dropping pressure-type 

stage recorder Se ele Oe) 
投影 粒 径 projected diameter | 
透水 边界 _permeable boundary 2. 14. 14. 1 
透水 层 permeable bed 2.14.12 
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透水 性 moisture permeability 2. 14. 9 
Ue convex bank 2 5 ee" 
土 粒 密度 soil particle density 2.13.3 
土壤 比 容 水 度 specific water capacity of soil (Ad Bs ea era 
土壤 含水 量 soil water content 23 Os ee 
土壤 含水 量 等 值 线 图 法 soil moisture isoline map 
method 6. 10. 3 
土壤 含水 量 监 测 soil water content monitoring 412:2 
土壤 孔隙 度 soil porosity 2. 13. 4 
土壤 密度 soil density Vag ie eee 
土壤 侵蚀 soil erosion Oto 
土壤 缺 水 量 soil moisture deficit 6.3.6 
土壤 渗 吸 速度 infiltration-absorption rate of soil 2 3 
土壤 适宜 含水 量 optimal soil water content 2. 13. 8 
土壤 水 soil water on 
土壤 水 分 测定 仪 soilmoisture content analyzer 11. 10. 1 
土壤 水 分 常数 soil water constant 2.13.6 
土壤 水 分 常数 测定 measurement of soil water 
constant Le Oa 
土壤 水 分 剖面 soil water profile 2137 
土壤 水 分 特征 曲线 soil water characteristic curve 2.13.10 
土壤 水 分 通 量 soil water flux 2.13.9 
土壤 水 分 运动 基本 方程 basic equation of soil 
water movement 2 
++ 3 7k 4) it J VE FA hysteresis of soil water 2513 01 
土壤 水 监测 soilwater monitoring Ae 12] 
土壤 水 扩散 度 diffusivity of soil water 2713.12 
土壤 水 力 传 导 度 (土壤 导 水 率 ) hydraulic conductivity of soil 
Zs eo a I2 
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土壤 体积 含水 量 


soil water content by volume 


土壤 调查 与 制图 soil survey and mapping 
土壤 温度 计 soil temperature meter 


土壤 吸湿 系数 (最 大 吸湿 量 ) soil hygroscopic 
coefficient 


relative soil 


土壤 相对 湿度 (土壤 相对 含水 量 ) 


moisture 

士 壤 蒸发 soil evaporation 
LERAAR soil evaporator 
土壤 重量 含水 量 soil water content by weight 
7k soil water potential 
推理 公式 rational formula 
推移 质 bed load 
HE ES ROK AE at bed load sampler 
推移 质 输 沙 率 bed load discharge 
推移 质 输 沙 率 测验 bed load discharge measurement 
退 丧 预报 soil moisture decrease forecast 
退 水 曲线 recession curve 
退 水 曲线 法 recession curve method 

W 
外 包 线 enveloping curve 
外 流 河 exorheic river 
外 流 湖 exorheic lake 
弯曲 河 段 bent reach 
弯曲 率 tortuosity 
网 络 数 据 库 network database 
Px] cK CHE SR) OR FE HB basket-type sampler 
网 状 数据 模型 network data model 
往复 流 alternating current(reversing current) 
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微波 (雷达 ) 水 位 计 radar stage recorder 14.725 


微波 通信 microwave communication bis 12:54 
微波 土壤 水 分 测定 仪 microwave soil hydrometer 11. 10. 1. 3 
微 咸 水 利 用 utilization of brackish water 80.21 
伪 误 差 ( 粗 差 ) spurious error 4. 16. 6 
委托 观测 entrusted gauging 4.1.16 
委托 观测 站 entrusted gauging station 3.6.4 
卫星 通信 satellite communication 1120o 
卫星 云图 satellite cloud picture 2.4. 36 
未 检 出 nondetect 4.9.10 
位 置 水 头 ( 位 能 ) elevation head 2.0 3] 
温带 temperate zone 2.4.8 
温度 漂移 ( 温 漂 ) temperature drift 11. 13. 14 
A R thermal spring 2.14.29. 1(1) 
温室 歼 应 greenhouse effect 2.4.35 
文 杜 里 流量 计 Venturi flow meter V6 A. 
St ARE EA OK Venturi flume 4.6.21 
文 开 河 tranquil break-up 2. 8.5.10(1) 
稳定 封冻 河流 stable freeze-up stream PAE o 2 
fa ce 7] A stable channel | 
稳定 水 位 流量 关系 stable stage-discharge relation 5.2.14.1 
Ka B steady infiltration 2.3.21.1 
污染 负荷 pollution load 9.3.6 
污染 物 pollutant 9.2.16 
污染 物 降 解 degradation of pollutant 9.2. 16. 3 
污染 物 迁 移 transport of pollutant 9.2.16.1 
污染 物 转 化 transformation of pollutant 9.2.16. 2 
污染 项 目 pollution item 9. 3. 18 
污染 源 控制 pollution source control 9. 3.4 
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污染 源 调 查 investigation of pollution source 
污水 sewage 
y5 7K Ab FE sewage treatment 
污水 排放 标准 sewage discharge standard 
污水 资源 化 reclamation of sewage 
无 偏 性 unbiasedness 
无 霜 期 frost-free period 
无 线 信号 传输 transmission by wireless signal 
无 因 次 单位 线 dimensionless unit hydrograph 
武 开 河 violent break-up 
物理 化 学 迁移 physicochemical transport 
物理 转化 physical transformation 
误差 error 
误差 传播 error propagation 
误差 估算 error estimate 
误差 控制 (质量 控制 ) error control 
误差 综合 error synthesis 
REK probability of word error 
% fog 
X 
P URS westerly trough 
吸管 pipet 
吸管 法 pipet method 
吸着 水 hygroscopic water 
稀释 比 dilution ratio 
稀释 法 测 流 dilution method for discharge 
measurement 
溪流 brook 
洗 井 设备 well purging device 
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系列 捅 补 series interpolation 7.1.9.6 
系列 代表 性 series representativeness 7.1.9.5 
系列 可 靠 性 series reliability 7.1.9.3 
系列 三 性 审查 review for three properties of series 7.1.9.2 
系列 延长 series extension 7. 1.9.7 
系列 一 致 性 series consistency 7.1.9.4 
系统 不 确定 度 systematic uncertainty Ae 65252 
系统 畅通 率 ratio of system fluency 11.12.15 
系统 分 析 方 法 system analysis method 7.1.14 
系统 可 靠 性 system reliability 11.12.14 
系统 误差 systematic error 4. 16. 4. 4 
下 热 面 underlying surface N Y 
FKR descending spring 2.14.29. 1(4) 
FAB) infiltration 23.01 
FRX infiltration rate 2. 3.21.3 
下 渗 能 力 infiltration capacity 2 ay E 
下 渗 能 力 曲 线 ( 下 渗 曲 线 ) infiltration capacity 

curve 6.3.7 
下 游 downstream 2 eel bya: 
成 潮 倒灌 intrusion of tidal saltwater 9.1.23 
jay 7k saltwater 8.1.3 
咸水湖 salt lake 2.9.1.4 
fb as AN display unit 11.1.9 
显著 性 水 平 significance level 4. 16. 13 
现场 试验 field experimentation 11. 13. 17 
现状 密度 present density Sec 
线性 规划 linear programming 7.8.9.1 
ZR PEHE E L-moment method 7. 2.17.7 
线性 渠道 linear channel 6. 3. 20 
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线性 水 库 
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linear reservoir 


线性 水 文 模 型 linear hydrologic model 
i graupel 
相对 标准 差 relative standard deviation 
相对 湿度 relative humidity 
相对 水 次 relative depth 
AE XY te FE relative error 
相关 图 correlation diagram 
相关 系数 correlation coefficient 
”相似 流域 similar basin 
相应 单 样 含 沙 量 equivalent index sediment 
concentration 
相应 流量 corresponding discharge 
相应 水 位 equivalent stage 
消光 法 photosedimentation method 
消光 法 光电 颗 分 仪 photoelectric particle size 
meter 
消减 断面 attenuation cross-section 
消 落 市 fluctuating zone 
消融 区 ablation area 
小 测 neap tide 
小 浮标 small float 
小 河 站 small-stream gauging station 
小 洪水 small flood 
小 气候 microclimate 
小 生境 micro-habitat 
小 型 蒸发 器 (蒸发 亚 ) small evaporation pan 
小 旋 桨 流速 仪 small propeller-type current 


meter 
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小 循环 


hydrologic cycle between ocean/land 


and atmosphere Zid le 
和 斜坡 式 浮 子 水 位 计 inclined float-type stage 
recorder 11.4.2.10 
斜坡 式 水 尺 inclined gauge 11.4.1.3 
汇流 discharge flow 2.14. 29.2 
兴 利 库容 (调节 库容 ) beneficial reservoir capacity 2.9.19. 2 
虚 流 量 virtual discharge 4. 6.7.3(4) 
需 水 预测 water demand prediction 8.4.6 
需 氧 量 Oxygen demand 9 an ae 
BBE flocculation 4.7.13 
蓄 满 产 流 saturation excess runoff yield 6.3.3.1 
yK suspended ice cover 2.8.4. 11 
Fx UK JI hanging glacier 2 11 26 
Ax Be RK DTP GR BERK RD) wire weight gauge 11.4.1. 4 
悬 杆 缆 道 suspended rod cableway A Dvds 2 
悬 河 (地 上 河 ) perched stream 2.5.6. 16 
RAI  cableway 4 
x B n FA CIE sounding line correction 4.5.8 
E M Sit suspended load | 
FS JK FB suspended load sampler Le 22 
E Jie Hy Vb ZK suspended load discharge ae ee 
Hex FS Jit Hay Vb Mi Bsr suspended load discharge 
measurement 4.7.4 
AA EHk suspended capillary water 2, dd 15:32) 
旋 杯 式 流 速 仪 cup-type current meter 11. 6.1.2 
旋 桨 式 流 速 仪 propeller-type current meter 11.6.1.3 
旋转 流 rotary current 2. 12.9.6 
旋转 试验 spin test 1113:2216 
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学 生 氏 分 布 (t 分 布 ) 


EH snow 

雪 朋 avalanche 

ae yk slush ice 

ay ef snow cushion 

ae et as snow gauge 

2S TH 2s A AE snow evaporator 

雪 水 当量 water equivalent of snow 


雪线 snow line 
过 测 tour gauging 


巡 测 站 tour gauging station 
循环 利用 率 cycling use rate 


HARER) 
循环 用 水 cycling use of water 

yH seasonal flood 

汛期 flood season 

汛期 分 期 segmentation of flood season 
汛期 水 情 站 


loop cable (tow cable) 


in flood season 
Y 
FREES RKB pressure-difference sampler 
压力 传导 系数 
压力 式 测 量 地 下 水 位 方法 


using an air line 


压力 式 地 下 水 位 计 pressure-type groundwater 
gauge 
压力 式 水 位 计 pressure-type stage recorder 


压力 式 雨 雪 量 计 
recorder 
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hydrologic regime gauging station 
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water-level measurement 
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压力 势 pressure potential 

压强 水 头 ( 压 能 ) pressure head 

压 威 用 水 water use for salinity control 

压 盐 用 水 water use for salinization control 
淹没 比 submergence ratio 

淹没 流 submerged flow 

淹没 系数 submergence coefficient 

延迟 指数 delayindex 

岩溶 (喀斯特 ) karst 


岩溶 地 区 水 文 调 查 hydrologic investigation in 


karst areas 
P R JZ karst aquifer 
岩溶 率 karst ratio 
岩溶 水 karst water 
Ue Perk KGAA frictional head loss 
Hb BE salinity 
盐湖 saline lake 
盐 碱 化 soll salinization 
tb BDF fi salt balance 
Eh 7k #2 saline wedge 


演 替 succession 

验 潮 仪 ( 潮 位 计 ) tidal gauge 

卉 顶 高 程 elevation of weir crest 
He Tht 7k Sk head of weir crest 

te height of weir 


HE Vit weir flow 

ERW imprisoned lake 

DEEL weir body 

HE j yh weir and sluice gauging station 
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氧 垂 曲线 dissolved oxygen Sag curve 


样本 sample 
样本 容量 sample size 
遥测 telemetry 


遥测 水 位 计 telemetering stage recorder 


遥测 雨量 计 telemetering rainfall recorder 
遥测 站 telemetry station 

遥测 蒸发 计 telemetering evaporimeter 

E WU) ZAC ig BL telemetry terminal meter 


遥测 装置 telemetry unit 
液 介 式 超 声波 水 位 计 water medium ultrasonic 
stage recorder 

一 般 水 文 测 站 general hydrometric station 

— WHE TIE method of discharge computation 
for a single tide 

医疗 机 构 污 水 medical organization sewage 

仪器 党 数 instrument constant 

仪 大 设备 误差 instrument and equipment error 

移动 监测 mobile monitoring 

移 湿 演算 法 lag-and-route method 

异地 数据 备份 data backup in allopatry 

异 重 流 density current 

异 重 流 测验 density-current measurement 

溢洪道 设计 洪水 design flood for spillway 

引 潮 力 tide generating force 

ICTR Br M fluorescent tracer 

AJKI gaining stream 

影 啊 半 径 influence radius 

应 用 水 文学 applied hydrology 
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便 水 hard water 

永久 积 雪 permanent snowcover 

y A tidal bore 

用 水 定额 wateruse quota 

用 水 调查 wateruse investigation 

用 水 效率 water use efficiency 

用 水 预测 water useprediction 

游荡 河 段 wandering reach 

有 效 潮 差 significant tidal range 

有 效 孔 际 度 effective porosity 

有 效 数 字 significant digit 

A BK TR effective depth 

有 效 水 头 effective head 

有 效 性 efficiency 

右岸 right bank 

Oh FR sedimentation 

Th AR = FAH sedimentation delta 

WFR H BE EE dry density of reservoir deposition 

WEES reservoir depositionmorphology 

PR IK A pinnate drainage pattern 

iY rain 

Ba EE [a] Hit Pe same frequency method for storm 
and flooding 

雨季 rainy season 

雨量 rainfall 

雨量 观测 标准 measuring standard for rainfall 

雨量 观测 场 rain observation yard 

雨量 计 rainfall recorder 
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雨量 计 滴 和 定 装 置 test device for rainfall recorder 11. 13. 20. 5 
雨量 计 检 定 verification of rainfall recorder 
雨量 量 信 precipitation gauge 
iy Fe as rain gauge 
雨 强 - 面 积 曲 线 rainfall intensity-area curve 
雨 强 -历时 曲线 rainfall intensity-duration curve 
雨水 利用 rainwater utilization 
i SBA Bek rain and snowmelt flood 
WA & tt rain and snow recorder 
预报 方案 forecast scheme 
预报 误差 forecast error 
预见 期 forecast lead time 
原生 水 juvenile water 
原始 资料 raw data 
[Bal Fa ØK pan-cake ice 
远 传 水 位 计 telecontrol stage recorder 
约定 真 值 conventional true value 
约束 方程 constraint equation 
月 中 天 lunar transit 
越 流 补给 leakage recharge 
越 流 系 数 leakage coefficient 
允许 误差 permissible error 
运动 波 kinematic wave 
运河 canal 
Z 
再 生 岸 冰 regenerative border ice 
再 生 冰 川 regenerated glacier 
再 生 清 沟 secondary lead 
造 床 流 量 dominant discharge 
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2.7.6.4 


噪声 noise 1,2: 25,6 
增 丧 预 报 soil moisture increase forecast 6.10.1 
闸门 开局 高 度 height of gate opening 4. 6.26.1 
站 年 station year coe be 
站 年 法 station-year method | 
站 网 布设 hydrometric station network layout 3.9.2 
站 网 分 析 hydrometric station network analysis 3.9. 3 
站 网 规划 hydrometric station network planning 3.9.1 
站 网 检验 hydrologic network examination 3.9.4 
站 网 调整 hydrometric station network adjustment 39.06 
站 网 优化 hydrometric station network optimization 3. 9. 5 
张力 计 式 土壤 水 分 测定 仪  tensiometer-type 

soilmoisture gauge L205 02 
长 期 雨量 计 long-term rainfall recorder 人 
涨潮 flood tide ZAA 
涨潮 潮 差 flood tidal range 2 2 10 
涨潮 历时 duration of tidal rise 2 ie «a | 
涨潮 量 flood tidal volume 4 13:5: 2 
涨潮 流 flood tidal current 2. 12.9.1 
涨潮 流 历 时 duration of flood tidal current 212, 410; 
涨 落 比例 法 fluctuating rate method BeZ TO 
涨 落 率 fluctuation rate 4. 4. 4 
TH mire 2:10.1 
沼泽 表层 流 surface layer flow of mire 2.10. 2.4(2) 
沼泽 表面 流 surface flow of mire 2. 10. 2.4(1) 
沼泽 持 水 性 water retention of mire 2.10.4 
沼泽 含水 性 moisture property of mire 2. 10. 3 
沼泽 化 swampiness 9.1.25 
沼泽 径流 mire runoff 2: 10.2.4 
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沼泽 率 mire ratio 2. 10. 6 


沼泽 水 mire water LO ace 
沼泽 水 量 平衡 water balance of mire 2.10.2.1 
沼泽 水 文 特征 hydrologic characteristics of mire 2. 10.2 
沼泽 水 文学 swamp hydrology,mire hydrology AR O, 
沼泽 透水 性 perviousness of mire 2:105 
沼泽 蒸 散 发 mire evapotranspiration 2.10. 2.3 
照相 法 photographic method 4.7.7.1 
UK PY K shielding rate 4. 3. 9 
真 值 true value 4.16.2 
阵雨 showery rain 2. 4. 30 
振动 式 测 沙 仪 vibrational sediment concentration 

meter Eiso 
蒸发 evaporation 263+ 19 
We Be EB evaporation difference method (ee eee 
蒸发 池 evaporation tank 12:332 
蒸发 量 evaporation 4.3.6 
蒸发 量 观 测 evaporation observation A327 
蒸发 量 折算 系数 convert coefficient of evaporation 4. 3. 8 
蒸发 能 力 evaporation capability 2..3.20..5 
蒸发 排泄 evaporation discharge 2. 14. 16. 11 
蒸发 实验 研究 experimental research on 

evaporation legoi 
AR PA Ge evapotranspiration meter 11. 3. 9 
AE  lysimeter 1311 
整数 规划 integer programming 7.8.9.4 
正常 落差 法 normal fall method Be a0 as! 


ES BK A ACAI IK AZ) normal water level 


(normal high-water lever) 2.9.17.1 
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EH 


positive balance 


正 态 分 布 ( 高 斯 分 布 ) normal distribution 
正 温 层 direct thermal stratification 


正 相 关 positive correlation 

文 持 毛细 水 (上 升 毛 管 水 ) upward capillary 
water 

支持 重力 水 upward gravity water 

文 流 tributary 

HIINA direct-reading instrument 

直接 法 direct method 

直立 水 尺 vertical gauge 

植被 vegetation 

质量 保证 quality assurance 

质量 管理 quality management 

质量 控制 quality control 

置换 法 displacement method 

置信 水 平 (置信 概率 ) confidence level 

cp H moderate tide 

中 等 洪水 medium flood 

5h midstream 

中 泓 浮标 midstream float 

中 泓 浮标 系数 midstream float coefficient 

HAA Pit GR midstream flow velocity 

中 泓 线 midstream of channel 

中 继 机 relay meter 

中 继 站 relay station 

中 数 粒 径 median particle diameter 


HF ALTA PE CH Eg SFA) 
中 小 尺度 系统 


medium level mire 


meso and micro-scale system 


2.14.27.3 
4. 16. 15. 2 


| 
ls Les 0 


2e V4 15.31) 
2.14.15. 4(2) 


Ameo ESPES, 
We 
Coy os 
11. 4.1.2 
10.1.8 
4.9.18 
4.9.17 
4.9.19 
4. 7.10.3 
4.16.14 
2e 12: 6.6 
6.1.25 
4.6.4 
11.6.5. 6 


4.6.7. 33) 


4.6.1.8 
2.6. 10 
有 el 


LZ WE 


4.7.14.1 
ENOS 
2. 4.13.3 
e 399 。 


中 心 站 center station 
中 央 报 汛 站 central flood-reporting station 
中 游 middle stream 


有 Pas Oe: 
3.4.2.1 
U AA 


中 长 期 水 文 预报 medium and long-term hydrologic 


forecasting 


中 值 median 


中 子 土 壤 水 分 测定 仪 neutron soilmoisture gauge 11.10.1. 


终 冰 日 期 end-ice date 

2K FB latest frost 

众 值 mode 

重力 势 gravity potential 

重力 水 gravity water 

周期 项 cycle term 

逐步 回归 分 析 stepwise regression analysis 
=e Re main channel 


Gra 
7.2.14, 


4.11. 

2. 4. 40. 
7.2.14. 2 
2.14.15. 10(1) 
2.14. 15.4 

Te Lg LOZ 

E E 
2 


CD GO rR Fr N 


=E Wit fA ick main cross-section migration number _ 5. 3. 30 


ER main cable 

贮 水 系数 storativity 
注解 符号 remark symbol 
注解 码 remark code 


注入 断面 injection cross-section 
注 和 人 水量 quantity of inflowwater 


注水 试验 Injection test 

驻 测 stationary gauging 

驻 测 站 stationary gauging station 

柱状 图 histogram 

专项 实验 special experiment 

专用 报 汛 站 special flood-reporting station 

专用 水 文 测 站 special hydrometric station 
e 360 。 


4.2.11.5 
2. 14. 36.3 
5. 3. 28 

TS 2 
4.6.41 
11. 13. 20. 4 
12: 053 
4.1.11 

3. Oud 
Cake 30 
12.128 
3.4.2.3 

a 


专用 水 文 实 验 站 special hydrologic experiment 


station 
专用 水 质 站 special water quality monitoring 


station 


专用 站 网 special hydrometric station network 


EE oh sk RE oh Ht rotary peristaltic pump 


Se eer ep 


转子 式 流 速 流向 仪 rotating-element flow-direction 


meter 
转子 式 流 速 仪 rotating-element current meter 
转子 式 流 速 仪 法 current meter method 
转子 转 率 rate of rotor 
状态 变量 state variable 


准确 度 correctness 

ERARA self-reporting system 

自动 采样 automatic sampling 

自动 跟 踊 水 位 测 针 automatic point gauge 

目 动 监测 站 automatic gauging station 

目 回 归 分 析 autoregression analysis 

目 回 归 滑 动 平均 模型 autoregressive moving 
average model 

自 记 水 位 计 stage recorder 

Aida automatic-recording instrument 

Hida Rat evaporimeter 

日 流水 并 artesian well 

E HE gravity drainage 

自然 植被 natural vegetation 

A HE ZK E self displacement 

A h iit free flow 

字段 field 


| 
11.6.1. 
4.6.7. 
OCRE E 
(mee 
4.16.11. 
Lit. 
4.9.9. 
11.4.1. 
32 Os 
{bs 


Fo ana oo A OO N N oo 一 王 


Us 

PE eee a. 

4.6. 30. 1 

TT 
"801. % 


字 组 data frame Deby 2 
Yat subsurface waterlogging VfL 
综合 单位 线 synthetic unit hydrograph 6. 3.31.2 
综合 改正 synthetic correction 7.6.7.4 
综合 利用 水 库 调 节 ( 多 目标 水 库 调 节 ) regulation 
of multipurpose 
reservoir Ce 
综合 水 文 实验 integrated hydrologic experiment 12.1. 10 
综合 水 质 模型 integrated water quality model 9.3. 16.1 
总 不 确定 度 synthetic uncertainty 4. 16. 12. 3 
总 库容 total storage capacity 2. 9.19.6 
总 输 沙 量 total sediment load 2.7.6.6 
总 体 population beled 
总 需 氧 量 total oxygen demand 9.2.11 
2 BST TE longitudinal profile 4.5.7 
走 航 式 流 量 测 验 shipboard-type discharge 
measurement 4.6.7.5(1) 
走 航 式 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 。 shipboard-type 
ADCP 11. 6.1.5(1) 
阻塞 高 压 ” blocking high 24.2) 
最 大 测 点 流速 maximum flow velocity at a 
point 4.6.1.2(1) 
最 大 分 子 吸 水 量 maximum molecular moisture 
content Ze 13; 6.2 
最 大 误差 (极限 误差 ) maximum error 4.16.4.7 
最 大 允许 误差 maximum permissible error 11.13. 8 
最 低 水 位 lowest stage 4.4.1.3 
最 低 啊 应 速度 minimum speed of response 11. 13. 22. 10 
最 高 水 位 highest stage 4.4.1.2 
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最 高 水 位 水 尺 ( 洪 峰 水 尺 ) crest stage gauge 
最 高 允许 排水 量 maximum allowable discharge 
amount 

最 或 然 值 most probable value 

最 小 二 乘法 least square method 

最 小 环境 流量 minimum environmental flow 

E left bank 

作物 允许 耐 淹 历 时 duration of submergence 
tolerance of crop 

作物 允许 耐 淹 水 深 water depth of submergence 
tolerance of crop 


作业 预报 operational forecasting 


11.4.1.10 


so 
4. 10. 3 
Cade lied 
8.4.7.1 
Dede RG 


bsla to 


7.7.14 
6.1.4 


e 363 。 


附录 B 英汉 术语 条 日 索引 


A 

ablation area 消融 区 FAVED 
absolute datum 绝对 基 面 Ae 2 
absolute error 绝对 误差 4.16.4.1 
absolute humidity 绝对 湿度 2. 4.41.3 
accumulated sediment weight percent 

累积 沙 重 百分数 Asi, Moe 
accumulation area 堆积 区 2711:23 
accumulation of melt water 冰 上 有 水 2s Ore 
accumulative rain gauge AA iy fe fe 11.3.-123 
accuracy Kei HG ECA JE ) 4.16.11 
accuracy standard 评定 标准 Gely oed 
acid deposition 酸 沉 降 9. 2. 18 
acidity 酸度 9.2.8 
acoustic current meter by time difference method 

声学 时 差 法 流速 仪 11.6.1.8 
acoustic Doppler current profile method 

声学 多 普 勒 剂 面 流 速 仪 法 4. 6.7.5 
acoustic Doppler current profile( ADCP) 

F E ae ES eal TE Tit FR 1M A 
acoustic Doppler current meter 

再 学 多 普 勒 点 流速 仪 Gets 6 
acoustic Doppler flow meter 

声学 多 普 鞠 流速 流量 计 lapad 
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acoustic Doppler flow-direction meter 
声学 多 普 勒 流速 流 回 仪 

acoustic Doppler pipe flow meter 
声学 多 普 勒 管道 流量 计 

acoustic evaporimeter PIR A itz KR 


acoustic flow measurement method 声学 测 流 法 


L082 


11.6. 
Fessel 
4.6.7.4 


心 
a 


acoustic flow measuring system by time difference method 


时 差 法 流量 测量 系统 
acoustic ice thickness meter 超声 波 冰 厚 仪 
acoustic particle size meter 超声 波 粒 度 分 析 仪 
acoustic pipe flow meter by time difference method 
声学 时 差 法 管道 流量 计 
acoustic sediment concentration meter 
超声 波 测 沙 仪 
acoustic snow gauge 超声 雪 厚 仪 
actual surfacedrainage area 实际 地 表 集 水 面积 
additional slope 附加 比 降 (加 速 比 降 ) 
adjusting factor method 校正 因数 法 
adjustment 平 差 
adjustment factor of frazil slush 冰花 折算 系数 
aeration Zone A) te 
agglomerated border ice iH BH ee yK 
agricultural drought 农业 干旱 
agricultural hydrology 农业 水 文学 
agricultural sewage 农业 污水 
air line correction 干 绳 改正 
air mass AS TAT 
air temperature se 


algal blooms 水 华 


11. 6. 
FLY. 
11.7. 


OO Qï 一 
s- oO 


111.6.4.3 


RA 
11.3.4. 
4. 15.14. 
2.6.5.4 
TRAE Yi 
4.16.10 
4.11. 10. 2 
2. 14. 15.1 
28.303) 
6.1.28. 3 
LZ Le VB 
oe ae ee 
4.5.8.1 
LAs 3 
2. 4.39 
10. 1.6.1 
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alkalinity 碱 度 9.2.7 


allowable groundwater exploitation 


地 下 水 允许 开采 量 5.20471 
alternating current(reversing current) 往复 流 DADO SS 
amount of wastewater discharge 废 污 水 排放 量 9. 3. 9 
analogue model 比拟 模型 6. 4. 2. 2 
analogy method 类 比 法 7.3.13. 3 
anchor ice ey OK 2..8.3.15 
annual exceedance series 年 超 定 量 系 列 7.1.9.9 
antecedent and subsequent flow correlation method 

前 后 期 流量 相关 法 6.6.2 
antecedent rainfall 前 期 影响 雨量 0653.9 
anticyclone Ae CS HE) 2.4.24 
apparatus-sampling method He Ul HE 4.7.6.1 
applied hydrology 应 用 水 文学 2.2.12 
applied rainstorm runoff charts 暴雨 洪水 查 算 图 表 7.1.20 
approach channel Ay ir Way AS 4.6.27 
approach velocity 行 近 流 速 4.6.28 
aquatic ecology monitoring 水 生态 监测 4. 10. 1 
aquatic ecosystem 水 生态 系统 10. 2. 1 
aquatic organism 水 生生 物 10.1.5 
aquatic organism monitoring 水 生生 物 监 测 4. 10. 8 
aquifer 含水 层 2. 14. 10 
aquifer boundary 含水 层 边界 2. 14. 14 
aquitard 55S Jk JE 2.14.13 
aquitard boundary 弱 透 水 边界 2. 14. 14. 3 
arbitrary datum 假定 基 面 a 
area of lake 湖泊 面积 2.9.14.1 
area of runoffyield 产 流 面 积 6. 3. 4 
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area rainfall 面 雨 量 6.3.2 


areal ratio modification 面积 比 改 正 dad: 2 
argumentation on influencing monitoring setting 

监测 环境 影响 论证 3.8.9 
aridity index ”干旱 指数 (干燥 度 ) 6.1. 28. 6 
arithmetic mean method 算术 平均 法 S20 小 
armoured cable ka be Ha AG 11.2.9 
artesian well 自流 水 并 2A LET 
artificial control 人 工控 制 ALR 
artificial drainage network 人 工 河 网 Aes ee 7 
artificial error 人 为 误差 4. 16. 19. 3 
artificial pollution Source 人 为 污染 源 O E E 
artificial precipitation 人 工 降 水 9.1. 30 
artificial rainfall device 人 工 降雨 装置 2 2 小 ;这 
artificial recharge ALAA CALL VED 9.1.13 
ascending spring EFR 2.14.29. 1(3) 
astronomic tide Kx 2.12.4 
atmospheric circulation 大 气 环流 2. ,10 
atmospheric pressure 气压 (大 气压 强 ) 2 AST 
atmospheric water vapor content 大 气 水 汽 含量 2. 3.8 
atmospheric water vapor flux 水 汽 输 送 通 量 ao 0 
atmospheric water vapor transport 大 气 水 汽 输 送 2. 3. 9 
attenuation cross-section 消减 新 面 4.9.3. 4 
attenuation of flood wave 洪水 波 展 开 6. 3. 17. 4 
aufeis 水 上 结 冰 2. 8. 4. 14 
automatic gauging Station 自动 监测 站 3.059 
automatic point gauge 自动 跟踪 水 位 测 针 11.4.1.9 
automatic sampling 自动 采样 4.9.5.4 


automatic water quality monitoring system 
e 367 。 


水 质 目 动 监测 系统 TS 
automatic-recording instrument 和 目 记 仪器 L113 
autoregression analysis BWA aD #T fe 220.2 
autoregressive moving average model 

自 回 归 滑 动 平 均 模型 C220 
autumn flood RK iF 6. 1.6. 3 
auxiliary gauge 辅助 水 尺 11.4.1.14 
auxiliary hydrologic regime gauging station 

辅助 水 情 站 3.4.3 
auxiliary hydrometric station 辅助 水 文 站 2 2 2 
available surface water resources amount 

地 表 水 资源 可 利用 量 8.2.6.1 
available water resources amount 水 资源 可 利用 量 8 2.6 
available water supply 可 供水 量 8.2.8 
available yield of groundwater yh FB ak ay FP KS 8.2.7 
avalanche =Æ HA 2. T17 
average loss method 平均 损失 率 法 Too 1307 
average surface drainage method 平均 排除 法 7 7.13 
asymmetric coelficientof basin 流域 不 对 称 系 数 02.5. 2.205) 

B 
background concentration 背景 浓度 4. 6. 35 
background cross-section 背景 断面 4.9.3.1 
background value of water environment 

水 环境 背景 值 ( 水 环境 本 底 值 ) Spas 
backwater zone of reservoir 水 库 回 水 变动 区 2.9.21.2 
Bailers DI ah EF 11.8. 10 
balance area 均衡 区 2. ATN 


balance between groundwater exploitation and recharge 


地 下 水 采 补 平衡 
+ 368 » 


6. 4. 10 


balance period 均衡 期 2. 14. 27.2 
balance weight 平衡 锤 1142.22) 
bank j 225210 
bank caving observation Bay ae NL Mi 4. 14. 12 
bare riverside beach 裸露 河 滨 滩地 2.5:0.22 
base flow 基 流 2 
base line 基线 42l 
base line stake H k AE Lee Tel 
base year 基准 年 8. 1. 14 
basic benchmark 基本 水 准点 4.2.8.1 
basic equation of soil water movement 

土壤 水 分 运动 基本 方程 2. 13. 11 
basic gauge ”基本 水 尺 11. 4.1. 13 
basic hydrometric station network 基本 站 网 3.7.1 
basic national hydrologic experiment station 

国家 基本 水 文 实验 站 3. 2. 2. 3(1) 
basic national hydrometric station 

国家 基本 水 文 测 站 3.2.1 
basic staff gauge cross-section JE AS 7K OR Er 4.2.9.1 
basic water quality monitoring station 基本 水 质 站 3.3.8.1 
basin 流域 2 
basin characteristics 流域 特征 2 62 
basin erosion 流域 侵蚀 ad e 
basin flow concentration curve 流域 汇流 曲线 6. 3. 26. 1 
basin flow concentration time 流域 汇流 时 间 6. 3. 27 
basin length 流域 长 度 2.5.2.1(3) 
basin maximum storage capacity 流域 最 大 著 水 量 6. 3. 10 
basin storage capacity curve 流域 著 水 容量 曲线 6. 3. 11 
basin time lag 流域 沛 时 6. 3. 29 


basket-type sampler Dox] ht CHE st) RAE BB 11.7.8.1 


bathythermograph 深水 温度 计 11.4.4 
Beaufort wind scale YFG 4g XL ZR 2M NP. 3 
bed load 推移 质 ded Sees Re 
bed load discharge 推移 质 输 沙 率 4725 
bed load discharge and hydraulic factors relation curve method 
水 力 因素 关系 曲线 法 5. 2. 34 


bed load discharge measurement 推移 质 输 沙 率 测验 4.7.6 
bed load discharge per unit width 


单 宽 推移 质 输 沙 率 ， AT. 2 
bed load sampler HE A, Jt HK RE BE 11.7.8 
bed material 床 沙 2 
bed material armoring 河床 质 粗 化 2 9055 
bed material load 床 沙 质 21; Dh 
bed material measurement 床 沙 测验 4.7.7 
bed material sampler 床 沙 采样 器 11.7.1 
beheaded stream ZF m rk yay) 2.5.6. 17 
benchmark 水 准点 28 
benchmark hydrometric station 基准 水 文 站 | 
benchmark station Bik wy 7.1.7 
beneficial reservoir capacity 兴 利 库容 (调节 库容 ) 2.9.19. 2 
bent reach AS Hh yay Be 2.52 1226 
bias Ni 4% 4.16.5 
biochemical oxygen demand 生化 需 氧 量 9. 2. 12 
biological assessment of water quality 水 质 生 物 评 价 9.3.23 
biological degradation 生物 降解 9. 2. 16. 3(1) 
biological monitoring 生物 监测 4. 10. 7 
biological purification of water body 水 体 生物 净化 ”10.1.7 
biological transformation 生物 转化 9. 2. 16. 2(3) 


e 370 。 


biological transport 生物 迁移 

biological productivity 生物 生产 力 

biological productivity of water body 
水 体 生 物 生 产 力 

biological safety 生物 安全 

biotic community 生物 群落 

biotic index 生物 指数 

biowater 生物 水 

blackbox model 黑箱 子 模型 

bladder sampling pump HE TOKE RR 

blanking distance Bx 

blind drainage area 闭 流 区 (内 流 区 ) 

blocking high BH BE fey HE 

border ice Fe Uk 

bottled sampler HH SAK EF 48 

bound water 结合 水 

boundary condition 边界 条 件 

boundary river 界河 

break-up 解冻 ( 开 河 ) 

break-up date 解冻 日 期 

break-up forecast 解冻 预报 

break-up period 解冻 期 
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水 库 特 征 库容 
characteristic water level of reservoir 
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chemical transformation 化 学 转化 
chronological method 连 时 序 法 
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climate 气候 
climate change 气候 变化 
climatic regionalization 气候 区 划 
climatic zone 气候 带 
clogging of river sediment flow 浆 河 现象 
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coefficient of hydrodynamic dispersion 
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coefficient of mechanical dispersion 
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coefficient of molecular diffusion 
分 子 扩散 系数 
coefficient of precipitation recharge 
降水 入 渗 补 给 系数 
coefficient of pressure conductivity 
压力 传导 系数 
coefficient of skewness 偏 态 系数 (偏差 系数 ) 
coefficient of variation 恋 差 系数 ( 离 差 系数 ) 
coefficient of water table conductivity 
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coefficient of wave velocity 波 速 系数 
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collapsible sampler RES KREBS 
color change of ice cover 冰 变 色 
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combined standard uncertainty 
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combined-discharge forecasting method 
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complete set of rain gauging station 
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comprehensive water resources assessment 
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computation of drainage of surface water 排 游 计算 Pa A 
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computation of runoff regulation 径流 调节 计算 7.8.3 
computation of runoff adjusted to current condition 

径流 还 现 计 算 TAS 
computation of runoff restored to original condition 

径流 还 原 计 算 142 
computation of sediment runoff 

输 沙 量 计算 (固体 径流 计算 ) 7.1, 33 
concave bank UIDES 2.5. 10.3 
concentrated database 集中 式 数 据 库 SR N E 
concentration control of pollutant discharge 

排放 浓度 控制 9. 3.11 
conceptual hydrologic model 水 文 概念 模型 6. 4.3.1 
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承 压 水 
承 压 水 头 
隔 水 层 
隅 水 边界 
定 落差 法 
constant tidal factor relation method 
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constant-level tank 
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confidence level 
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constant fall method 
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约束 方程 
耗损 性 用 水 
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constraint equation 
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convergence component of storm 
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convergence zone of water vapor 水 汽 辐 合 区 
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correcting coefficient method 改正 系数 法 Dulce 
correcting stage method 改正 水 位 法 re 2 
corrective gauging 校 测 4.1.14 
correctness 准确 度 4. 16. 11. 2 
correlation coefficient 相关 系数 7.2.26. 1 
correlation diagram 相关 图 Tele3? 
corresponding discharge 相应 流量 G0. eal 
corresponding river discharge forecasting method 

河道 相应 流量 预报 法 6. 5. 2 
corresponding river stage forecasting method 

河道 相应 水 位 预报 法 65.4 
counter 计数 器 11.1.7 
counter for cableway sounder AB ie WW Rit BY BS BA 7 
counter for sounder M RIFA BB LE. 5-6 
crater lake 火山 口 湖 2.9.1.11 
crest stage gauge 最 高 水 位 水 尺 ( 洪 峰 水 尺 ) 11. 4.1. 10 
fissure(crevice) Bu PR 2.14.19.1 
critical depth Its FR KK 205224 
critical depth of phreatic water evaporation 

潜水 蒸发 临界 深度 2 
critical discharge 临界 流量 2.6.2.3 
critical flow 临界 流 2.6.2 
critical rainfall intensity hs A N oe Tos T311] 
critical velocity 临界 流速 2.6.2.2 
critical velocity 临界 速度 ] 13:22.11 
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cross-section area 汤面 面积 
cross-section characteristics 断面 特性 
cross-section control bet Te 445 Fill 


cross-section mixing method 全 断面 混合 法 


cross-section sign 断面 标志 
cross-section stake 断面 桩 
cross-section survey method 断面 法 
cross-segmentation sampling 跨 期 选 样 
cubature 体积 法 (直接 测量 法 ) 
cumulative frequency 累积 频率 (频率 ) 
cup-type current meter We PR SA Tit HE (NL 
current meter 流速 仪 
current meter calibration 流速 仪 检定 
current meter counter 流速 仪 计 数 器 
current metergauglng cross-section 
流速 仪 测 流 断 面 
current meter method 转子 式 流速 仪 法 
curve fitting method 适 线 法 
curve fitting test 适 线 检验 


curve of depth distribution of lake 高 度 分 布 曲线 
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data collection 数据 采集 
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data input 数据 输入 

data integrity 数据 完整 性 
data item 数据 项 

data maintenance 数据 维护 
data missing 数据 缺失 

data model 数据 模型 

data output 数据 输出 

data processing 数据 人 处理 
data rationality 数据 合理 性 
data record 数据 记录 

data recovery 数据 恢复 

data retrieval 数据 检索 

data source 数据 源 

data storage 数据 存 贮 

data transform 数据 转换 
data transmission 数据 传输 
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database 数据 库 
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database file 数据 库 文 件 


database management System 数据 库 管 理 系 统 
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dead water level 死水 位 
debris flow 泥石流 
decision variable 决策 变量 
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dew point temperature 露点 (温度 ) 2 二 9 
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direct method 直接 法 人 31 
direct thermal stratification 正 温 层 259. S| 
direct-reading instrument 站 读 仪 器 see ae, 
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潜水 分 布 区 


distance survey 
distortion of flood wave 
distributed hydrologic model 
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double frequency ultrasonic sounder 


双 频 超声 波 测 深 仪 


double mass curve XX FA Hk 

double weight function method 双 权 函数 法 

downstream 下 游 

downstream flow 顺 流 

drainage area 流域 面积 ( 集 水 面积 ) 

drainage basin of groundwater 地 下 水 流域 

drainage density 河 网 密度 

drainage divide 分 水 岭 

drainage of subsurface water HE vat 

drainage of surface water HE BF 

drainage system Ik A Ca] A) 

drainage system characteristics 水 系 特 征 

drainage system investigation 水 系 调 查 

drift current 漂流 

drift ice 流 冰 

drifting ice pack 流 冰 堆积 

drive-point sampler Bt A SAH OP OKA HB 

dropping pressure-type stage recorder 
投入 式 压 力 水 位 计 
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drought defense 抗旱 
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duration of submergence tolerance of crop 

作物 允许 耐 淹 历 时 ee 
duration of tidal current 潮流 期 2. 12. 10 
duration of tidal fall 落 潮 历时 M VAE E 
duration of tidal rise 涨潮 历时 2.12.8.1 
duration of tide 潮 历 时 2.12.8 
dynamic programming 动态 规划 1,02 923 
dynamic storage Bh FEA CHET FEA) 2.9. 18. 2 
dynamic wave 动力 波 6.3.17.7 
dystrophic lake 贫 营 养 湖泊 2.9.1.8 

E 

easterly wave 东风 波 2. 4. 17 
ebb tidal current 落 潮流 2 
ebb tidal range 落 潮 潮 差 2 
ebb tidal volume 落 潮 量 4. 13. 5. 3 
ebb tide y% Dele dato 
ecohydrology 生态 水 文学 ee 5 
ecological and environmental water use 

生态 与 环境 用 水 8. 5.9 
ecological assessment 生态 评估 10.3.1 
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ecological balance 生态 平衡 
ecological base flow 生态 基 流 
ecological benefit 生态 效益 
ecological compensation 生态 补偿 
ecological effect 生态 效应 


ecological environment problem 生态 环境 问题 


ecological environment susceptibility 
ecological flow 生态 流量 


ecological function regionalization 生态 功能 区 划 
ecological impact assessment 生态 影响 评估 


ecological process 生态 过 程 
ecological protectiontarget 生态 保护 目标 
ecological restoration 生态 修复 
ecological risk assessment 生态 风险 评估 
ecological safety 生态 安全 
ecological water consumption 生态 耗 水 
ecotone 群落 交错 区 
effective depth 有 效 水 次 
effective head 有 效 水 头 
effective porosity A OC FL Bat BE 
efficiency 有 效 性 
efficient irrigation KE 
electric conductivity 电导 率 
electric ice drill 电动 冰 销 
electric resistence soil hydrometer 
电阻 法 土壤 水 分 测定 仪 


electric wave current meter 电波 流速 仪 


electromagnetic current meter 电磁 点 流速 仪 
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10.1.2 
10.3.12 
10.1.4 
10. 4.5 
10.1.3 
10.3.15 


10.4.3 
10. 3. 13 
10, 4. 4 
10. 3. 2 
10. 4. 2 
10. 3.14 
10.4.1 
10. 3.3 
10.3.4 
10. 3. 11 
10. 1. 13 
4.5.1.2 
2.6.3.4 
2.14. 18.4 
(2, 471 
8.5. 22 
9o29 

11. 9. 4. 2 


11.10, 1. 4 
11.6.1.4 
11.6.1. 10 


electromagnetic current profile 电磁 剂 面 流 速 仪 11.6.1.11 


electromagnetic flow-direction meter 


电磁 流速 流向 仪 11,6..2¢38 
electromagnetic gauging method FE a M YAR HE 4.6.7.6 
electromagnetic pipe flow meter 

电磁 管道 流量 计 Tino? 
electronic gauge 电子 水 尺 jd eae 
electronic water meter 电子 水 表 11.8. 16. 1 
element of groundwater regime 地 下 水 动态 要 素 4. 8. 2 
elevation head 位 置 水 头 ( 位 能 ) 256.3241 
elevation of ice bottom and discharge relation method 

冰 底 高 程 流量 关系 法 5.028 
elevation of water level in lake 湖面 高 程 2.9.11 
elevation of weir crest 堰 顶 高 程 4.6.25 
elliptical type weight a i ILZ 
empirical frequency 经 验 频 率 7.2.9 
empirical unit hydrograph 经 验 单位 线 6.3. 3 
enclosed basin 闭合 流域 s el 
stage encoder IK AM. Fa 5 BE 11,4; 27-205) 
endorheic lake 内 流 湖 2.9.1.2 
endorheic river 内 陆 河 2. Suis E 
energy equation of flow 水 流 能 量 方程 6. 3. 16 
energy Slope 能 面 比 降 2..6,.5; 1 
engineering hydrology 工程 水 文学 2 2 Ge 
enrichment of aquatic organism IKEY A E 4.10.4 
enrichment of aquatic organism 

水 生物 富 集 (水 生物 浓缩 ) 9.2.16.1(4) 
entrusted gauging 委托 观测 4.1.16 
entrusted gauging station 委托 观测 站 3. 6. 4 
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enveloping curve 外 包 线 
environmental effect of water pollution 
水 污染 环境 效应 
environmental error 环境 误差 
environmental flow 环境 流量 
environmental hydraulics 环境 水 力学 
environmental hydro-biology 环境 水 生物 学 
environmental hydrochemistry 环境 水 化 学 
environmental hydrology 环境 水 文学 
environmental hydro-science 环境 水 利 学 
environmental water 环境 用 水 
end-ice date 终 冰 日 期 
Epper effect Z TE OR Biv 
equal fall method 等 落差 法 
equilibrium line of glacier 冰川 平衡 线 
equivalent index sediment concentration 
相应 单 样 含 沙 量 
equivalent stage 相应 水 位 
erosion ditch HA yA] 
error ee 
error control 误差 控制 (质量 控制 ) 
error estimate 误差 估算 
error propagation 误差 传播 
error Synthesis 误差 综合 


estimate of statistical parameter 统计 参数 估计 


estuarine bar 拦 门 沙 

estuarine delta 河口 三 角 洲 

estuarine flow 河口 水 流 

estuarine hydrology 河口 水 文 
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Tela T9 


E 20 

4. 16. 19. 2 
8.4.7 
9.1.4 
gT 
9.1.6 
2.2.14 

9 ae 

Oe die AA 

ee Ie 
LY. L322 11 
Dea CUA 
Dokl? 


4.7.2.4 
4.4.1.5 
2.9.6.8 
4.16.4 
4.16.19 
4.16.18 
4.16. 16 
4.16. 17 
1.2.17 
251215 
2.12.16 
2. 12. 14.1 
2.12.14 


estuarine tide 河口 潮汐 

estuary ecosystem 河口 生态 系统 

estuary hydrology 河口 水 文学 

estuary water quality model 河口 水 质 模型 

estuary Yay 口 

eutrophic lake 宣 营 养 湖 泊 

eutrophication of water body KAA ES FEAL 

evaluation of dam-break flood 演 坝 洪水 计算 

evaporation 蒸发 

evaporation 蒸发 量 

evaporation capability 蒸发 能 力 

evaporation difference method 蒸发 差 值 法 

evaporation discharge 蒸发 排泄 

evaporation observation PR Ae E A il] 

evaporation tank 蒸发 池 

evaporator for agricultural land Be HAR AK Ht 

evaporimeter Bidz Kas 

evapotranspiration meter AS A A 

exceeding standard item 超标 项 目 

excess rainfall 兆 雨 ( 产 流量 ) 

exchange water 交换 水 量 

exorheic lake 外 流 湖 

exorheic river 外 流 河 

expanding reach 扩散 河 段 

expected value 期 望 值 

experiential curve fitting method 经 验 适 线 法 

experiment on phreatic water evaporation 
潜水 蒸发 实验 


experiment on reservoir backwater storage 


2.14.16. 11 
4.3.7 

Loa ere 
11.3.10 

1G ee rar 
11 Od 
052.19 
6.3612 
4.15.14, 2 
ae me kee 
Les, 04.40 
Did. Vout 
be LO 
lele Ales 


Lo 0 


水 库 动 库容 实验 


experiment on water surface evaporation of reservoir 


水 库 水 面 蒸 发 实验 


12.4.3 


12.3.6 


experiment on water surface evaporation on a floating device 


ERIT ZK TB AR Ae SE 


experiment on water surface evaporation on land 


Bii EK TAT AR Be SK HR 


experimental basin 实验 流域 


experimental research on evaporation A BL SK Dt FE 
experimental research on hydrology TK SC SE A EE 


X, 


experimental research on runoff 径流 实验 人 研究 


experimentation in laboratory 室内 试验 
extended long-term hydrologic forecasting 
超 长 期 水 文 预 报 

extension of relation curve 关系 曲线 延长 

extraordinary flood 非常 洪水 

extraordinary low-flow year 特 枯 水 年 

extreme value 极 值 

extreme value distribution 极 值 分 布 

extreme value series 极 值 系列 

E-601 type evaporation pan E-601 A Ze KR FS 
F 

fall exponent method 落差 指数 法 

fall method 落差 法 

fan-shaped drainage pattern ba KK A 

field 字段 

field experimentation 现场 试验 

field moisture capacity 田间 持 水 量 

filtration method 过 滤 法 
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12.3.4 


Wee 
12.1. 
12. 3 
LAT; 
Zao 
11. 13. 18 


= NN e n CD 


6.1.2.3 
SA 
ieee Peake 
7.4.12 
A 
(3221025 
i es vas 
L132 6,2 


9. 2. 20, 4 
02.2420 
Bo OLSA 
Dou AA 
Phe 13417 
2. 13.6.4 
4.7.10. 2 


firstfrost 40) FH 

first-ice date 初 冰 日 期 
fissure ratio 裂 际 率 

fissure water 裂 际 水 
fissured aquifer A RS k J 


fixed ADCP 定点 式 声 学 多 普 勒 剖面 流速 仪 


fixed border ice l E JE YK 

fixed-point ice thickness measurement 
固定 点 冰 厚 测量 

fixed point-fixed area relationship 
定点 定 面 关系 

fixed point-type discharge measurement 
定点 式 流量 测验 

flash flood 山洪 

flash flood and debris flow experiment 
山洪 泥石流 实验 

flashy stream ame EE M Hit 

flat freeze-up 平 封 

flat-V weir 平坦 V FG te 

float 浮子 

float 浮标 

float cableway 浮标 绕道 

float coefficient 浮标 系数 

float flow velocity 浮标 流速 

float gauge 浮子 水 尺 


float gauging cross-section PF Hos Wl Pit BB Teg 


float method 浮标 法 
float rod 浮 杆 (测速 杆 ) 
float thrower 浮标 投放 器 


2. 4. 45. 2 
;2 

2. 14.19.6 
2.14.19 

he Lae .L192 
J 0..1.0(2) 
2 OF oy OCZ) 


4.11.1.1 


Cede Goud 


4. 6.7.5(2) 
2 


yee 
2:95 05.20 
2.8.4. 1(1) 
4.6.16 
Tisd Zel 
11.6.5 
4.2.15 
426, 7. 301) 
4.6.1.7 
FiA dell 
4.2.9.3 
4.6.7.3 
11. 6.5.5 
11.6.6 

ae ie d 


floating evaporation pan 


floating ice YF UK 


Ent AR a8 


floating ice cover 冰 层 浮 起 
floating siphon 浮动 虹吸 管 


float-type evaporimeter 


TAHRA A 
n TF IA Yit JEJ AF 


float-type flow-direction meter 


float-type groundwater gauge 


float-type rainfall recorder 


float-type stage recorder 
flocculation 2B ee 
flood 洪水 

flood control 防 潜 
flood control capacity 
flood control standard 
flood defense 防汛 


flood diversion stage 


防洪 库容 


防洪 标准 


分 洪水 位 


flood forecasting 洪水 预报 


flood frequency combination method 


洪水 频率 组 合法 


flood investigation yt 


水 调查 


flood investigation at a fixed point 


固定 点 洪水 调查 
flood mark ik JR 
flood peak 洪峰 
flood plain WE YF [X 
flood plain yf yS wE 


flood risk analysis 洪水 风险 分 析 
水 库 调 洪 


flood routing of reservoir 


flood season 汛期 
。 392 。 


浮子 式 地 下 水 位 计 
浮子 式 雨量 计 
浮子 式 水 位 计 


11. 3. 6. 5 
2.8.3. 14 
25 B D 


11.6. 10. 


8 
0 
T3373 
11.6.2.4 
11.8.6 

10) es ey ane: 
11. 4. 2. 2 
4.7.13 
2. 3. 24 
6.1.9 

Ze 9:19.33 
6.1.10 
6.1.8 
6.1.19 
6.1.1.3 


(rc eal ke Mars. 
4.15.5 


4.15.8 
A Eos Oe 
Irlak 
2. 5.6. 24 
2.5. 14.3 
6.1.14. 1 
人 
6.1.7 


flood series 洪水 系列 7.3.12 


flood stochastic simulation method 


洪水 随机 模拟 法 1 
flood tidal current 涨潮 流 2.12.9.1 
flood tidal range 涨潮 潮 差 2.12.1. 10 
flood tidal volume 涨潮 量 4. 35 
flood tide 涨潮 2.12.1.4 
flood volume ”洪水 总 量 B42 1222 
flood warning 洪水 警报 6. 2.4 
flood wave H aK YR 6. 3. 17 
flood-reporting Hy HA 6.2. 3 
flood-reporting station 报 汛 站 3.4.2 
flood-reporting station network 报 汛 站 网 3.7.3 
flow and sediment measurement in fluctuant backwater 
zone of a reservoir 变动 回 水 区 水 流 泥 沙 测验 4. 14. 9 
flow concentration 汇流 6. 3. 25 
flow concentration curve 汇流 曲线 6. 3. 26 
flow direction correction 流 回 改正 4.6.5. 2 
flow direction measurement 流 问 测量 4. 6.5 


flow energy distribution and transfer in river 


河道 水 流 能 量 分 布 与 转换 a aa 
flow measureing equipment by moving boat | 

Bh Ria A UM it Be E 11. 2.8 
flow measurement by hydraulic structure 

水 工 建筑 物 测 流 4. 6. 26 
flow meter by current meter 流速 仪 流量 计 11.6.4.5 
flow plane map 水 流 平面 图 4. 2.4 
flow regime 流 态 4. 6. 30 
flow similarity criterion 水 流 相 似 淮 则 6. 4. 12 
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flow structure in river 河道 水 流 结构 

flow velocity 流速 

flow velocity and cross-section area method 
流速 面积 } 

flow velocity at a point 测 点 流速 

flow velocity coefficient 流速 系数 


flow velocity coefficient at a point 测 点 流速 系数 dobr 2A 


flow velocity coefficient on water surface 
水 面 流速 系数 

flow velocity distribution 流速 分 布 - 

flow velocity distribution at a cross-section 
断面 流速 分 布 

flow velocity distribution at a vertical 
垂 线 流速 分 布 

flow velocity gradient 流速 梯度 


flow velocity measurement 流速 测量 
flow velocity on water surface 水 面 流速 


flow velocity of groundwater 地 下 水 流速 
flow velocity pulsation 流速 脉动 
flow velocity pulsation error 
流速 脉动 误差 (1 型 误差 ) 
flow velocity-measuring vertical 测速 环线 
flow with hyperconcentration of sediment 
高 含 沙 水 流 
flow-direction meter 流 问 仪 
flowing water calibration tank BH IK Rr re Ae 
fluctuant backwater zone of a reservoir 
水 库 变动 回 水 区 
fluctuating rate method 涨 落 比 例 法 
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2. 14. 30. 
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4.14.8 
5. 2. 18 


消 落 市 
fluctuation range of stage 


涨 落 率 


fluctuating zone 
水 位 变 幅 
fluctuation rate 

测 流 槽 


fluorescent tracer 


flume 
BE ICA Er Fl 
河床 演变 


fluvial process observation 


fluvial process 
河床 演变 观测 
fluvial process of estuary 河口 演变 
河 成 湖 

flux divergence field of water vapor 


水 汽 通 量 散 度 场 


flux divergence of water vapor 


fluviatile lake 


水 汽 通 量 散 度 
fog = 5 
forecast error 预报 误差 
预见 期 
预报 方案 


森林 水 文学 


forecast lead time 
forecast scheme 
forest hydrology 
fork 分 支 
form resistance of sand wave 沙 波 阻力 
粒 径 组 


残缺 时 间 


fraction of particle size 
fragmentary time 
frazil slush 冰花 
frazil slushruler IKIER 
frazil slushsampler IK REF AE 
自由 流 
封冻 ( 封 河 ) 
封冻 日 期 

封冻 历时 


封冻 预报 


free flow 
freeze-up 
freeze-up date 

freeze-up duration 


freeze-up forecast 


2,951.02 1 
4.4.2 
4.4.4 

4.6.20 
11,6: 10,3 
2.7.10 
Pros 2 

bs ley ls 
ig: Pa ees 


2.3.10. 4 
2.3.10; 3 
2.4.44 
6.1.3 
6.1.2 
64,5 
ey We 
Doe. 
2.7.6.3(2) 
4.7.14.9 
5,3. 26 
2.8.3.5 
11.9.1 
11.9.2 
4.6. 30.1 
2.8.4.1 
4.11.3 
4.11.6 
6.7.1 
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freeze-up period 封冻 期 
freeze-up stream 封冻 河流 
frequency analysis 频率 分 析 
frequency domain reflectometry 
频 域 反射 土壤 含水 量 计 CEFEDR) 
fresh lake 淡水 湖 
fresh water 淡水 
freshwater barrier 淡水 阻隔 体 
freshwater ecosystem 淡水 生态 系统 
friction slope 摩 阻 比 降 
frictional head loss 沿 程 水 头 损失 
frigid zone SE 
front 锋 ( 锋 面 ) 
frost 霜 
frostinjury 霜冻 
frost point 箱 点 
frost-free period 无 霜 期 
full-width weir 4> Fi te 
fundamental hydrologic database 
基础 水 文 数 据 库 
G 
gaining stream FAK yay 
gas displacement pump HB IK FR 
gas-driver piston sampling pump 
‘TNE FE AREER 
gather and transmit station 集合 转发 站 
gauge KR 
gauge plate TK RAK 


general hydrometric station 一 般 水 文 测 站 


e 396 。 


2.8.4 
Ze Os bad 
lyes ta 


11. 10. 1. 3(2) 
ie ad Ga 
Salga 
9.13.21 
10 2e Te 
200 Do3 
2.6.4.1 
2.4.9 
2.4.4 
2.4. 45 
2.4. 45.4 
2. 4.45.1 
2.4. 45.5 
4.6.18 


5. 3. 20. 1 


2. 0.6; 18 
Ls Ou 


L008 
11. 12.1.4 
11.4.1 
11. 4.1.1 
3s le er 


genetic analysis 成 因 分 析 7.1.13 
geographic information system 地 理 信 息 系 统 005 
geometric mean particle diameter 几何 平均 粒 径 4.7.14.6 
geomorphic unit hydrograph method 

地 貌 单 位 线 法 7.3..13,.10 
geomorphologic instantaneous unit hydrograph 

HE bd Bak HT A fiz Be 623.3104 
glacial lake 冰川 湖 2. 9.1.10 
glacial meltwater runoff 冰川 融 水 径流 2.11.8 
glacial meltwater runoff modulus 冰川 融 水 径流 模 数 2.11.9 
glaciation 冰川 作用 2 3 
glacier 冰川 2. 11 1 
glacier flow 冰川 运动 2.11.6 
glacier hydrology 冰川 水 文学 2.2.11 
glacier variation 冰川 变化 2 Ae S 
gleyization mire(non-peat mire) B YA 2.10.1.1 
global hydrologic cycle 全 球 水 循环 2 
global water balance 全 球 水 平衡 | 
gradient current 梯度 流 2.9.2.1 
grain resistance 沙 粒 阻力 2.7.6.3(1) 
grain-size analysis meter 颗 分 仪器 11.7.9 
grain-size distribution 颗粒 级 配 40715 
grain-size distribution curve 颗粒 级 配 曲 线 4.7.15.1 
graphic chart recording 划 线 记录 Den ba Let 
graupel RK 2. 3. 15 
gravimetric method 称 重 法 date ee 
gravity drainage Fi HE 7.7.16 
gravity potential 重力 执 2.14.15.10(1) 
gravity water 重力 水 2. 14. 15.4 
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gravity water 渗透 重力 水 seepage 2. 14. 15.4(1) 


green ratioof urban 城市 绿化 覆盖 率 2. 15,2 
greenhouse effect 温室 效应 2439 
gross amount of water resources 水 资源 总 量 8.2.5 


ground symbol on monitoring setting 


监测 环境 地 面 标志 83 
ground temperature 地 温 2. 4. 40 
ground thermometer 地 温 温 度 计 (地 温 表 ) 11, 4. 10 
grounded ice cover JE JE 2. 8 3 
groundwater 地 下 水 2.1.6 
groundwater aquifer system 地 下 水 含水 系统 2. 14. 34. | 
groundwater balance 地 下 水 均衡 (地 下 水 量 平衡 ) Fe VA 27 
groundwater balance plot 地 下 水 均衡 场 12.6.1 
groundwater cycle 地 下 水 循环 2. 14. 26 
groundwater database 地 下 水 数据 库 5.3.20. 4 
groundwater depression cone 地 下 水 降落 漏斗 9,1.14 
groundwater discharge 地 下 水 排泄 2. 14. 29 
groundwater discharge 地 下 水 排泄 量 5. 2. 46 
groundwater divide 地 下 水 分 水 岭 2.14.1.1 
groundwater dynamics 地 下 水 动力 学 2. 14. 37 
groundwater exploitation 地 下 水 开采 量 OR A497 
groundwater flow concentration 地 下 汇流 5 
groundwater flow concentration curve 

地 下 汇流 曲线 6.322654 
groundwater flow system 地 下 水 流动 系统 2,14. 34.2 
groundwater hydrograph 地 下 水 过 程 线 62.3 
groundwater hydrology 地 下 水 水 文学 2225 
groundwater model 地 下 水 模型 2. 14. 35 
groundwater movement 地 下 水 运动 2. 14. 22 
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groundwater observation well HF 7k Hh CFE) 
groundwater observation well network 


地 下 水 观测 站 网 


3.0: 6 


3.7.11 


groundwater excessive exploitation 地 下 水 超 量 开 采 9.1.12 


groundwater pollution 地 下 水 污染 
groundwater recharge 地 下 水 的 补给 
groundwater recharge 地 下 水 补给 量 
groundwater regime 地 下 水 动态 


groundwater regime forecasting 地 下 水 动态 预报 
groundwater regime observation 地 下 水 动态 观测 


groundwater regime under exploitation 

地 下 水 开采 动态 
groundwater reserve 地 下 水 储存 量 
groundwater reservoir 地 下 水 水 座 
groundwater resources 地 下 水 资源 
groundwater resources amount 地 下 水 资源 量 
groundwater resources assessment 

地 下 水 资源 评价 
groundwater runoff 地 下 径流 
groundwater runoff 地 下 水 径流 
groundwater runoff coefficient 地 下 径流 系数 
groundwater runoff intensity 地 下 水 径流 强度 
groundwater runoff modulus 地 下 径流 模 数 
groundwater sampler He F KOR FE ah 
groundwater sampling pump 地 下 水 采样 和 
groundwater Stage 地 下 水 水 位 
groundwater stage gauge 地 下 水 位 计 
groundwater system 地 下 水 系统 
groundwater table forecast 地 下 水 水 位 预报 
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groundwater temperature meter 


growth ratio of drainage area 流域 面积 增长 率 
‘gully WPX% 
gullying 沟 人 刨 
H 

H-ADCP 水平 式 声学 多 普 勒 剂 面 流速 仪 
habitat ESE CWB HL) 
hail Ea, kE) 
half-submerged flow KERA 
hammer drive horizontal sampler 

锤 击 式 模式 采样 絮 
hammer drive sampler 锤 击 式 地 下 水 采样 器 
hand electric wave current meter 

手持 电波 流速 仪 
hand ultrasonic sounder 手持 超声 波 测 次 仪 
hand-operating cableway Fz% 
hanging glacier Æ OK JI 
hard water AE 7K 
hardness AE RE 
harmonic analysis 调和 分 析 ( 谐 波 分 析 ) 
harmonic analysis of tide 潮汐 调和 分 析 
head 水 头 
head joss 水 头 损 失 
head of weir crest HE Jit 7K A 
headcut scour H YR h Fal] 
headwaters 河源 
heat balance 热量 平衡 
heat island effect of urban 城市 热岛 效应 


heating type rain and snow recorder 
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地 下 水 水 温 测 量 仪 11.8.15 
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加 热 式 雨 雪 量 计 11. 3.5.1 


heavy flood 特大 法 水 6.1.23 
height of gate opening 闸门 开启 高 度 4. 6. 26.1 
height of weir ES 4.6.24 
heterogeneous water-bearing medium 
非 均 匀 介 质 2.14.2.2 

hierarchical data model 层次 数据 模型 SOS ee mer 
hierarchical database 层次 数据 库 oes Pal aC 
high efficiency storm ey OC ae BY 7.6.5 
high lunitidal interval 高 潮 间 院 2 2 
high tide SH 2. 12. 1.6 
high-flow period 丰 水 期 7.4.6 
highest safety stage 保证 水 位 6.1.17 
highest stage 最 高 水 位 4.4.1.2 
hillslope hydrology 山坡 水 文学 2.2.6 
histogram 柱状 图 7.1.30 
historical flood 历史 洪水 7.325 
historical flood investigation 历史 洪水 调查 4.15.6 
hole-angle capillary water 孔 角 毛细 水 2. 14. 15. 3(3) 
homogeneous frequency enlargement 


同 频 率 放 大 Teedel 
homogeneous hydrologic region 水 文 相 似 区 12. 6l 
homogeneous multiple enlargement 同 倍 比 放大 Po We KS th 
homogeneous water-bearing medium 均匀 介质 2. 14. 2. 1 

7 
2 
1 


hook gauge 钓 形 水 位 测 针 ( 钓 形 水 尺 ) 11. 4. 1. 
horizontal control survey 平面 控制 测量 4 EN 
horizontal water vapor transport 水 汽水 平 输送 2. 3. 9. 
humidity 湿度 ZA Ad 
hybrid method 混合 法 4. 14. 10. 1(3) 
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hybrid drainage pattern 混合 状 水 系 2.5.3.6 


hydraulic calculation for tidal reach 


感 潮 河 段 水 力 计算 (ee ests 
hydraulic conductivity of soil 

土壤 水 力 传导 度 ( 土 壤 导 水 率 ) 2:13:12.1 
hydraulic gradient of groundwater 

地 下 水 力 坡 度 ( 地 下 水 水 面 坡度 ) 2 Vd 8025 
hydraulic radius 水 力 半 径 2.6.9 
hydraulic screw pitch 水 力 螺 距 IIS: 22.7 
hydrochemistry 水 化 学 9. 1. 5 
hydroecology 水 生态 10. 1. 1 
hydroenergy computation 水 能 计算 7.8.1 
hydrogeographic spatial information 

水 文 地 理 空 间 信 息 0. 3. 36 
hydrogeological parameter 水 文 地 质 参 数 2. 14. 36 
hydrogeology 水 文 地 质 学 2.2.18 
hydrograph 水 文 过 程 线 52:6 
hydrograph enlargement 过 程 线 放大 Ve es 


hydrograph method of index and cross-section average 
sediment concentration ratio FEB VD Ee et FARE Delra ies: 


hydrograph method of index sediment concentration 


单 样 过 程 线 法 5.2. 31.4 
hydrograph of groundwater regime 地 下 水 动态 曲线 4.8.5 
hydroisobaric line chart 等 水 压 线 图 AE Met aa 
hydrologic analogy 水 文 比 拟 7.1.16 
hydrologic atlas 水 文 图 集 7.1.18 
hydrologic characteristic value 水 文 特征 值 5. 2. 10 
hydrologic characteristics of mire 党 学 水 文 特征 2. 10. 2 


hydrologic computation 水 文 计算 (水 文 分 析 计 算 》 Tell 
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hydrologic cycle 水 文 循 环 ( 水 循环 ) 
hydrologic cycle between ocean and continent 


大 循环 ( 陆 海 水 循环 ) 


hydrologic cycle between ocean/land and atmosphere 


小 循环 
hydrologic data 水 文 资料 (水 文 数据 ) 
hydrologic data acquisition network 


水 文 自动 测报 网 


hydrologic data acquisition system 


水 文 自动 测报 系统 


hydrologic data catalogue index 水 文 数据 目录 索引 


hydrologic data correction 水 文 资料 改正 
hydrologic data dictionary 水 文 数据 字 — 典 


hydrologic data for public welfare 公益 性 水 文 资料 


hydrologic data interpolation 水 文 资料 插 补 
hydrologic data processing 水 文 资料 整编 


hydrologic data retrieval system 水 文 数据 检索 系统 


hydrologic data sharing 水 文 资料 共享 
hydrologic database 水 文 数据 库 
hydrologic drought IST 
hydrologic effect 水 文 效应 
hydrologic effect of human activities 

人 类 活动 水 文 效应 
hydrologic effect of urbanization 城市 水 文 效应 
hydrologic effect of reservoir 水 库 水 文 效 应 
hydrologic element 水 文 要 素 
hydrologic element identifier 水 文 要 素 标 识 符 
hydrologic environment of urban 城市 水 文 环境 
hydrologic experiment 水 文 实验 
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水 库 水 文 实 验 
水 文 实验 站 
水 文 预报 
hydrologic forecasting for construction period 
施工 水 文 预报 


hydrologic frequency distribution curve 


水 文 频率 曲线 (水 文 频率 分 布 曲 线 ) 


hydrologic experiment of reservoir 
hydrologic experiment station 


hydrologic forecasting 


hydrologic handbook 水 文 手册 
hydrologic information 水 文 信息 
hydrologic information 水 文 情 报 


hydrologic information sharing platform 


水 文 信息 共享 平台 


hydrologic investigation 水 文 调查 

hydrologic investigation in karst areas 
岩溶 地 区 水 文 调查 

hydrologic map symbol 水 文 地 图 图 式 


水 文 数学 模型 
hydrologic mathematic model of watershed 
流域 水 文 数学 模型 
水 文 模型 
水 文 模型 法 
水 文 监测 
hydrologic monitoring facility 
水 文 监测 设施 (水 文 基础 设施 ) 
hydrologic monitoring for emergency response 
水 文 应 急 监 测 
hydrologic observation of tidal river 
水 文 勘 测 
水 文 情势 


hydrologic mathematic model 


hydrologic model 
hydrologic model method 


hydrologic monitoring 


潮水 河 测 验 

hydrologic reconnaissance 

hydrologic regime 
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hydrologic regime in river 河流 水 情 

hydrologic regionalization 水 文 分 区 

hydrologic regime gauging station in flood season 
汛期 水 情 站 

hydrologic series 水 文系 列 

hydrologic simulation 水 文 模拟 

hydrologic statistic forecasting method 
水 文 统计 预报 法 

hydrologic statistics 水 文 统计 

hydrologic stochastic analysis 随机 水 文 分 析 

hydrologic year 水 文 年 

hydrologic yearbook 水 文 年 鉴 

hydrology 水 文 

hydrology 水 文学 

hydrometeorologic station 水 文 气象 站 

hydrometeorology 水 文 气象 学 

hydrometer 比重 计 ( 密 度 计 ) 

hydrometer method 比重 计 法 (密度 计 法 ) 

hydrometric boat 水 文 测 船 

hydrometric bridge 水 文 测 桥 

hydrometric cable car KLAE 

hydrometric cableway 水 文 绕道 

hydrometric instrument(hydrologic instrument) 
IK MM at 

hydrometric station 水 文 测 站 


hydrometric station distribution map 测 站 分 布 图 


hydrometric station identification 测 站 考证 
hydrometric station network 水 文 站 网 


hydrometric station network adjustment 站 网 调整 
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hydrometric station network analysis 站 网 分 析 3. 9. 3 
hydrometric station network classification 

水 文 站 网 分 类 Boyd 
hydrometric station network density 水 文 站 网 密度 3.155 
hydrometric station network examination 站 网 检验 3.9.4 
hydrometric station network grade 水 文 站 网 分 级 3.1.3 
hydrometric station network layout 站 网 布设 3. 9. 2 


hydrometric station network management 


水 文 站 网 管理 3.1.6 
hydrometric station network optimization 站 网 优化 3.9.5 
hydrometric station network planning 站 网 规划 3.9.1 
hydrometric station code 水 文 测 站 编码 IZA 
hydrometric station evolution 测 站 沿革 ye 2 
hydrometric station properties 水 文 测 站 特性 3. 2. 3 
hydrometric vehicle for tour gauging 水 文 巡 测 车 Hez 
hydrometric vehicle on bridge 水 文 桥 测 车 I 
hydrometric winch 水 文 绞车 W254 
hydrometry 水 文 测 验 4.1.2 
hydrometry of reservoir 水 库 水 文 测 验 4. 14. 1 
hydrophysical model 水 文物 理 模型 (水 文 实体 模型 ) 6. 4. 2 
hydropower resources 水 能 资源 (水 力 资源 ) 8. 1. 20 
hydropower resources of river 河流 水 能 资源 8. 1. 20. 1 
hydrosphere 水 图 A 
hygroscopic water 吸着 水 2. 14. 15. 2(1) 
hysteresis of soil water -£ BE 7k 4) iB VE A 2. 13-101 
hysteresis of stage gauge 水 位 计 回 差 1].13. 21.5 

I 
ice 冰凌 2.6. 19 
ice base boundary 冰 底 边 2.8. 3. 10 
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冰 网 

冰 桥 
OK iit 
ice cover with intercalated water layers 
UK 8 


ice current meter 


ice basket 
ice bridge 


ice cover 


ice crack 
冰 下 流速 仪 
ice cutter(ice cone) UK 3 CE) 
ok Hl 
ice discharge 

ice drill UK 4 


ice edge of freeze-up 


ice dam 


冰 流 量 


HT VR UK 
ice evaporator 冰期 蒸发 器 
ice field 冰原 
ice flood UK Be EK CRM) 
ice flood control By Be 
UK 38 

OK Fr. 

UK HE 
OK 


ice regime code 


ice jam 
ice mound 
ice pack 
ice reef 
ice regime 
冰 情 符号 
ice regime forecasting 
ice regime investigation 冰 情 调查 
冰 情 图 

冰 情 观测 


ice regime chart 
ice regime observation 
EKR 


ice run concentration 


ice ridge 
iceruler 
冰 层 塌陷 


ice Sheet depression 


层 冰 层 水 


冰 情 预报 (冰凌 预报 ) 


ice spicule Ok Et | 2 Oe oe 2 


ice thickness meter yk EAM 11.9.6 
ice-frozen period 结 冰期 2. 8. 3 
ice-frozen stream 结 冰 河流 2 0 
identifier 标识 符 51.0424 
impervious area of urban 城市 不 透水 区 2. AG 2 
imprisoned lake HE FE HH 2.9.1.12 
incipient motion of sediment 泥 沙 起 动 2.7.6.1 
incipient tractive force itt oy He K 2.7.6. 1(2) 
incipient velocity 起 动 流速 2.7.6.1(1) 
inclined float-type stage recorder 

斜坡 式 浮子 水 位 计 ig ay eg 0 
inclined gauge 斜坡 式 水 尺 11. 4.1.3 
index and cross-section average bed load discharge 
relation curve method PA HEE A HIE 5. 2. 33 
index and cross-section average sediment concentration 
relation FAB Vb EA 52s 3] 
index and te ei average sediment concentration 
relation curve method FEL Vb Se A HH ARTE betes 站 
index and cross-section average sediment grading relation 

单 断 颗 关 系 5 
index and cross-section average velocity relation curve 
method 代表 流速 法 4.6.7.7 
index bed load discharge 单 样 推 移 质 输 沙 率 4.7.5.1 
index sample grain-size distribution 

单 样 颗粒 级 配 A eZ 
index sediment concentration PARE & vb Ae. 38 

E assessment 
水 资源 评价 指标 8.2.3 
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indicator organism of water pollution 


水 污染 指示 性 生物 4. 10. 3 
indirect method 间接 法 (pe An se 
industrial wastewater 工业 废水 9.2.17.1 
industrial water use 工业 用 水 8 
inertial-lift pump TB PE He ak Fe 11.8. 8.4 
infiltration FAR) 2.3.21 
infiltration capacity 下 渗 能 力 DOL E 
infiltration capacity curve PBA HACK BHA) 6.3.7 
infiltration excess runoff yield 超 渗 产 流 6. 3. 3.2 
infiltration flow 渗流 2.14, 23 
infiltration rate 下 渗 率 网 
infiltration test ABAR 12.6.4 
infiltration water 渗入 水 2. 14. 15. 8 
infiltration-absorption rate of soil 土壤 渗 吸 速度 2. 13.13 
infiltrometer ABI 11;2.15 
inflow indicatrix 人流 指标 ESR 
inflow obstacle correction 和 人 入流 障碍 改正 TO 
influence radius s Un] 44 44 2. 14. 36. 8 
information system for water resources assessment 

水 资源 评价 信息 系统 2.21 
initial abstraction method 初 损 法 7. 3.13.6 
initial and receding abstraction method 

初 损 后 损 法 (ae ea eas 
initial border ice 初生 岸 冰 2. 8. 3.6(1) 
initial condition 初始 条 件 6. 3. 14 
initial ice 初生 冰 2.8.3.1 
initial loss AT] Fi 6.3.8 
injection cross-section YE A E Tl 4.6.41 
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input of water vapor 水 汽 输 入 量 2.3. 10. 1 


inspection 检验 4. 9. 14 
Inspection laboratory 检验 实验 室 4.9.14. 1 
inspection method 检验 方法 4.9. 14. 2 
inspection result 检验 结果 4.9.14. 3 
instantaneous sampler 瞬时 式 采 样 器 11.23) 
instantaneous unit hydrograph 瞬时 单位 线 6. 3. 31.3 
instream water use 河道 内 用 水 8. 2. 12 
instrument and equipment error 仪器 设备 误差 4. 16. 19. 1 
instrument constant 仪器 常数 11. 13. 22. 6 
insulosity 岛屿 率 2.9. 12 
intake flow velocity coefficient 进口 流速 系数 4.7.8 
integer programming 整数 规划 7.8.9.4 
integrated hydrologic experiment 综合 水 文 实验 12. 1. 10 
integrated water quality model 综合 水 质 模型 9. 3. 16. 1 
integrating method 积分 法 (一 次 注入 法 ) 4. 6. 39 
interactive forecast system 交互 式 预 报 系统 6. 5. 10 
interbasin water transfer 跨 流 域 调 水 8.1.8 
interception 截留 253; 16 
interference added drawdown 水 位 削减 值 2. 14. 36. 10 
interflow(subsurface flow) EX H i 2. 3.22.3 
interlaboratory comparison 实验 室 间 比 对 4. 9. 20 
intermittent gauging 间 测 和 
intermittent gauging station 间 测 站 3. 6. 3 
intermittent stream lia] Bk Yay CY 4 Yay) 2. 5. 6. 15 
international river(transboundary river) 国际 河流 2506-0 
international river gauging station 

国际 河流 水 文 站 (国界 站 ) | 
intrusion of tidal saltwater 威 潮 倒灌 9. 1. 23 
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倒 比 降 
inverse thermal stratification 
调查 洪水 
investigated research period 
调查 资料 
investigation of pollution source 污染 源 调 查 
调查 区 

洪 溉 水 利用 系数 

灌溉 制度 

灌溉 入 渗 补 给 
灌溉 用 水 


inverse slope 
逆 温 层 
investigated flood 
调查 期 


investigation data 


investigation zone 
irrigation efficiency 
irrigation schedule 
irrigation water recharge 
irrigation water use 
等 流 时 线 
等 雨量 线 法 
等 百分数 法 


isochrone 
isohyetal method 

isopercental method 
等 值 线 


isotope hydrology 


isopleth 
同位 素 水 文学 
item-by-item investigation method 


J 


分 项 调查 法 


jet flow 射流 
juvenile water 原生 水 
K 

Kalman filtering technique of hydrology 

水 文 卡尔 曼 滤 波 技 术 
karst aia CBSE 
岩溶 含水 层 
karst cave A yia 


karst aquifer 


车 
让 


karst ratio RRK 


~ 


karst water Bis 


运动 波 


kinematic wave 


Sr NE 
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lacustrine muck iA UE 
lag-and-route method Ae Hit te FE 
lake 湖泊 
lake basin HH R 
lake current 湖 流 
lake ecosystem 湖泊 生态 系统 
lake gauging station 湖泊 站 
lake hydrologic forecasting 湖泊 水 文 预报 
lake hydrology (limnology) 湖泊 (水 库 ) 水 文学 
lake layering 湖泊 分 层 
lake ratio 湖泊 率 
lake residence period 湖泊 换 水 周期 
lake resources 湖泊 资源 
lake seiche 湖泊 波澜 ( 假 潮 ) 
lake stage gauging station 湖泊 水 位 站 
lake water quality model 湖泊 水 质 模型 
lake wave 湖 浪 
lake wind denivellation 湖泊 增 减 水 
land evaporation 陆 面 蒸发 (总 蒸发 ) 
land subsidence 地 面 沉 降 
land surface 陆 面 
large evaporation pool KALK A th 
large flood 大 洪水 
laser current meter 激光 流速 仪 
laser method 激光 法 
laser particle size meter 激光 衍射 粒度 仪 
laser stage recorder 激光 水 位 计 
lateral recharge 侧 问 补给 
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11.6.1.12 
4.7,11.9 
Lle bec 
11. 4.2.6 
2. 14. 28.5 


latest frost 2 Fe 2. 4.45. 3 


lead 清 沟 2.8.4.6. 
leakage coefficient 越 流 系数 2. 14. 36. 6 
leakage recharge 越 流 补给 2. 14. 28. 6 
_ least square method 最 小 二 乘法 (ye eal 

left bank EF 2r 1071 
length of lake 湖泊 长 度 2.921423 
length of lake shoreline 湖泊 岸 线 长 度 2.9.14. 8 
levee(dyke) Ge By 225% L057 
level survey 7K HE M , 4.2.16 
linear channel 线性 渠道 6. 3. 20 
linear hydrologic model 线性 水 文 模型 6. 4. 3.7 
linear programming 线性 规划 7.8.9.1 
linear reservoir 线性 水 库 6. 3.19 
L-moment method Zk PEJE y% 7.2.17.7 
local flood 局 部 性 洪水 6. 1. 22 
local flood-reporting station 地 方 报 汛 站 3 
local head loss 局 部 水 头 损 失 26.4.2 
local scour 局 部 冲刷 2 AOS 
local storm method 

HARRA CGR PK Ab. SRNKA) fe Orgad 
log-normal distribution 对 数 正 态 分 布 2102 
longitudinal profile 2) Der TAI Dr 
long-term rainfall recorder 长 期 雨量 计 1132.7 
long- and mid-term planning of water supply and demand 

水 中 长 期 供求 规划 8.4.2.1 
loop cable(tow cable) VE RR (4E5| FR) A Pi TEG 
loop curve 绳 套 曲线 D2 20 
losing stream 亏 水 河 2 0:60.19 
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湿润 损失 
(RL E Cat BS FF TB ED 


loss of wetness 
low level mire 
低潮 


low velocity V-n curve 


low tide 
低速 V-n 关系 曲线 
隅 水 底板 
lower limit water level for flood control 
防洪 限制 水 位 
最 低 水 位 


low-flow investigation 


lower confining bed 


lowest stage 
村 水 调查 
枯水期 (村 季 ) 

村 水 河床 
村 水 年 
低空 急流 
集 总 式 水 文 模型 


low-flow period 
low-flow river bed 
low-flow year 
low-level jet stream 
lumped hydrologic model 
太阴 日 
月 中 天 
ARI E] R low 


lunar day 
lunar transit 
lunitidal interval 


REN 


lysimeter 


M 
magnetostrictive stage gauge 磁 致 伸缩 水 位 计 
主 索 
EW 

main cross-section migration number 

主 断 面 迁 移 号 
main level mire 
干流 


main-stream control gauging station 


main cable 


main channel 


高 位 沼泽 ( 贫 营 养 沼 泽 ) 
maln river 
大 河 控 制 站 
major national hydrometric station 


国家 重要 水 文 测 站 
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Liv ts20.4 
reel 0 ial es) 
ala Wy lena 

Tie 13.22 I3 
2. 14. 17.2 


2.921425 
4.4.1.3 
4.15.10 

7.4.8 

le Oy laced 
7.4.11 
2.4, 22 
6.4.3.6 
SR 

Ae AN 

Vie 2e ee 
dle oe 11 


11,4.2.8 
4.2.11.5 
2.5.13.4 


5. 3. 30 
2. 10.1.4 
2.9.6.6 
3.4.4 


Seeded 


marigram 潮汐 曲线 Ae a a | 
marine ecosystem 海洋 生态 系统 N 
marinehydrology 海洋 水 文学 2. 2. 19 
Mariotte vessel 马 利 奥 桶 11.6.10.5 
mark test 符号 检验 5. 2. 39 
Markov process 马尔 柯 夫 过 程 T. 2222.3 
mass curve 累积 曲线 7.1.26 
mathematic programming 数学 规划 7. 8.9 
matric potential 基质 热 2. 14. 15. 10(3) 
maximum allowable discharge amount 

最 高 允许 排水 量 9. 3. 13 
maximum depth of lake WA RARE 2. 9. 14.5 
maximum error 最 大 误差 (极限 误差 ) 4.16.4.7 
maximum flow velocity at a point 

最 大 测 点 流速 4. 6. 1. 2(1) 
maximum likelihood method 极 大 似 然 法 Po 
maximum molecular moisture content 

最 大 分 子 吸 水 量 2 
maximum permissible error 最 大 人 允许 误差 11.13.8 
mean 均值 (2.14.3 
mean basin elevation 流域 平均 高 程 Mn ey ted CoD, 
mean basin slope 流域 平均 坡度 2.5, 2 24) 
mean basin width 流域 平均 宽度 2:52.14) 
mean channel bed elevation profile 

SP 70) JER fea He A E 
mean depth at a cross-section Wr tat E 7k R 4.5.1.4 
mean depth of lake 湖泊 平均 深度 2.9.14.6 
mean error 平均 误差 4. 16. 4. 6 


mean flow direction at a cross-section 
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断面 平均 流 癌 4.6.5.1 
mean flow velocity at a cross-section 断面 平均 流速 4.6.1.6 
mean flow velocity at a segment 部 分 平均 流速 4.6.1.5 
mean flow velocity at a vertical He ZR E H HA HE 4.6.1.4 
mean grain-size distribution in a cross-section 

断面 平均 颗粒 级 配 TISA 
mean grain-size distribution in a vertical 

ERF RA Fic 4.7. 15.3 
mean particle diameter 平均 粒 径 4.7. 14. 2 
mean relative error of every velocity stage 

各 流速 级 平均 相对 误差 1113:22. 15 
mean sediment concentration at a vertical 

HE REDS 4.7.2.2 
mean sediment concentration at a cross-section 

汤面 平均 含 沙 量 4.7.2 
mean sediment settling velocity 平均 沉 速 22 
mean stage 平均 水 位 AA on 
mean time between failures 平均 无 故障 工作 时 间 11; 1-10 
mean value 平均 值 5 23 
mean width of lake 湖泊 平均 宽度 2.9.14.4 
measured depth 测 得 水 深 4.52 1,1 
measured value 测量 值 ( 实 测 值 ) 11. 13. 7 
measurement 测量 4.16.1 
measurement of soil water constant 

ERKI A BUM E 4.12.3 
measuring cross-section 测验 断面 4. 2.9 
measuring cup m a cpp) 11.8.2 
measuring error of stage gauge 水 位 计 测 量 误差 11.13. 21.6 
measuring error of tipping bucket 翻斗 计量 误差 11. 13. 20. 2 
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measuring platform 测验 平台 
measuring point sampling error 

测 点 抽样 误差 ( 卫 型 误差 ) 
measuring range 测量 范围 
measuring reach 水 文 测验 (监测 ) 河 段 
measuring reach 测验 河 段 


measuring standard for flowvelocity 流速 观测 标准 


measuring standard for rainfall 雨量 观测 标准 
measuring standard for stage 水 位 测量 标准 


measuring vertical sampling error 


垂 线 抽样 误差 ( 亚 型 误差 ) 
median 中 值 
median particle diameter 中 数 粒 径 


medical organization Sewage 医疗 机 构 污 水 
medium and long-term hydrologic forecasting 
中 长 期 水 文 预报 
medium flood 中 等 洪水 
medium level mire 中 位 沼泽 (中 营养 沼泽 ) 
medium ultrasonic stage recorder 
气 介 式 超声 波 水 位 计 air 
medium ultrasonic stage recorder 
液 介 式 超声 波 水 位 计 water 
meso and micro-scale system 中 小 尺度 系统 
metel water thermometer 金属 电阻 水 温 计 
meteorological drought 气象 干旱 
meteorological tide 气象 潮 
meteorology RR 


method of discharge computation for a single tide 


— H TE iL 


ll. 


tI; 


~ 
bo 
WO A MO WO A CO N 


4. 16. 19. 
lolol; 
4.7.14. 
S 


心 m= a 00 


6.1.2.2 
6. 1. 25 
2. 10.1.5 


4.2. 4(1) 


4.2. 4(2) 
2. 4.13.3 
11.4.8 
2 
2 
2.4.1 


2 
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methodological error 方法 误差 
metrology 计量 
小 气候 


小 生境 


microwave communication 


microclimate 
micro-habitat 
微波 通信 
microwave soil hydrometer 
middle bar 江心洲 
middle stream 中 游 
midstream Hah 
midstream float 中 泓 浮标 
midstream float coefficient 中 泓 浮标 系数 
中 泓 流速 

HH AR 

矿 化 度 


minimum environmental flow 


midstream flow velocity 
midstream of channel 
mineral content 
最 小 环境 流量 
minimum speed of response 最 低 啊 应 速度 
mire 沼泽 
mire evapotranspiration 沼泽 燕 散 发 
沼 洋 水 文学 
沼泽 率 

HY 48 bit 

沼泽 水 


mixed runoffyield 


mire hydrology 

mire ratio 

mire runoff 

mire water 
(Ee rr Bit 

混合 式 系 统 

混合 潮 

mixed water sample with same interval 
等 时 混合 水 样 

mixed water sample with same percentage 
等 比例 混合 水 样 
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mixed system 


mixed tide 


4.16. 19. 4 
4.1.18 
2.4.5.4 
10.1.11 
11. 12.5.4 


微波 土壤 水 分 测定 仪 “11. 10. 1. 


3 
2.5.14.5 
Vas a VA 

4.6.4 
1630.46 
4.6.7. 3(3) 
4.6.1.8 
2.6.10 
9.2.4 
8.4.7.1 
11.1322210 
2.10.1 

£5 10 Kee 

2 DN) 

2. 10. 6 

2. 10.2.4 
2:10:22 

eer Peers: 
11.12. 11 

A 


4. 9.5.3 


4.9.5.2 


mixing length 混 勾 长 度 
mobile monitoring 移动 监测 
mode 众 值 
model calibration 模型 率 定 
model error 模型 误差 
model of groundwater system analysis 
地 下 水 系统 分 析 模 型 
model of large-scale water resources system 
水 资源 大 系统 模型 
model of surface water system analysis 
地 表 水 系统 分 析 模 型 
model parameter 模型 参数 
model structure 模型 结构 
model verification 模型 检验 
modelling of water resources system analysis 
水 资源 系统 分 析 模 型 化 
moderate tide 中 潮 
modulus of surface drainage 排 游 模 数 
moisture content at capillary rupture 
毛管 断裂 含水 量 


moisture correction 水 汽 改 正 


moisture efficiency enlargement 水 汽 效 率 放 大 


moisture enlargement 水 汽 放 大 
moisture permeability 透水 性 
moisture property of mire 沼泽 含水 性 


moisture transmission rate and moisture wind joint 


enlargement 水 汽 输送 率 及 水 汽 风 速 联合 放大 


moisture transmission value enlargement 


水 汽 净 输送 量 放 大 


S10: 


Oso 


Ww O rr FO N Ol 


moment 统计 外 Tidy Liga 
moment method 定 法 Toes FoS 
momentum equation of flow 水 流动 量 方程 Geu T 
monitoring of flash flood disaster 山洪 灾害 监测 区 
monitoringsetting of hydrometry 水 文 监 测 环境 3.8.1 
monitoring system of groundwater 

地 下 水 监测 系统 ll 8.47 
monsoon AE XI, 24.21 
moraine soil OK fist E 2.11.4 
morphometric parameter of lake 湖泊 形态 参数 2.9.14 
most probable value 最 或 然 值 4. 16. 3 
motor drive ice drill AL oh YK GE 11.9.4.1 
motor-operating cableway 栅 动 线 道 Ly Ane E 
mountain glacier 山地 冰川 ( 山 后 冰川 ) Zot te Leg 
movable point-movable area relationship 

动 点 动 面 关系 101.000 
movement of groundwater and salt 地 下 水 盐 运 动 2.14. 21 
moving average curve 滑动 平均 曲线 7.1.28 
moving boat method = 动 船 法 4.6.7. 14) 
mudflow 泥石流 2.7.9 
multi-input and single output model 

多 输入 单 输出 模型 7. 3. 13.9 
multi-objective optimization technology 

多 目标 优化 技术 8.3.8 
multiple injection method 多 点 注入 法 4. 6. 40 
multiple regression £ o aly Vi 2260.4 
multipurpose sampler 测 流 取 沙 综合 仪 i A 
multipurpose use of water resources 

水 资源 综合 利用 8.1.16 
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multi-purpose water resources development 

水 资源 多 目标 开发 
multi-reservoir regulation 水 库 群 调节 
multivariate analysis method 多 元 分 析 法 
multi-year variation of runoff 径流 多 年 变化 
municipal sewage 城市 污水 
Muskingum routing method Fy i at 

N 

natural groundwater regime 地 下 水 天 然 动 态 
natural pollution source 天 然 污 染 源 
natural vegetation 目 然 植被 
natural water quality 天 然 水 质 
navigable channel 航道 
neap tide Jiny 
near-shore pollution belt 岸 边 污染 带 
negative balance Thi Ly 


negative correlation Ti FAK 
negative wave height 负 波 高 


network data model 网 状 数据 模型 
network database 网 络 数 据 库 


neutron soilmoisture gauge 中 子 土 壤 水 分 测定 仪 11. 10.1. 


node 节点 

node 结 点 

noise 噪声 

nominal diameter SEALE 
nomogram Wit Al 
nondetect 未 检 出 


non-carbonate hardness 非 碳酸 盐 人 硬度 (永久 硬度 ) 


non-contact type measurement 非 接触 测量 
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non-enclosed basin 不 闭合 流域 2 
non-routine monitoring indices of water quality 

非常 规 水 质 监测 参数 4. 9. 13 
non-stationary stochastic process 非 平 稳 随 机 过 程 7.2.22. 2 


non-structural measure of flood control 


防洪 非 工 程 措施 6.1.11 
nonconsumptive water use 非 耗 损 性 用 水 8. 2. 16 
nonlinear hydrologic model 非 线 性 水 文 模 型 6.4.3.8 
nonlinear programming 非 线 性 规划 7.8.9.2 
nonpoint pollution source(diffuse pollution source) 

非 点 污染 源 ( 面 污染 源 ) 9.3.3.4 
non-uniform flow 韭 均 匀 流 (变速 流 ) 2.6.1.4 
normal distribution 正 态 分 布 (高 斯 分 布 ) 4.16.15.2 
normal fall method 正常 落差 法 Be 20:3 
normal water level(normal high-water lever) 

IE KL OAD KAD 2.9.17.1 
normal-flow period 平水 期 7.4.7 
normal-flow year 平水 年 (中 水 年 ) 7. 4. 10 
nuclear technology in hydrology 水 文 核 技术 4. 1. 9 
number of precipitation days 降水 日 数 4. 3. 4 

O 
objective function H ER eR BL T80 
observation experiment on fluvial process 

AY TEE OR) GA ZE LM SE Sr 12551 
observed data 实测 资料 Aa eee er 
observed flood 实测 洪水 7.3. 3 
offstream water use 河道 外 用 水 8.2.13 
on-line automatic monitoring of water quality 

水 质 在 线 自 动 监测 4.9.2.2 
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open channel HH x 2 5. 


open channel flow 明渠 水 流 2.6.1 
Open-water width a fee 7K E Fe 4.11.8 
operational forecasting 作业 预报 6.1.4 
optical current meter 光学 流速 仪 11.6.1.13 
optical rainfall recorder 光学 雨量 计 L320 
optimal soil water content 土壤 适宜 含水 量 2.13.8 
opto-chemical degradation 光化学 降解 9. 2. 16. 3(2) 
orographic rain HJE N 240 | 
sewage outfall investigation 排污 口 调 查 9. 3. 8 
output of water vapor 水 汽 输 出 量 2. 3. 10. 2 
oven-dry method 烘 干 法 | 
overland {flow concentration 坡 面 汇流 6.32:25¢ 1 
overland flow concentration curve 坡 面 汇流 曲线 6.3.26. 2 


overlap quantity between surface water resources and 


groundwater resources 地 表 与 地 下 水 资源 重复 量 8 2 
overlap reservoir capacity HAJER 2.9. 19.5 
over-limit ratio 超标 率 4.9.8 
oxygen demand 需 氧 量 9.2.11.2 
P 
palaeo channel 废 河 道 ( 古 河道 ) 2.5. 9 
palaeo flood 古 洪 水 7.3.6 
pan-cake ice [Bal eg UK 2.8.3.4 
parallel drainage pattern 平行 状 水 系 255-844 
Parshall flume Eh aK OR AB 4.6.22 
particle diameter 粒 径 4.7.14 
peak discharge HE i yii S A 
peak discharge modulus 洪峰 模 数 Fr 
peak time lag igit 6. 3. 28 
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峰 量 关系 
皮尔 还 分 布 


peak-volume relation 

Pearson distribution 

VER IB E 

pebble bed load sampler 

薄膜 水 
贯通 冰川 (山药 冰川 ) 

x YAY Ct Yap) 

ES Hit 7k 

perennial hydrologic reregime gauging station 
常年 水 情 站 


perennial stream 


peat mire 
ON A HE 1 JO FF as 
pellicular water 
penetrating glacier 
perched stream 


perched water 


常年 河 
永久 积 雪 
渗透 系数 


permanent snowcover 

permeability coefficient 

透水 层 
透水 边界 

允许 误差 

permitted sparsest hydrometric station network 
容许 最 稀 站 网 


perviousness of mire 


permeable bed 
permeable boundary 


permissible error 


沼泽 透水 性 

photoelectric particle size meter 
消光 法 光电 颗 分 仪 

photoelectric sediment concentration meter 


光电 测 沙 仪 


photographic method 照相 法 

photosedimentation method 消光 法 

phreatic flow 潜水 流 

phreatic water 潜水 

phreatic water evaporation YE IK AER 
_phreatic water evaporator PAIK AR AC AS 
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7.3.10 

Lets Osl 
Zot 1;2 
11.7.8. 4 

2: 14-152 (2) 
2 
2060.16 

2. 14. 15.7 


3.4.2.4 
2.5.6. 14 
2 
2. 14. 36.1 
2.14. 12 
2.14. 14.1 
4. 16.4.9 


Se: Heat 
2:1055 


IN GRI 


11.7.4 
4.7.7.1 
4.7.11.6 
2.14. 16.6 
2.14.16 
2. 3. 20. 4 
11.3.13 


phreatic water level 潜水 位 2. 14. 16. 3 
phreatic water overflow to surface RK ee tH Ht 2.14.16.12 


phreatic water surface 湾 水 面 2. 14. 16. 2 
physical transformation 物理 转化 9. 2. 16. 2(1) 
physical transport 机 械 迁 移 9.2.16.1(1) 
physicallybased hydrologic mathematic model 

水 文 数学 物理 模型 6.4.3.2 
physicochemical transport 物理 化 学 迁移 9. 2. 16. 1(2) 
physiographical characteristics of basin 

流域 自然 地 理 特征 AE 
pH 值 pH value 9.2.6 
pinnate drainage pattern 羽 状 水 系 2.5.3.3 
pipe flow meter 管道 流量 计 TG. 
pipet KE 有 
pipet method 吸管 法 Ate Vil .5 
pit method 坑 测 法 4 160.2 
Pitot tube 毕 托 管 11.6.3 
planetary scale system 行星 尺度 系统 2 13 1 
planned water use 计划 用 水 8. 5.17 
planning for comprehensive water pollution control 

水 污染 综合 防治 规划 9.4.8 
planning for drainage of surface water 排涝 规划 Cr lsd 
plum rain 梅雨 ( 霉 雨 ) 2. 4. 28 
point gauge IKAW Er CI EF KR) Aks 
point pollution source 点 污染 源 9. 3.3.3 
point rainfall 点 雨量 6.3.1 
point-area conversion coefficient 点 面 换算 系数 (Rae: 
point-area relationship 点 面 关 系 7.5.9 
point-integrating method 积 ( 选 ) 点 法 4.6.7.1(3) 
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Poisson process 泊 松 过 程 
polling-answer back system 查询 -应 答 式 系统 
pollutant 污染 物 
pollution item 污染 项 目 
pollution load 15 Ye ffi fay 
pollution source control 污染 源 控制 
pollution source of water body 水 体 污 染 源 
population 总 体 
pore space FL BR 
pore water FL Big 7k 
pore-fissure aquifer 筷 际 - 裂 际 含 水 层 
porosity FL Bit RE 
porous aquifer 筷 际 含水 层 
portable water quality monitor 
便携 式 水 质 监测 仪 
positive balance 正 均衡 
positive correlation 正 相 关 
possible maximum cross-section A eh a 
possible precipitation 可 降水 量 
pouring water type evaporimeter 
Ab KSA A WAR AC tt 
precipitation 降水 
precipitation 降水 量 
precipitation assessment 降水 量 评价 
precipitation duration 降水 历时 
precipitation efficiency 降水 效率 (两 湿 比 ) 
precipitation gauge 雨量 量 简 
precipitation observation 降水 量 观 测 
precipitation recharge 降水 入 渗 补 给 
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7.2.22.4 
11. 12. 10 
922516 

9. 3. 18 
9.3.6 
9,3. 4 
Jaara 
lalah 
2.14. 18.1 
2.14. 18 
2.14. 18.3 
2.14. 18.5 
2.14. 18. 2 


11.11. 
2.14, 27. 
(0520; 
4,5. 6. 
POs 


æ ee ON U N 


precision 精密 度 4. 16. 11.1 
present density 现状 密度 | 
preset communication controller 通信 控制 机 11. 12.8 
pressure adjustable sampler 调 压 式 采 样 器 11. 7. 2. 2(4) 
pressure head 压强 水 头 ( 压 能 ) 2.62350 
pressure potential 压力 势 2. 14. 15. 10(2) 
pressure-difference sampler 压 差 式 采样 器 11.7.8.2 
pressure-type groundwater gauge 

压力 式 地 下 水 位 计 11. 8.7 
pressure-type rain and snow recorder 

压力 式 雨 雪 量 计 W S93 
pressure-type stage recorder 压力 式 水 位 计 1.4.2.3 
primary industry water use 第 一 产业 用 水 8.5.8.1 
primary lead AD] HE YER 2.8.4. 6(1) 
primary productivity 初级 生产 力 4. 10.6.1 
probability ”概率 1.220 
probability distribution of random error 

随机 误差 概率 分 布 4. 16. 15.1 
probability method 概率 法 (数理 统计 法 ) ELZ 
probability of word error 误 码 率 11. 12.12 
probability paper 机 率 格 纸 ( 频 率 格 纸 ) 7.2.16 
probability weighted-moment method 

AB AS AN EIE A 7.2.17.6 
probable maximum dew point 可 能 最 大 露点 7.6.6.7 
probable maximum flood(PMF) 可 能 最 大 洪水 7.6.8 
probable maximum precipitation( PMP) 

可 能 最 大 降水 7.6.2 
processing by computer 电 算 整编 Deen N 
productive water use 生产 用 水 8.5.8 
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proficiency testing 能 力 验 证 4.9.21 


projected diameter PL ALTE 4.7.14. 4 
propeller-type current meter 旋 奖 式 流 速 仪 1126313 
protection of monitoring setting 监测 环境 保护 3.8.10 
protection planning of water source area 

水 源 地 保护 规划 9.4.6 
public channel communication 公 网 通信 Toles 2.3. 1 
pull slanting cable Hi Aid FS 4.2.11.8 
pumping drainage 抽 排 (oa pa 
pumping sampler Fe TUK RE BE hs 2 
pumping test 抽水 试验 12.0.2 
pycnometer H E Hh i ih ay 2s | 

Q 

qualified ratio of scheme 方案 合格 率 6. ee oes 
quality assessment of water environment 

水 环境 质量 评价 | 
quality assurance 质量 保证 4. 9. 18 
quality control 质量 控制 4.9. 19 
quality management 质量 管理 4.9. 17 
quality of groundwater 地 下 水 水 质 Sy 
quality of water quality 水 环境 质量 9. 2.1 
quality standard of water environment 

水 环境 质量 标准 | 
quantity assessment of water resources 

水 资源 数量 评价 (水 量 评价 ) 8.2.2.1 
quantity of inflowwater 注 人 水 量 11. 13. 20. 4 

R 

radar stage recorder 微波 (雷达 ) 水 位 计 Psd 
radiation rod 辐射 杆 本 
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放射 性 示 踪 剂 

radioisotope sediment concentration meter 
同位 系 测 沙 仪 

rain Ñ 


radioactive tracer 


raln and snow recorder WS etl 

rain and snow recorder with no-freeze fluid 
不 浆液 式 雨 雪 量 计 

rain and snowmelt flood NARAH 

rain gauge BS E Ar 

rain gauge receiver z p 

rain gauging station 降水 量 ( 两 量 ) 站 

rain gauging station network 降水 量 ( 雨 量 ) 站 网 

rain observation yard 雨量 观测 场 

rainfall 降雨 

rainfall 雨量 

rainfall area 降雨 面积 

rainfall distribution 降雨 分 布 

tropical cyclone rain 热带 气旋 十 


降雨 强度 


rainfall intensity-area curve 


rainfall intensity 
雨 强 -面积 曲线 
rainfall intensity-duration curve 


雨 强 -历时 曲线 


rainfall recorder 雨量 计 

rainfall recorder near land 地 面 雨量 计 

rainfall runoff 降雨 径流 

rainfall-runoff correlation method 降雨 径流 相关 法 
rainfall-runoff forecasting method 降雨 径流 预报 法 
rainfall-runoff modeling method 降雨 径流 模型 法 


雨水 利用 


rainwater utilization 


11.6:10;:1 


LLAS 


rainy season 雨季 
random error 随机 误差 
random event 随机 事件 
random series 随机 系列 
random uncertainty 随机 不 确定 度 
random variable 随机 变量 
range of recharge Zone 补给 带宽 度 
rank order of flood 洪水 顺 位 
rate of rotor 转子 转 率 
rateable sampler EE Bll SK EF ah 
rating table 流 率 表 
ratio of system fluency 系统 畅通 率 
ratio of water deficiency pkk% 
rational examination 合理 性 检查 
rational formula 推理 公式 
rational water resources allocation 
水 资源 合理 配置 
raw data 原始 资料 
reach mj Bsc 
real-time hydrologic forecasting 实时 水 文 预 报 
real-time hydrologic information database 
实时 雨水 情 数据 库 
receiving probability 接收 率 
recession curve 退 水 曲线 
recession curve method 退 水 曲线 法 
recharge coefficient of irrigation water 
HE TB AB Fh ay AK 
recharge coefficient of lake 湖泊 补给 系数 
recharge region of phreatic water 潜水 补给 区 
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reclaimed water for municipal wastewater 
城镇 污水 再 生 水 
reclamation of sewage 污水 资源 化 
recorder IU oR ae 
recovery ratio 回收 率 
rectangular notch weir tr JE Ha 
recurrence interval 重 现 期 
red tide 赤潮 
reference basin 基准 流域 ( 参 证 流域 ) 
reference current meter 参 证 流速 仪 
reference mark on observation well 
H ede tas aS 
reference material 参考 物质 /标准 物质 
regenerated glacier $Æ ok JI] 
regenerative border ice FAP pe ok 
regional flood 区 域 性 法 水 
regional hydrologic forecasting 区 域 水 文 预报 
regional hydrology 区 域 水 文学 
regional representative station 区 域 代表 站 
regional synthesis 地 区 综合 
regression analysis 回归 分 析 ( 相 关 分 析 ) 
regulating period 调节 周期 
regulation of multipurpose reservoir 
综合 利用 水 库 调 节 ( 多 目标 水 库 调 节 ) 
regulation of reservoir for water supply 
水 库 供 水 调节 
relational data model 关系 数据 模型 
relational database 关系 数据 库 
relative depth 相对 水 深 
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相对 误差 
相对 湿度 


relative error 
relative humidity 


relative soil moisture 


土壤 相对 湿度 (土壤 相对 含水 量 ) 


relative standard deviation 相对 标准 差 

relative standard deviation of calibration equation 
全 线 相 对 均 方 差 

relay meter 中 继 机 

relay station 中 继 站 


release channel for urban extraordinary flood 


城市 超标 洪水 泄洪 通道 


reliability 保证 率 

reliability stage 保证 率 水 位 
reliability R(t) 可 靠 度 RGO) 
reliability symbol 可 靠 性 符号 
relief channel 减 河 

remark code 注解 码 

remark symbol 注解 符号 


remote-sensing monitoring of water pollution 
水 污染 遥感 监测 
remote-sensing technology in hydrology 
水 文 遥 感 技 术 
renewal period of water bodies 
水 体 的 更 新 闻 期 
reoxygenation of water body 水 体 复 氧 
repeated utilization ratlo of water resources 
水 资源 重复 利用 率 
representative dew point 代表 性 露点 
representative station 代表 站 
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代表 湖 
代表 性 流域 


representative tide 


representative watershed 


reregulation of reservoir 水 库 反 调节 

reservoir 水 库 

reservoir bank caving KEE 

reservoir capacity for flood control 调 洪 库容 
reservoir delta 水 库 三 角 洲 

reservoir deposition morphology 淤积 形态 
reservoir ecosystem 水 库 生 态 系统 

reservoir gauging station 水 库 站 

reservoir hydrologic forecasting 水 库 水 文 预报 
reservoir inflow 和信 库 水 量 

reservoir inflow flood 入 库 洪水 

reservoir inundation 水 库 浸 没 

reservoir outflow 出 库 水 量 

reservoir sediment observation 水 库 泥 沙 观测 
reservoir sedimentation IK E MIR 
reservoir sedimentation observation 7k Æ AFR IRM 
reservoir sedimentation survey 7k Fe WFR M E 
reservoir sedimentation volume 7k YA AR 
reservoir seepage 7k FEB ts 

reservoir seepage volume 7k FEB the 
reservolr stage gauging station 水 库 水 位 站 
reservoir storage JER 

reservoir storage 7K Fe BS 7k 

reservoir surplus water 水 库 弃 水 

reservoir water loss 水 库 水 量 损失 

reservoir water quality planning 水 库 水 质 规划 


水 库 供水 


reservoir water supply 
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residual border ice 残余 岸 冰 2. 8. 3.6(5) 


residual ice accumulation 残 冰 堆积 28. 5,14 
residual mass curve 差 积 曲线 1 
resolution 分 辨 力 11.13.11 
restored water quantity 还 原水 量 C49 4 
resultant discharge 合成 流量 6. 3. 22 
resurgence 河道 复 流 (河道 再 生 ) 2.5.6.13 
retention area for urban extraordinary flood 

SN THT HES toy HE 7K ee HE X 2.15, 14 
retention capacity 持 水 性 2 
return flow 回归 水 8. 2.19 
return flow coefficient 回归 水 系数 8. 2. 20 
reuse of municipal wastewater 城镇 污水 再 生 利 用 9. 4.11 
reversing thermometer 颠倒 温度 计 11.4.6 
review for three properties of series 

系列 三 性 审查 AEE 
revised isobath-velocity method 

等 深 点 流速 改正 法 Lo 
revised velocity-hydrograph method 

流速 过 程 线 改 正法 4. 13. 5.8 
ridge a ke 2.4.19 
right bank H jE ig nO eZ 
rime ice UK YRS ZO Ooo 
risk analysis 风险 分 析 6. 1. 14 
river 河流 2 站 
river bed elevation 河 底 高 程 Ao 525 
river bed 1a) FEE C Yay FR) 2.5213 
river bend Yay 2S | 2 Dc A 
river bottom control 河 底 控制 | 4.2.2.4 
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river bottom slope 河道 比 降 (河床 比 降 ) 
river corridor 河道 走廊 

river cross-section 河道 横 新 面 

river dynamics 河流 动力 学 

river ecosystem 河流 生态 系统 


river flood routing method 河道 洪水 演算 法 


river flow resistance 河流 阻力 
river gauging station 河道 站 
river hydrology 河流 水 文学 
river length 河 长 
river longitudinal profile 河道 纵 有 断面 
river mouth 河口 
river network flow concentration 
河 网 汇流 ( 河 槽 汇流 ) 


river network flow concentration curve 


河 网 汇流 曲线 
river network unit hydrograph 河 网 单位 线 
river sediment 河流 泥 沙 


river survey 河道 观测 

river terrace 河流 阶地 

river water quality model 河流 水 质 模 型 
river water quality planning 河流 水 质 规划 
river-crossing level survey 跨 河 水 准 测 量 
root of square sum method 方 和 根 法 
rotary current 旋转 流 


rotary peristaltic pump EE BJ IN IR oh Fe 


rotating-element current meter 转子 式 流 速 仪 


rotating-element flow-direction meter 


转子 式 流速 流向 仪 
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roughness 糙 率 2.6.7 


routine indices of water pollution 


水 污染 稼 规 指标 4.9.12.1 
routine monitoring indices of water quality 

常规 水 质 监测 参数 4.9.12 
runoff 径流 Lee 
runoff coefficient 径流 系数 Oe Le ule 
runoff discharge 径流 排泄 2. 14. 16. 10 
runoff during low-flow period 枯 季 径流 2. 3, 23. 4 
runoff forecasting during low-flow period 

枯 季 径流 预报 6.1.1.6 
runoff modulus 径流 模 数 TA i Pama 
runoff plot 径流 场 12.2.1.1 
runoff regulation 径流 调节 7.8.2 
runoff regulation of hydropower station 

水 电站 径流 调节 4 
runoff yield 产 流 6. 3. 3 
rural potable water 农村 饮用 水 8.2.13. 4 

S 

safe adjustment value 安全 修正 值 7. 3. 14 
safety discharge in river(safety release in river) 

mE k ith 6.1.15 
saline lake 盐湖 2 0 5 
saline wedge 盐水 枫 9. 1. 22 
salinity 盐 度 9.255 
salinization of lake water 湖水 咸 化 9.1.19 
salt balance 盐 量 平衡 2 
salt lake 咸水湖 2:9. 14 
saltwater 咸 水 8. 1. 3 
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same frequency flood composition method 
同 频率 洪水 组 成 法 

same frequency method for storm and flooding 
雨 洪 同 频 法 

sample 样本 

sample processing 水 样 处 理 

sample size 样本 容量 

sampling cross-section 取样 浙 面 

sampling cross-section 采样 断面 

sampling distribution 抽样 分 布 

sampling efficiency 采样 效率 

sampling error 抽样 误差 

sampling of water quality 水 质 采 样 

sand wave 沙 波 

satellite cloud picture 卫星 云图 

satellite communication 卫星 通信 

saturated water content 饱和 含水 量 ( 全 持 水 量 ) 

saturation deficit 饱和 差 

saturation degree Te) A RE 

saturation excess runoff yield AW 

saturation vapor pressure 饱和 水 汽 压 

saturation zone 饱和 种 

scale model 比 尺 模型 

scanning electric wave current meter 
扫描 式 电波 流速 仪 

scour 冲刷 

S-curve S- HH 2 

sea-level pressure 海平 面 气压 


seasonal flood y 
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季节 性 湖泊 

海水 人 侵 

secondary industry water use 

FEE Yet 14) 

次 级 生产 力 

secondary staff gauge cross-section 
辅助 水 斥 断 面 


secondary water pollution 


seasonal lake 
seawater intrusion 
第 二 产业 用 水 
secondary lead 


secondary productivity 


次 生 水 污染 
DEPE 
sediment concentration at a point 


测 点 含 沙 量 


sediment balance 


sediment concentration 


sediment delivery ratio 泥 沙 输 移 比 
sediment density 泥 沙 密度 
sediment experiment 泥 沙 实验 
sediment experiment of reservoir 
水 库 泥 沙 实验 
sediment forecasting 泥 沙 预报 
sediment measurement 泥 沙 测验 
sediment gauging station network 泥 沙 站 网 


sediment measurement close by dam site 
坝 区 水 文 泥 沙 测验 


sediment particle size analysis 


泥 沙 颗 粒 级 配 分 析 
sediment property 泥 沙 特性 
sediment runoff 输 沙 量 
sediment runoff modulus 输 沙 模 数 
sediment settling 泥 沙 沉降 
sediment settling velocity 沉降 速度 
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sediment station(sediment gauging station) 


ew vii 3.3.6 
sediment survey 沙 量 调查 4. 15. 18 
sediment transport 泥 沙 输 移 2.7.6.9 
sediment transport capacity of flow 水 流 挟 沙 能 力 2.7.6.8 
sediment transport in river 河流 泥 沙 运动 2.7.6 
sediment transport rate 输 沙 率 2. 6. 17 
sediment trap efficiency of reservoir 

水 库 拦 沙 效 率 2. 9. 25 
sedimentation 淤积 210.1 
sedimentation at dam vicinity HX Ye vb YA FA 2.9.21. 3 
sedimentation delta Ue AA = FA PH 4.14.10. 3 
sedimentation tube 沉降 管 11. 7.9.2 
segment area 部 分 面积 4.5.6.5 
segment discharge 部 分 流量 4.6.7. 1(6) 
segmentation of flood season 汛期 分 期 “7. 3. 1.2(1) 
selected elements of flood data 

洪水 水 文 要 素 摘录 3b 
selected elements of precitation data 降水 量 摘录 5. 2.37 
selected elements of reservoir hydrologic data 

水 库 水 文 要 素 摘 录 5, 2738 
self displacement 目 吴 排水 量 11. 13. 20.3 
self-purification capacity of water body 

水 体 自净 能 力 9.37 2 
self-reporting system 自 报 式 系 统 11. 12. 9 
semidiurnal tide 半日 潮 2125651 
sense threshold aR A Bd 11. 13. 12 
sense threshold of stage gauge KALIT R BL N 11. 13. 21.4 
sensor 传感器 5 
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serial number of flood 潜水 编号 6.1.27 


series consistency 系列 一 致 性 7.1.9.4 
series extension 系列 延长 7.1.9.7 
series interpolation 系列 插 补 7.1.9.6 
series reliability 系列 可 靠 性 7.1.9.3 
series representativeness 系列 代表 性 7.1.9.5 
series with non-successive order 不 连 序 系列 1 
series with successive order 连 序 系 列 7.3.12. 1 
service function of ecosystem 生态 系统 服务 功能 10. 3. 16 
service life of hydrometric station 设 站 年 限 3. 1. 9 
settling diameter 沉降 粒 径 4.7.14.8 
settling tube meter 粒 径 计 TTI 
settling tube method 粒 径 计 法 4.7.11.4 
severe tropical storm Ben TAL Hey IX FE 2.4. 26.3 
sewage 污水 9.2.17 
sewage discharge standard 污水 排放 标准 9.4.2.2 
sewage treatment 污水 处 理 9. 4. 9 
shape characteristics of basin 流域 的 形状 特征 2 .92 
shielding rate 遮挡 率 4. 3. 9 
shipboard-type ADCP 

走 航 式 声学 多 普 勒 剖面 流速 仪 11. 6. 1. 5(1) 
shipboard-type discharge measurement 

走 航 式 流量 测验 A6. 7-51) 
shoal ”浅滩 ATA 
short wave communication 短波 通信 11. 12. 5.2 
short-crested weir Sc FA ie 4.6.13 
short-term hydrologic forecasting 短期 水 文 预报 6.1.2.1 
showery rain 阵雨 2. 4. 30 
shuga OK J5 2.8.3.9 
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sidescan sonar system 劳 侧 声 纳 系统 11.5,.3;4 


sieve Ay Ar fi 11;7:9,1 
sieve analysis method 多分 析 法 4.7.11. 3 
sieve diameter fin AT IE ATIA 
sign rod 标志 杆 4.2.6.2 
signal of river bottom 河 底 信号 11. 5.5 
signal of water surface 水 面 信号 1]1.5.4 
signaling apparatus for river bottom 

MURIE Be AE at W271 
signaling apparatus for water surface 

7K A S ACHE a 112,16 
significance level 显著 性 水 平 4. 16. 13 
significant digit AR AR HE 5. eS 
significant tidal range 有 效 潮 差 4. 13. 6 
sill control 槛 式 控制 A DDD 
silt divider Sy wh Be 11. 7.12 
similar basin 相似 流域 12.1.6 
simulation model of water resources system 

水 资源 系统 模拟 模型 8.37 
single channel PA t Yay A 2 EOS 
single-curve method 单一 线 法 5. 2. 15 
single-valued processing of stage-discharge relation 

水 位 流量 关系 单 值 化 处 理 8 
sink of water vapor 水 汽 汇 2.3. 10.6 
siphon period 虹吸 时 间 1113-2056 
siphon rainfall recorder 虹吸 式 雨 量 计 11.3. 2. 1 
skylight of upper confining bed 含水 层 天 窗 2. 14.17. 8 
slack tide GH Yi, 2. 12. 9. 3 
slack water 平 户 2.12.1.8 
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slope 比 降 


slope and cross-section area method 


比 降 水 尺 


slope measuring staff gauge cross-section 
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slope observation 


slope gauge 


比 降 观 测 
坡地 单位 线 
UK AE pA E 


slope unit hydrograph 
sludge road felt 
sluice flow FL Hit 
slush ice Æ YK 
流 冰花 
small evaporation pan 
小 浮标 
小 洪水 
small propeller-type current meter 
小 旋 桨 流速 仪 

small-stream gauging station 


瞬时 水 样 


slush ice run 
/\\ Fd Fe AC AE AR A IIL) 
small float 


small flood 


小 河 站 

snap water Sample 

snow se 

snow cover 积 雪 
积 轨 调查 

冰 上 禾 雪 


snowcover investigation 
snow cover Over ice 
snow cushion ay HA 
积 雪 密 度 
BAS UR BE 

Fy HAR AC at 
EE tt 
snow line 雪线 
HFR 


snow density 
snow depth 
snow evaporator 


snow gauge 


snow scale 
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snowmelt 融雪 

snowmelt flood 融雪 洪水 

snowmelt flood forecasting 融雪 洪水 预报 

snowmelt runoff 融雪 径流 

soft water 软水 

soil and water conservation 水 土 保持 

soil and water losses(soil erosion and water loss) 
水 土 流失 

soil bed load sampler Vb Jet FE AS Jat HK RE BR 

soil density 土壤 密度 

soil erosion tizh 

soil erosion experiment 水 土 流失 实验 

soil evaporation 土壤 蒸发 

soil evaporator LEER RA 


soil hygroscopic coefficient 


土壤 吸湿 系数 (最 大 吸湿 量 ) 
sollmoisture content analyzer 土壤 水 分 测定 仪 
soil moisture decrease forecast iB Hy Pa Fe 


soil moisture deficit 土壤 缺 水 量 
soil moisture forecasting 丧 情 预报 (旱情 预报 ) 


soil moisture gauging station 培 情 站 
soil moisture gauging station network 培 情 站 网 
soil moisture increase forecast 增 丧 预报 


soil moisture isoline map method 
土壤 含水 量 等 什 线 图 法 

soil moisture status iy ls 

soil particle density 土 粒 密度 

soil porosity ERIRE 


soil salinization 盐 碱 化 
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soil survey and mapping 土壤 调查 与 制图 4.15.13 


soil temperature meter 土壤 温度 计 11. 10.2 
soil water 土壤 水 2 tat 
soil water characteristic curve 土壤 水 分 特征 曲线 2. 13. 10 
soil water constant 土壤 水 分 常数 2. 13.6 
soil water content 土壤 含水 量 2.13.5 
soil water content by volume 土壤 体积 含水 量 De Be Deck 
soil water content by weight 土壤 重量 含水 量 am es l 
soil water flux 土壤 水 分 通 量 2. 13. 9 
soil water content monitoring 土壤 含水 量 监测 4. 12.2 
soil water monitoring 土壤 水 监测 4.12.1 
soil water potential Zk% 2. 14.15, 10 
soil water profile 土壤 水 分 剖面 213.7 
solid state memory device 固态 存储 器 11.1.6 
solid state memory recording 固态 存储 记录 Bede 
solute potential 洲 质 势 | 2.14.15.10(4) 
solution crack A he 2. 14. 20.1 
sounding 测 次 4.5.2 
sounding line correction Fa Ug FB AC TE. 4.5.8 
sounding rod Mij AS FF TiS. 
sounding vertical Mi YR H ZR 452s] 
sounding weight 测 次 和 锤 11.5; 2 
source of water vapor 水 汽 源 2.3. 10.5 
source region for watersupply 供水 水 源 地 8.5.7 
space technology in hydrology 水 文 空间 技术 4.1.8 
span 量程 11. 13. 10 
spatial distribution of storm 暴雨 地 区 分 布 ENE 


spatial pattern of design flood 设计 洪水 地 区 组 成 7. 3. 19 


spatial pattern of typical flood 典型 洪水 地 区 组 成 7.3.18 
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special experiment 专项 实验 

special flood-reporting station 专用 报 汛 站 

special hydrologic database 水 文 专用 数据 库 

special hydrologic experiment station 
专用 水 文 实验 站 

special hydrometric station 专用 水 文 测 站 

special hydrometric station network 专用 站 网 

special water quality monitoring station 
专用 水 质 站 

specific humidity Lh XE 

specific retention fa 7K BE 

specific storativity 2S IK BE 

specific water capacity of soil 土壤 比 容 水 度 

specific yield 给 水 度 

spectrum analysis 谱 分 析 

spin test 旋转 试验 

spring R 

spring thermal 温 果 

spring mineral W R 

spring flood 春 汛 

spring investigation 果 水 调查 

spring tide K 

spring water 3R 7K 

spurious error 伪 误 差 ( 粗 差 ) 

stable channel fa E mi 

stable freeze-up stream 稳定 封冻 河流 

stable stage-discharge relation 
稳定 水 位 流量 关系 

staff gauge zero KRFA 
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staff gauge zero leveling 水 尺 零 点 测量 
人 水 位 
stage behind dam 坝 上 水 位 
stage change rate 水 位 变 率 
stage design flood 分 期 设计 洪水 
stage design storm 分 期 设计 暴雨 
stage gauge 水 位 计 
stage gauging station 水 位 站 
stage gauging station network 水 位 站 网 
stage in reservoir region 库 区 水 位 
stage observation 水 位 观测 
stage observation platform 水 位 观测 平台 
stage of zero flow 汤 流 水 位 
stage recorder 目 记 水 位 计 
stage test floor 水 位 检定 试验 合 
stage versus ratio of index and cross-section average 
sediment concentration relation curve method 
水 位 单 断 沙 比 关系 曲线 法 
stage-capacity curve 库容 曲线 
stage-discharge relation 水 位 流量 关系 
stake gauge 矮 桩 水 尺 
stamp pad method 打印 法 
stand of tide f= Ya 
standard container 标准 球 
standard current meter 标准 流速 仪 
standard deviation 标准 差 
standard evaporation pan 
ER HEZK A Ar OK IA N E-601B) 
standard for drainage of surface water 排涝 标准 
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standard for water environment protection 
水 环境 保护 标准 

standard solution 标准 溶液 

standard stage value 标准 水 位 值 

standard uncertainty 标准 不 确定 度 

state variable 状态 变量 

station control 测 站 控制 

station datum 测 站 基 面 

station year 站 年 

stationary datum 冻结 基 面 

stationary gauging 驻 测 

stationary gauging station 驻 测 站 

stationary stochastic process 平稳 随机 过 程 

station-year method 站 年 法 

statistical parameter 统计 参数 
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i Oe es ee es 
4. 16. 12. 4 
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statistical test method 统计 试验 法 (过 特 卡 罗 法 ) 7.1.10 


steady flow 恒定 流 

steady infiltration RÉ 

stepwise regression analysis 逐步 回归 分 析 
stilling well WU Fe CK FF) 

still water calibration tank ERIK Re xe TH 
stochastic generating series 随机 生成 系列 
stochastic hydrologic model 随机 水 文 模型 
stochastic hydrology 随机 水 文学 
stochastic process 随机 过 程 

stochastic programming 随机 规划 
stochastic simulation 随机 模拟 

stochastic simulation method 随机 模拟 法 
stochastic term 随机 项 


OE 
4.4.8.1 
1;.13 22.3(1) 
人 
6.4.3.4 
2.2.13 
le bebe 
7.8.9.5 
7.2.23 
ee 
Lad ld 
。 447 。 


storage still HER 2.9.18.1 
storage capacity of rainfall 保水 指数 2.3 18.1 
storage of lake 湖泊 容量 2.9. 14. 2 
storage-discharge curve ha He A BO FE 6.3. 23 
storativity 贮 水 系数 2. 14. 36.3 
storativity capacity 容 水 性 2.14.3 
storm center RE BUD 2.4;15 
storm combination method 暴雨 组 合法 7.6.2.3 
storm duration 期 雨 历 时 7.5.4 
storm enlargement 暴雨 放大 7.6.6 
storm flood 3& By Hk fee vay tas | 
storm flood forecasting 暴雨 洪水 预报 6. 1. 1. 3(1) 
storm investigation ae IN a FE 4.15.4 
storm isoline map 暴雨 等 值 线 图 o 
storm reduction index 暴雨 递减 指数 7 
storm runoff 暴雨 径流 ee eRe 
storm runoff relevant graph method 

降雨 径流 相关 法 7.3.13.4 
storm surge XL ze 2.4.14 
storm surge forecasting 风暴 潮 预 报 6.1.1.5 
storm track Z I PRE ooo 
storm transposition correction eM % BIE 7.6.7 
storm transposition method zee BE (0262 
straight reach 顺 直 河 段 | 
stream density 河流 频 度 2. Dadi Bho) 
stream gauging station 水 文 ( 流 量 ) 站 Oe occ 
stream gauging station network 流量 站 网 3.7.4 
streamflow 河川 径流 22305 
structural characteristics of basin 流域 的 结构 特征 2.5.2.2 
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structural measure of flood control 防洪 工程 措施 6. 1. 12 


structure streamgauging 建筑 物 测 流 4.6.10 
student’s distribution 学 生 氏 分 布 (t 分 布 ) 4. 16. 15. 3 
subcritical flow 缓 流 2.6.1.6 
submerged bar Pe PN 2.5.14. 6 
submerged flow 淹没 流 4.6.30. 2 
submergence coefficient HT FR 4.6. 30.7 
submergence ratio 淹没 比 4. 6. 30.6 
subsurface float 水 下 浮标 1 :0.0.3 
subsurface waterlogging Tit EEE? 
subtropical high 副热带 高 压 20 
subtropical zone 副热带 (亚热带 ) ey 7 
succession Yn A 10.1. 12 
sum of tidal volume 潮流 总 量 4.13.5.4 
summer flood AK YA, 6.1.6.2 
supercritical flow 急流 226.15 
supply and demand analysis of water resources 

水 资源 供需 分 析 8.4.1 
surface detention Hb, iy ir 64 2.3.18 
surface erosion 面 蚀 2 
surface float 水 面 浮标 11.6.5.1 
surface float coefficient 水 面 浮 标 系 数 4. 6.7.3(2) 
surface flow of mire 沼泽 表面 流 2.10. 2.4(1) 
surface layer flow of mire 沼泽 表层 流 2. 10. 2. 4(2) 
surface runoff Hh Ze 44 Hit 2 
surface slope 水 面 比 降 220.522 
surface water 地 表 水 2.135 
surface water hydrology 地 表 水 水 文学 | 
surface water pollution 地 表 水 污染 9:2. 15,2 
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surface water recharge 地 表 水 补给 
surface water resources amount 
surface water resources assessment 
地 表 水 资源 评价 
surface waterlogging 小 
suspended capillary water 悬 着 毛细 水 
suspended ice cover Ax UK 
悬 移 质 


suspended load discharge 


suspended load 
悬 移 质 输 沙 率 
suspended load discharge measurement 


悬 移 质 输 沙 率 测验 


suspended load sampler a FS Ji KE FE 
suspended rod cableway 悬 杆 缆 道 


审 球 钢丝 绳 悬 索 
SF FLT tir we AS 


suspending cable with ball 

suspending tape with hole 

EER 

sustainable water resources development 
水 资源 可 持续 开发 

sustainable water resources utilization 
水 资源 可 持续 利用 

沼泽 水 文学 

THEN 


synchronous series 


suspension cable 


swamp hydrology 
swampiness 
同步 系列 
KATE 
RARER 
天 气 形势 (环流 形势 ) 
综合 改正 
水 文 综合 过 程 线 
总 不 确定 度 


synoptic process 
synoptic scale system 
synoptic situation 
synthetic correction 
synthetic hydrograph 
synthetic uncertainty 
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synthetic uncertainty 扩展 不 确定 度 

synthetic unit hydrograph 综合 单位 线 

system analysis method 系统 分 析 方 法 

system reliability 系统 可 徘 性 

systematic error 系统 误差 

systematic uncertainty 系统 不 确定 度 
T 

table structure 表 结 构 

tag line bot TaN A 

target year 水 平年 

tearing of river bed 揭 河 底 现象 

tectonic lake 构造 湖 


tectonoclastic fissure water 构造 裂 际 水 


telecontrol stage recorder 远 传 水 位 计 
telemetering evaporimeter 遥测 蒸发 计 


telemetering rainfall recorder 遥测 雨量 计 


telemetering stage recorder 遥测 水 位 计 


telemetry 遥测 

telemetry station 遥测 站 

telemetry terminal meter 遥测 终端 机 
telemetry unit 遥测 装置 

temperate zone 温 市 

temperature drift 温度 漂移 ( 温 漂 ) 
temporary benchmark 临时 水 准点 
temporary gauge 临时 水 尺 


temporary gauging cross-section 临时 测 流 断面 


temporary-curve method 临时 曲线 法 
tensiometer-type soilmoisture gauge 


张力 计 式 土壤 水 分 测定 仪 
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terrestrial hydrology 陆地 水 文学 


tertiary industry water use 第 三 产业 用 水 


test ”产品 检测 (测试 .试验 ) 
test device for rainfall recorder 
BRD Bt iE E 
test for independence 独立 性 检验 
test gauging 检测 
textual research period 考证 期 
thalweg TR tah Be 
thalweg profile DR ah A Br TL 
thawing 融 冰 
thermister 半导体 水 温 计 
thickness of confined aquifer 
承 压 含 水 层 厚 度 
thickness of frazil slush 冰花 厚 
thickness of immersed ice 水 浸 冰 厚 
thickness of phreatic water aquifer 
潜水 含水 层 厚度 
Thiessen polygon ae FRA IIE 
thin-plate weir yen RE He 


thunderstorm Ze 
tidal bore 7H Te 
tidal current 潮流 


tidal current curve 潮流 曲线 

tidal current limit 潮流 界 

tidal current table 潮流 表 

tidal cycle 潮汐 周期 

tidal discharge a iit E 

tidal factor relation method 潮汐 要 素 法 
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tidal flat 滩涂 ( 海 涂 ) 
tidal gauge 验 潮 仪 ( 潮 位 计 ) 
tidal level 潮 位 (潮水 位 ) 


tidal level observation 


潮水 位 观测 ( 验 漳 ) 
济 水 位 站 ( 验 滑 站 ) 


tidal level station 


KF 


tidal limit 


tidal power resources 潮汐 水 能 资源 
tidal prediction 潮汐 预报 

tidal range Gl 

tidal reach 感 潮 河 段 

tidal reach 潮水 河 

tidal table 潮汐 表 

tidal velocity 潮流 速 

tide 潮汐 

tide generating force 5| 7 


tidetype i AY 
time distribution of storm 暴雨 时 程 分 配 
time domain reflectometry 


时 域 反 射 土 壤 含水 量 计 (CTDR， 


time domain transmission 


时 域 传输 土壤 含水 量 计 CTDT) 
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time drift WAA OA) Vd ae ean 
time series 时 间 序 列 1 2: vd 
time series analysis method 时 间 序 列 分 析 法 6502052 
time-integrating sampler 积 时 式 采 样 器 | 本、 
time-invariant hydrologic model 时 不 变 水 文 模 型 6. 4. 3. 9 
time-variant hydrologic model 时 变 水 文 模型 6. 4. 3. 10 
timing error 计时 误差 11. 13. 13 
tipping-bucket rainfall recorder 翻斗 式 雨 量 计 132:2 
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tipping-bucketrainfall sensor 
il SAB Bt aE 
topographic increasing factor 地 形 增强 因子 
topographic survey 地 形 测 量 
topographic survey method 地 形 法 
torrent raplds 急流 滩 


torrential flood erosion 山洪 侵蚀 

torrential rain 暴雨 

tortuosity AS py K 

total amount of sewage discharge 排污 总 量 


total dissolved solids 溶解 性 总 固体 

total amount control of sewage discharge 
排污 总 量 控制 

total inflow of river network 河 网 总 人 流 


total oxygen demand 总 需 氧 量 
total runoff 径流 总 量 

total sediment load 全 沙 

total sediment load 总 输 沙 量 
total storage capacity 总 库容 


tour gauging 16 ilj 

tour gauging base 水 文 巡 测 基 地 

tour gauging station 这 测 站 

trace 痕迹 量 

tracer IR ER HM 

tracking-type wire weight stage gauge 
ER Boas A eek BE 7K AL TP 

tranquil break-up M FF A 

transboundary river gauging station 
跨 界 河流 站 (界河 站 ) 
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transformation among precipitation, surface water, 
soil water, and grounwater 四 水 转化 
transformation among precipitation, 
surface water, and groundwater 三 水 转化 
transformation experiment among precipitation， 
surface water, and groundwater 三 水 转化 实验 
transformation experiment among precipitation, 
surface water, soil water, and groundwater 

四 水 转化 实验 
transformation of pollutant 污染 物 转化 
transformation of river pattern 河 型 转化 
transition curve 过 渡 曲 线 
transmission by wireless signal 无 线 信号 传输 
transmissivity coefficient 导 水 系数 ( 释 水 系数 ) 
transpiration 散发 (植物 苞 腾 ) 
transport of pollutant 污染 物 迁 移 
transverse slope of water surface 水 面 横 比 降 
trapezoidal notch weir BB JE HE 
traverse survey 导线 测量 
trellis drainage pattern 格 状 水 系 
trend analysis 趋势 分 析 
trend term 趋势 项 


triangular notch weir = FATE de 
triangular-profile weir = ATE ği ae 
triangulation 三 角 测 量 

triaxial mean particle diameter = BPE YALE 


tributary 支流 
tropical cyclone 热带 气旋 
tropical depression 热带 低压 
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tropical zone 热带 
低压 模 
真 值 
E yh BE CTH BE) 
type A evaluation of uncertainty 
不 确定 度 的 A 类 评定 
type B evaluation of uncertainty 
不 确定 度 的 B 类 评定 
台风 
台风 雨 
典型 流域 
typical {flood composition method 
典型 洪水 组 成 法 
typical flood hydrograph 


tropical storm 


trough 
true value 


turbidity 


typhoon 
typhoon rain 


typical basin 


典型 洪水 过 程 线 
典型 过 程 线 
典型 暴雨 
典型 年 (代表 年 ) 
U 


ultra-short wave communication 


typical hydrograph 
typical storm 


typical year 


超短波 通信 
EE FE U W RA O FE W R 
船用 超声 波 测 深 仪 


ultrasonic sounder 
ultrasonic sounder for boat 
ultrasonic sounder for cableway 
绕道 超声 波 测 深 仪 
ultrasonic stage recorder 
无 偏 性 
不 确定 度 


underground erosion 


超声 波 水 位 计 
unbiasedness 
uncertainty 

潜 人 刨 
underground river 地 下 蜡 河 (地 下 河 ) 
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underlying Surface 下 热 面 AE A 


underwater battery container 水 下 电池 简 11.2.14 
underwater electrode plate 水 下 极 板 11.2.13 
underwater ice 7K A ok 2.8.3.8 
underwater signaling apparatus 水 下 信和 号 发 生 器 12-12 
underwater topographic survey 水 下 地 形 测 量 4. 2. 19. 2 
undulating range of surface 水 面 起 伏 度 4.4.5 
uniform flow 均匀 流 ( 等 速 流 ) 2.6.1.3 
unit discharge ” 单 宽 流量 4. 6.7.1(5) 
unit hydrograph 单位 线 6. 3.31 
unstable channel AS Fi ce TH) FS CF YA Tay BE) 2o T32 
unstable freeze-up stream 非 稳定 封冻 河流 2.82203 
unstable stage-discharge relation 

不 稳定 水 位 流量 关系 5 2.1452 
unsteady flow 非 恒 定 流 2.6.1.2 
up extension of calibration equation 

检定 公式 上 延 11. 13. 22.9 
upper confining bed 陋 水 顶板 2.14.17.1 
upper water level for flood control 防洪 高 水 位 2.9.17.4 
uprightfreeze-up 立 封 2. 8. 4. 1(2) 
upstream EG 2.064221 
upstream flow W Tit, 4.6.2.7 
upward capillary water 

支持 毛细 水 (上 升 毛 管 水 ) 2. 14. 15. 3(1) 
upward gravity water 支持 重力 水 2. 14. 15. 4(2) 
upwellingover ice KEBK E 0 
urban climate 城市 气候 2. 15. 6 
urban domestic wateruse 城镇 生活 用 水 8.2.13. 1 
urban domestic water demand 城镇 生活 需 水 量 8.4.6. 3 


urban flood drainage system 城市 排涝 系统 
urban hydrology 城市 水 文学 

urban sewerage system 城市 排水 系统 
urban stormwater model 城市 雨 洪 模型 
urbanization rate 城市 化 率 

usable density 可 用 密度 

utilization of brackish water 微 威 水 利用 
utilization of seawater 海水 利用 


utilization ratio of water resources 水 资源 利用 率 


V 
valley glacier Z tk JI 
value of unit water resources quantity 
单位 水 资源 量 价值 
vaporous water 气态 水 
vapor pressure 水 汽 压 
variable substitution 变量 代 换 
variance 方差 
variation of reservoir storage 7K FE 7K ES 
vegetation 植被 
velocity and flow direction meter of groundwater 
地 下 水 流速 流 回 仪 
velocity distribution in river 河道 水 流 流 速 分 布 
velocity head 流速 水 头 ( 动 能 ) 
Venturi flow meter 文 杜 里 流量 计 
Venturi flume St AE FAK FE 
verification Rr xe 


verification of current meter and flow meter 


流速 流量 仪器 检定 
verification of rainfall recorder 雨量 计 检 定 
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水 位 计 检 定 
高 程控 制 测 量 
直立 水 尺 


vertical water vapor transport 


verification of stage gauge 
vertical control survey 


vertical gauge 


vibrational sediment concentration meter 
振动 式 测 沙 仪 
violent break-up 武 开 河 
virtual discharge 虚 流 量 
visual observation of ice regime 冰 情 月 测 
vortex 低 涡 
W 
wading rod UU AF 
wading stream gauging 涉 水 测 流 
游荡 河 段 
警戒 水 位 
wash load ir YE Je 


water 水 


wandering reach 


warning stage 


water atlas 水 图 
水 量 平衡 


water balance experiment 


water balance 

水 均衡 实验 
沼泽 水 量 平 衡 
水 平衡 测试 


water balance of mire 
water balance test 
water body 水 体 
water conservancy computation 
water deficit pkk Æ 

water demand assessmentfor ecosystem 


生态 需 水 评估 


水 利 计算 


水 汽 垂 直 输 送 


是 和 
4.2.17.1 
11.4.1.2 
iar ae ar 


| 

rae ena LOCZ 
4. 6.7.3(4) 
4.11.1.2 

2. 4. 23 


ELG 
4.6.9 
Aoa l9 
6.1.16 


water demand for balance between water and sediment 


U PEEK 


生态 需 水 
水 质 需 水 
水 温 需 水 


water demand for ecosystem 

water demand for water quality 

water demand for water temperature 

需 水 预测 
生产 需 水 量 

water demand of rural resident and livestock 
农村 生活 需 水 量 

water depth of submergence tolerance of crop 
作物 允许 耐 济 水 深 

水 边线 ( 岸 线 ) 
田间 水 利用 系数 

水 环境 


water environment monitoring 


water demand prediction 


water demand of production 


water edge 
water efficiencyin field 


water environment 


水 环境 监测 


water environment capacity 水 环境 容量 
water environment effect 水 环境 效应 
water environment element 
水 环境 要 素 ( 水 环境 基质 ) 
water environment investigation 水 环境 调查 


水 环境 保护 
water environmental impact assessment 


水 环境 影响 评价 


water environment protection 


water equivalent of snow 雪 水 当量 
water erosion kA eh 
water flow over ice Ik EWK 


water function area monitoring station 
水 功能 区 监测 站 

water injecting test 注水 试验 

water meter 水 表 

城市 水 网 密度 


water network density of urban 
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water of aeration zone ELAH 7K 2 14 19 


water pollution 水 污染 92,15 
water pollution accident 水 污染 事故 9. 3. 14 
water pollution by organism 生物 水 污染 9. 2.15.4 
water pollution source management 水 污染 源 管 理 9. 4. 5 
waterproject investigation 水 工程 调查 4. 15. 19 
water quality 水 质 9.2. 2 
water quality correlation method 水 质 相 关 法 6.9. 2 
water quality database 水 质数 据 库 5 3 过 人 
water quality experiment 水 质 实 验 12.1.8 
water quality investigation 水 质 调查 Ae 1516 
water quality management 水 质 管理 9. 4. 4 
water quality model ”水 质 模型 9. 3. 16 
water quality model method 水 质 模型 法 6.9.3 
water quality monitoring 水 质 监 测 4.9.2 
water quality monitoring station 

水 质 站 (水 质 监 测 站 ) 3.3.8 
water quality monitoring station network 

水 质 ( 水 环境 监测 ) 站 网 3710 
water quality parameter 水 质 参 数 9. 3. 15 
water quality planning 水 质 规划 9. 4.7 
water quality prediction 水 质 预报 (水 质 预 测 ) 6.9.1 
water quality protection 水 质保 护 9. 4. 3 
water quality trend analysis 水 质变 化 趋势 分 析 9. 3. 22 
water quality warning and forecasting 

7K Jit TE Xe BHR Gully is 
water regime 水 情 652.1 
water resources 水 资源 8.1.1 
water resources allocation 水 资源 分 配 8.1.7 


水 资源 配置 系统 


water resources allocation system 


water resources assessment 水 资源 评价 
water resources crisis 水 资源 危机 
water resources development 水 资源 开发 


water resources development and utilization 
水 资源 开发 利用 
water resources development planning 水 利 规划 
水 利 区 划 
水 资源 了 预测 
水 资源 监测 
water resources monitoring and management database 


水 资源 监控 管理 数据 库 


water resources development zoning 
water resources prediction 


water resources monitoring 


water resources monitoring station 水 资源 监测 站 
water resources planning 水 资源 规划 
water resources protection 水 资源 保护 
water resources protection planning 
水 资源 保护 规划 
water resources survey 水 资源 调查 
water resources system 水 资源 系统 
water resources system analysis 水 资源 系统 分 析 
water resources utilization 水 资源 利用 
water resourcesvalue 水 资源 价值 
water resources warning 水 资源 预警 
water resources zoning 水 资源 分 区 
water retention of mire 沼 译 持 水 性 
water sample 水 质 样品 
watersample preservation 水 样 保存 
water Saving 节约 用 水 
water scarcity IK Fie 
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8.4.12 
S23 
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So 
8.9.0 

Bedel 
STAS 
8.1.6 

Zo 
4.9.4 
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8.5.18 

8.1.11 


water Supply capacity 供水 能 力 

water supply prediction 供水 预测 

water surface coverage index of urban 
城市 水 面 履 盖 指 数 

water surface evaporation 水 面 蒸发 


water surface evaporation pan 7K Th AE A AE 


water surface evaporation station 水 面 蒸发 站 


water surface evaporation station network 
水 面 蒸发 站 网 
water Surface evaporation yard on a floating 
PRP OK HKG 
water surface evaporation yard on land 
陆 上 水 面 蒸发 场 
water surface profile 水 面 线 
water surface profile method 水 面 曲线 法 
water surface thermometer 水 面 温度 计 
water surface width 水 面 宽 
watersurvey 水 量 调查 
watertable contour map 地 下 水 等 水 位 线 图 
water temperature 水 温 
water temperature model 水 温 模 型 
water temperature observation 水 温 观 测 
water temperature recorder 水 温 自 记 仪 
water thermometer 水 温 表 
water use efficiency 用 水 效率 
water use for salinity control 压 咸 用 水 
water use for salinization control 压 盐 用 水 
water use prediction 用 水 预测 
water vapor 水 汽 


8.4.8 
8.4.5 


Lasko 
2 
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ee 


3.8.7 


water-bearing medium 含水 介质 

water-bearing rock formation 含水 崖 组 

water-bearing rock property 含水 岩 性 

water-bearing rock series 含水 岩 系 

water-level measurement using agraduted steel tape 
钢 卷 太 水 痕 法 (测量 地 下 水 位 ) 

water-level measurement using an air line 
压力 式 测 量 地 下 水 位 方法 

watershed flood 流域 性 洪水 

watershed flow concentration forecasting 
流域 汇流 预报 

watershed hydrologic forecasting 
流域 水 文 预报 (降雨 径流 预报 ) 

watershed investigation 流域 调查 

watershed runoff yield forecasting 
流域 产 流 预 报 

watershed sediment yield 流域 产 沙 量 

watershed shape correction 流域 形状 改正 

watershed 流域 

wateruse investigation 用 水 调查 

wateruse quota 用 水 定额 

wave crest 波峰 

wave height 波 高 

wave length 波长 

wave meter 测 波 仪 

wave observation 波浪 观测 

wave steep UY BE 

wave trough 波 合 

wave velocity 波 速 
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weather KA 2. 4. 2 


weather radar KR Hi 11.3.3 
synoptic system 天 气 系 统 2. 4. 13 
weathering fissure water 风化 裂 际 水 2. 14. 19.4 
weight function method AN BR BE 7.2.17. 9 
weighted mean method 加 权 平 均 法 Se re 
weighting evaporimeter 称 重 式 蒸 发 器 113704 
weighting rain and snow recorder 

称 重 式 雨 雪 量 计 11:3 54 
weighting rainfall recorder 称 重 式 雨 量 计 11. 3.2.4 
weir =H LH 4.6.11 
weir and sluice gauging station HE [a] yyy 3.2555 
weir body He {as 4.6.23 
weir flow HE Yit 4.6.29 
well purging device 洗 井 设备 11. 8. 14 
westerly trough Pa XR 2.4.16 
wet deposition 湿 沉 降 9.2. 18. 1 
wet line correction 湿 绳 改正 4.5.8.2 
wet year 丰 水 年 7.4.9 
wetland ecosystem 湿地 生态 系统 10. 2.6 
wetted cross-section 过 水 断面 4.5.6.2 
wetted perimeter ie} 2.6.8 
white noise series Hh ve BEL FAO CR BS A I) | 7.2.7 
width-integrating method 积 宽 法 4.6.7.1(1) 
wilting coefficient i 2s AR 2.13.6. 3 
wind IX 2.4.42 
wind direction JA 回 2. 4. 42.1 
wind speed 风速 2.4.42. 2 


wire weight gauge E Safe SRK LT Ck BE EK RD 11.4.1. 4 
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wire weight gauge for groundwater 


地 下 水 位 测 尺 ( 悬 锤 式 水 位 计 ) 11.8.3 
yield capacity 给 水 性 2 IAT 
Z 
zero flow in river mf F TE S 
zero flux plane method 零 通 量 面 法 2. 14. 15. 11 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 有 反面 词 来 用 “严禁 ”; 
2) 表 示 产 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 "应 ”, 反面 词 采 用 “不 应 或“ 不得”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “家”, 有 反面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 “应 符合 …… 
的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


水 文 基本 术语 和 和 从 号 标准 
GB/T 50095 - 2014 


条 文 说 明 


修订 说 明 


《水 文 基 本 术语 和 符号 标准 )GB/T 50095 一 2014, 经 住房 城乡 
建设 部 2014 Æ 12 月 2 日 以 第 587 号 公告 批准 发 布 。 

本 标准 是 在 《水 文 基 本 术语 和 符号 标准 》GB/T 50095 一 98 的 
基础 上 修订 而 成 的 , 原 标准 的 主编 单位 是 水 利 部 南京 水 文 水 资源 
研究 所 , 参 编 单位 是 水 利 部 原水 文 司 ,水利 部 水 利信 息 中 心 、. 原 地 
质 矿 产 部 地 质 环境 司 、 原 电力 工业 部 水 电 水 利 规划 设计 总 院 、 中 国 
气象 局 天 气 司 水利 部 长 江水 利 委员 会 水 文 局 .四 川 联合 大 学 、 河 
海 大 学 ,主要 起 草 人 员 是 赵 海 瑞 、 张 住民、 袭 克 疆 、 朱 晓 原 、 朱 宗法 、 
MAE . 张 一 军 . 杨 远 驰 、 王 金 蛮 、 李 世 镇 、 林 传真 。 本 次 修订 的 主 
要 内 容 有 :增加 了 新 的 术语 ,完善 了 水 文 基本 术语 的 分 类 体系 
急 对 原 标 准 中 部 分 术语 的 定义 进行 了 适当 修改 ;四 对 原 标准 中 部 
分 术语 的 英文 翻译 进行 了 修改 ;由 增加 了 汉 英 术语 条 目 索 引 和 英 
汉 术 语 条 目 索引 ;外 删除 了 原 标准 中 少量 不 合适 的 术语 。 

本 标准 修订 过 程 中 ,编制 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ,认真 总 结 
了 原 标准 制订 以 来 ,水 文科 学 技术 领域 的 最 新 进展 。 在 听取 国内 
众多 专家 意见 的 基础 上 ,经 多 次 认真 讨论 .修改 ,最 后 由 水 利 部 会 
同 有 关 部 门 审查 定稿 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 验 收 、 科 研 、 学 校 等 有 关 人 员 在 使 用 本 
标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 《水文 基本 术语 和 符号 标准 》 
编制 组 按 章 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 , 对 各 章 中 的 少量 术语 
定义 补充 了 延伸 性 说 明 。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具备 与 标准 正文 同 
等 的 法 律 效力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 术语 定义 的 参考 ，。 
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1986 年 建设 部 颁布 了 《水 文 测验 术语 和 符号 标准 》GBJ 95— 
86 ,并 目 1987 年 7 月 1 日 起 实施 ,1998 年 通过 重新 修订 ,并 定名 
为 4 水文 基本 术语 及 符号 标准 》GB/T 50095 一 98。《 水 文 基本 术语 
及 符号 标准 》GB/ 工 50095 一 98 的 发 布 和 实施 ,有 效 地 规范 了 水 文 
基本 术语 和 符号 在 各 项 技术 标准 和 科技 活动 中 的 应 用 ,发 挥 了 很 
大 的 作用 。 近 年 来 , 随 着 (中 华人 民 共 和 国 水文 条 例 》 的 发 布 实施 
以 及 “大 水 文 ? 发 展 理念 的 确立 ,水 文 服务 经 济 社会 的 领域 得 到 了 
很 大 程度 的 拓展 。 在 这 样 的 情况 下 , 原 标准 与 当前 水 文 行业 发 展 
形势 有 些 不 相 适 应 ,需要 进一步 凝练 .拓宽 和 统一 现 有 水 文 基本 术 
语 和 符号 。2010 年 ,在 水 利 部 标准 化 主管 机 构 的 大 力 支持 下 , 住 
房 城乡 建设 部 在 (关于 印发 (2010 年 工程 建设 标准 规范 制订 .修订 
计划 ;的 通知 兴建 标 [2010]43 号 ) 中 ,将 《水 文 基本 术语 和 符号 标 
准 ) 列 和 人 了 国家 标准 修订 计划 ,并 于 2010 年 4 月 与 水 利 部 水 利信 
息 中 心 签 订 了 编号 为 L2010 一 1 一 94j] 的 工程 建设 标准 修订 项 目 合 
lr] ,明确 了 工作 内 容 和 完成 时 限 要 求 。 

制定 本 标准 之 目的 在 于 合理 地 统一 我 国 水 文科 学 技术 及 其 相 
关 业 务 领 域 的 基本 术语 和 通用 符号 ,使 水 文 行业 的 术语 和 符号 标 
准 化 ,消除 因 某 些 术 语 定义 不 确切 而 造成 的 混 消 ,以 利于 水 文科 技 
信息 的 分 类 ,存储 和 交流 ,为 修订 各 类 水 文 规范 (标准 )、 编 写 有 天 
技术 文件 .出 版 书刊 ,对 外 交流 等 奠定 基础 ,以 促进 水 文科 学 技术 
的 发 展 。 

本 标准 是 以 陆地 水 文 为 主 , 包 括 地 下 水 .冰川 湖泊、 沼泽 等 水 
文 ,不 包括 海洋 水 文部 分 。 本 标准 除 符 号 外 ,术语 分 十 一 大 部 分 : 
通用 术语 章 列 和 水 文学 科 的 基本 概念 性 术语 ;水 文 站 网 章 列 入 水 
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文 站 网 、 水 文 测 站 分 类 及 站 网 管理 等 方面 术语 ;水 文 监 测 童 列 人 水 
文 测验 基本 设施 、 水 文 要 素 测 验方 法 、 水 文 调查 以 及 水 文 测验 误差 
等 方面 术语 ;水 文 数据 处 理 章 列 人 水 文 资料 整编 及 水 文 数据 库 等 
方面 术语 ;水 文 情报 预报 章 列 人 水 文 情 报 、 产 汇流 、 水 文 模型 及 水 
文 预报 等 方面 术语 ;水 文 水 利 计算 章 列 和 人 水 文 统计、 随机 水 文 、 设 
计 洪 水 .设计 年 径流 、 设 计 暴 雨 . 可 能 最 大 暴雨 及 可 能 最 大 洪水 ~ HF 
洲 排 渍 及 水 利 计 算 等 方面 术语 ;水 资源 音 列 人 水 资源 调查 评价 、 系 
统 分 析 .规划 、 开 发 利用 等 方面 术语 ;水 环境 章 列 人 水 环境 质量 .水 
环境 质量 评价 及 水 环境 保护 等 方面 术语 ;水 生态 章 列 人 水 生态 系 
统 . 水 生态 评 佑 及 水 生态 修复 等 方面 内 容 ; 水 文 仪 右 设备 及 计量 章 
列 人 水 文 测验 的 仪 右 设备 ,水文 自 动 测报 系统 及 水 文 计 量 等 方面 
术语 ;水 文 实验 革 列 入 径流 、 获 发 .水 库 水 文 .河道 ( 床 ) 演 变 观 测 太 
地 下 水 和 土壤 水 实验 等 方面 术语 。 
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2 通用 术语 


本 章 共 分 15 节 , 除 一 般 术 语 外 ,有 水 文 循环 诸 水 文 要 素 术 语 ， 
与 水 文 二 接 有 关 的 气象 术语 ,流域 及 水 系 河 相 自 然 地 理 术 语 , 河 流 
水 情 术 语 , 河 流 重 要 特征 如 泥 沙 、 冰 情 、 河 口 潮汐 术语 。 除 河流 外 ， 
其 他 水 体 如 湖泊 水 库 、 沼 泽 、 冰 川 . 地 下 水 等 术语 均 专 门 列 节 。 针 
对 土壤 水 专门 列 丧 情 节 , 针 对 特殊 区 域 专门 列 城市 水 文 节 。 从 应 
用 的 角度 ,包含 了 陆地 水 文 的 各 个 方面 ,系统 全 面 。 

“流量 ”条 目 是 水 文学 科 中 最 基本 的 术语 ,国内 外 通用 ,其 他 学 
科 也 应 用 这 一 术语 。 从 定义 来 看 , 它 不 但 有 “ 量 ” 的 概念 ,而 且 还 有 
“时 间 ” 概 念 ,因此 从 科学 的 定义 来 讲 , 它 是 一 种 “ 率 ”, 而 不 是 一 种 
单纯 的 “ 量 ”。 为 了 避免 引起 混乱 ,在 未 能 找到 更 为 科学 , 且 为 人 们 
广泛 接受 的 新 的 术语 名 称 之 前 , 仍 保持 “流量 ”是 较为 可 取 的 ,可 以 

“大 气 环 流 ” 条 目 这 种 大 范围 大 气 运动 的 水 平 尺 度 在 数 干 干 米 
以 上 ,垂直 尺度 在 10km 以 上 ,时 间 尺 度 有 指 一 至 几 天 、 一 月 一 
李 .半年 .一 年 或 多 年 平均 的 状况 。 

“中 小 尺度 系统 ”条 目 中 的 中 义 度 天 气 系 统 水 平 范 围 为 十 几 和 于 
米 至 200km 一 300km ,生命 期 约 为 几 小 时 至 十 几 小 时 ,主要 类 别 有 
雷暴 群 、. 线 ,暴雨 团 等 。 小 尺度 天 气 系统 水 平 范围 约 几 十 米 至 十 几 
千 米 ,生命 期 约 为 几 分 钟 至 几 小 时 ,主要 类 别 有 雷 暴 单 体 、 龙 卷 
风 等 。 

“ 锋 ?” 条 目 水 平 宽 带 在 近 地 面 约 为 几 十 千 米 ,在 高 层 可 达 几 日 
干 米 , 风 的 水 平 范围 可 延伸 几 百 干 米 至 几 千 干 米 。 

“气温 ”条 目 气 象 上 的 气温 指 百 叶 箱 中 距 地 面 1. 5m 高 度 处 的 
温度 表 量 得 的 大 气温 度 。 
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“TH He DUR’ AEA BE Ata 1805 年 拟定 后 ,几经 修改 为 自 
O~12 共 分 13 个 风 级 ,1946 年 后 又 修改 增加 到 从 0 一 17 共 18 个 
等 级 。 

“流域 ”条 目 英 语 对 应 词 常 用 watershed, tH % AJ basin, 
catchment, KRI BY FA watershed, 小 流域 常用 basin、catchment， 
故 这 里 将 这 些 对 应 词 并 列 。 

“流域 平均 高 程 * 条 目 计 算式 为 : 

h. rh mea ene 
á A 
AP: 有 ,一 一 流域 平均 高 程 ; 
相 邻 等 高 线 间 的 流域 面积 ; 


jj 一 一 相信 等 高 线 间 的 平均 高 程 ; 





dı sd? SN sdn 





A 一 一 流域 面积 。 
“流域 平均 坡度 ”条 目 计 算式 为 : 
Aho = Ahi Li +HAh Li tee + Ah, = 
Sogo 
ZAP S。, 一 一 流域 平均 坡度 ，; 


Aho „Ahı .Ahz、…、Ah, 一 一 等 高 线 间 的 高 差 ; 

LI、L ,一 一 等 高 线 的 长 度 。 

“流域 不 对 称 系 数 ” 条 目 计 算 公 式 为 : 

a 一 2(A —A,)/(AL 十 A,) 

式 中 : oa 一 一 流域 不 对 称 系数 ; 
A, 和 A, 一 一 十 流 左 、 右 尾 文 流 的 流域 面积 。 

“水 面 比 降 ” 条 目 英 语 对 应 词 采 用 ISO 772(1988) 的 surface slope, 

“ 冰 次 ”条 上 日 定义 流 冰 为 姿 。 在 部 分 书刊 中 定义 积 冰 为 资 。 结 
冰 只 是 水 在 0C 或 低 于 0C 时 凝结 成 的 固体 , 它 有 一 系列 的 冰 现 
象 , 只 是 在 流动 的 冰 才 为 冰凌 。 

“ 隔 水 层 ” 和 “透水 层 ” 条 目 英 语 对 应 词 按 国 外 和 国内 地 质 部 门 
习惯 用 语 , 本 标准 采用 了 confining bed 和 permeable bed, 
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3 水 文 站 网 


本 音 共 分 7 节 , 除 一 般 术 语 外 ,有 水 文 站 网 、 水 文 测 站 、 水 文 测 
站 分 类 水 文 监 测 环境 、 水 文 站 网 管理 等 术语 。 

“大 河 控 制 站 ”“ 区 域 代 表 站 ”和 “小 河 站 ”三 条 目 在 国内 已 经 
通用 ,国家 现行 标准 《水 文 站 网 规划 技术 导 则 》SL 34 一 2013 已 有 
明确 规定 界限 。 控 制 面积 为 3000km? ~5000km’ 以 上 大 河 干流 上 
的 流量 站 ,为 大 河 控制 站 ;干旱 区 在 300km ~500km’ 以 下 ,湿润 
区 在 100km ~200km" 以 下 的 小 河流 上 设立 的 流量 站 , 称 为 小 河 
站 ;其余 在 天 然 河流 上 的 流量 站 , 称 为 区 域 代表 站 。 

“水 库 站 ”“ 湖 泊 站 ”条 目 主 要 是 指 在 其 出 口 处 设置 以 测定 水 
位 和 流量 为 主 的 水 文 站 ,有 的 地 区 在 进口 处 和 库 区 或 湖区 设 有 观 
测 项 目 ( 或 断面 ), 也 统称 水 库 ( 湖 泊 ) 站 。 仅 观测 库 ( 湖 ) 水 位 时 ,应 
称 水 库 ( 湖 泊 ) 水 位 站 。 
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4 水 文 监测 


本 章 共 分 16 节 , 除 一 般 术 语 外 ,有 水 文 测验 基本 设施 术语 ; 按 
测验 项 目 分 有 降水 量 与 蒸发 量 , 水 位 .水温 及 波浪 ,水 深 及 断面 , 流 
速 流向 及 流量 , 泥 沙 测验 及 泥 沙 颗 粒 级 配 分 析 , 地 下 水 ,水 环境 ， 
水 生态 , 冰 情 , 丧 情 ,潮水 河 ,水 库 水 文 等 14 节 的 观测 (监测 测验 ) 
方法 ,对 测验 各 项 目的 术语 均 作 了 全 面 安 排 ; 对 水 文 调 查 及 水 文 测 
验 误差 术语 安排 了 两 节 。 这 样 使 水 文 测验 方法 方面 的 术语 全 面 ， 
结构 合理 ,内 容 丰 寅 、 系 统 。 

“相应 水 位 ”条 目 在 水 文 情报 预报 领域 内 定义 为 河流 上 、 下 游 
站 (断面 ) 同 位相 的 水 位 。 

“ 测 得 水 深 ? 条 目 是 当 采 用 悬 索 悬 吊 铅 鱼 或 测 深 锤 测 深 时 ,由 
于 受 流速 影响 ,所 直接 读 得 的 水 面 至 床 面 的 长 度 值 往往 大 于 实际 
TK DR ,应 进行 湿 绳 改正, 才 为 实际 水 深 。 

“过 水 断面 2 和” 水道 断 面 ? 两 条 目 往 往 被 人 混 消 。 过 水 断面 是 
在 河 案 或 管道 内 有 流速 能 排泄 水 流 的 横断 面 , 其 中 扣除 了 死水 断 
面 面 积 。 包 括 死水 断面 面积 时 为 水 道 断 面 。 无 死水 断面 面积 时 ， 
两 者 相等 。 

“照相 法 "条 目 , 床 沙 测验 一 般 适 用 于 对 床 沙 表层 未 被 破坏 、 粒 
4E KF 16mm 卵石 沙滩 的 断面 上 取样 。 

“ 记 沙 颗粒 级 配 分 析 ” 条 目 中 列 了 9 种 分 析 方 法 术语 ,每 种 方 
法 适用 粒 径 范 围 及 沙 重 要 求 是 不 同 的 。 如 斥 量 法 适用 于 粒 径 大 于 
32mm, Miao FA AL HW 0. 062mm ~ 32. 000mm, 沙 重 需 
0.3g~50. 0g。 粒 径 计 法 适用 于 管内 径 为 25mm, 管 长 1050mm 
时 ,分 析 粒 径 范围 在 0. 062mm~ 0. 500mm, 沙 重 需 0. lg~1. 5g; 
当 管内 径 为 40mm, 管 长 为 1300mm 时 ,分 析 粒 径 范 围 在 0.062mm~ 
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1. 000mm, 沙 重 需 0. lg 一 5. 0g。 了 吸管 法 当 采 用 量 简 为 1000mL 时 ， 
分 析 粒 径 范 围 为 0.002mm 一 0. 062mm, 沙 重 需 1. 0g 一 10. 0g; 当 采 用 
量 简 为 600mL 时 ,分 析 粒 径 范 围 仍 为 0.002mm 一 0. 062mm, 沙 重 仅 
需 0.6g~6.0g. WICARA A TALE A 0. 002mm~0. 062mm, 泥 沙 浓 
BEA 0.05%~0.5%. Bb UUme AiG HF ALEK TF 0. 031mm, 泥 沙 
KEK O0.5%~1.0%, 

“Tit OK ot A BE” RH, Bt A YE PEK A AN BE E H AIA 
规范 和 一 些 著作 中 , 均 习 惯 采用 这 一 术语 ,这 里 不 作 更 改 仍 采 用 此 
术语 。 

“ 异 重 流 测验 ”条 目 , 异 重 流 是 两 种 密度 不 同 的 流体 , 因 密 度 的 
差异 而 产生 的 分 层 相 对 运动 ,在 水 库 静 水 下 面 主 要 是 由 于 人 库 泥 
沙 含量 大 的 水 流 没 有 扩散 并 沿 着 河床 向 坝 址 流动 所 进行 的 测验 。 
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$5 水 文 数据 处 理 


本 章 共 分 3 节 , 除 一 般 本 语 外 ,有 资料 整编 和 汇编 `, 水 文 数据 
ER 。 

“水 文 资料 整编 "条目 是 水 文 测验 部 门 一 项 基本 的 重要 工作 ， 
它 包 含 原始 资料 在 站 整理 ,分 站 (大 队 分局、 处 ) 进 行 整编 ,全 水 系 
或 全 流域 资料 审查 ,然后 由 汇 刊 机 关 进 行 资料 汇编 ,将 资料 汇总 、 
编排 编写 编 印 说 明 , 提 出 规格 统一 、 内 容 完 整 .符合 排 印 要 求 的 刊 
印 底稿 。 最 后 由 汇 刊 机 关 按 照 一 定 的 质量 标准 进行 印刷 出 版 
AEs 

“校正 因数 法 ”条 目 在 推算 流量 时 ,其 计算 式 为 : 


I AZ 
Qn =Q: AITES, Ar 
AIP: Qua 35 HE K HK YE Oo YY A E ; 
Q. 一 一 与 Qu。 同 水 位 下 稳定 流 时 的 流量 ; 


Ite AZ 一 一 校 正 因数 ,其 中 U 为 洪水 波 传播 速度 , S 为 稳 





定 流 时 的 水 面 比 降 , 估 为 涨 落 率 ( 涨 水 为 正 ,落水 为 负 )， 
“落差 法 ”条 目 在 计算 流量 时 ,其 计算 式 为 : 
= Q, =— pA p 
QSRAR | | 
AP: ”QQ 一 一 流量 ; 
Q, .Q, 同 水 位 下 受 不 同 变动 回 水 影响 的 流量 ; 
Z 一 一 Q 对 应 的 水 位 ; 
Zo ZA OS eg ©) Q; .Q, 对 应 的 落差 ; 


8 一 一 落差 指数 。 
。482 。 | 





“和 定 落 差 法 ?条目 在 推算 流量 时 ,其 计算 式 为 : 
Qn /QZ 4 
o) 
式 中 :Q. 一 一 定 落 差 流 量 ; 
P Qn 所 对 应 的 实测 落差 ; 


Zo 一 一 定 落差 。 
“正常 落差 法 ”条 日 在 推算 流量 时 ,其 计算 式 为 : 
Qn, (Zn\? 
oe 
式 中 ;Q, 一 一 正常 落差 流量 ; 
Ze 
“落差 指数 法 ”条 日 在 推算 流量 时 ,其 计算 式 为 : 
Gynt D 


式 中 :Zo 一 一 Q 对 应 的 落差 。 
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6 ”水文 情报 预报 


本 章 共 分 10 节 ,综合 了 水 文 情 报 与 水 文 预报 学 科 中 的 基本 林 
语 , 先 列 一 般 术 语 , 后 列 水 文 情报 . 产 流 及 汇流 .水 文 模型 .洪水 预 
报 、 枯 水 预报 .冰凌 预报 .水 资源 预报 .水 质 预报 .旱情 预报 术语 。 
水 文 情报 预报 术语 尚 无 同类 的 国际 标准 可 价 鉴 ,本 标准 系 在 总 结 
国内 外 在 水 文 情报 预报 方面 的 惯用 术语 ,在 其 各 分 文学 科 下 按 逻 
辑 顺序 编排 汇总 ,并 选 列 少量 常用 边缘 学 科 有 关 术 语 。 由 于 水 文 
情报 预报 是 发 展 中 的 学 科 , 本 标准 力求 吸收 引进 现代 科技 最 新 成 
就 ,对 于 已 不 治 用 术语 本 标准 不 再 列 人 。 

“区 域 水 文 预报 "条目 一 般 适 用 于 中 小 河流 。 

“ 桔 季 径流 预报 "条目 系 为 发 电 、 灌 溉 .航运 和 供水 等 提供 桔 季 
水 位 流量 或 河 网 蓄 水 量 。 

“UK Tet TKR” AR H AR OR TE TR APE SP Ted E HA Be OK 
UK FE UK SIE UK TBR RR 

“水 库 水 文 预 报 ” 条 日 ,对 于 大 型 水 库 KSC TT EAE it E 
预报 .水 库 水 位 预报 ,水库 施工 期 水 情 预报 以 及 为 防洪 防凌、 发 电 
所 需 的 水 文 预 报 。 对 于 中 小 型 水 库 ,一般 只 预报 一 次 洪水 的 最 高 
库 水 位 .最 大 汇流 量 及 其 出 现时 间 。 

“湖泊 水 文 预报 "条目 ,其 预报 项 目 有 入 湖 流 量 、 出 湖 流量 、 湖 
TK AL RUS OK tS 

“预见 期 ”条目 , 对 于 水 文 预报 的 预见 期 ,目前 国内 外 尚 无 统一 
规定 ,通常 预见 期 在 2d 以 内 的 为 短期 水 文 预报 ,3 d~10d 的 为 中 
期 水 文 预报 ,10d 以 上 至 1 年 以 内 的 为 长 期 水 文 预报 ,1 年 以 上 的 
为 超 长 期 水 文 预 报 。 对 于 径流 预报 ,预见 期 不 超过 流域 汇流 时 间 
的 为 短期 水 文 预报 ,超过 流域 汇流 时 间 的 为 中 长 期 水 文 预报 。 对 
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于 超 长 期 水 文 预报 ,通常 指 大 河 或 在 较 大 范围 内 连续 不 水 年 或 连 
续 村 水 年 的 趋势 预测 。 

“防洪 标准 ”条 目 可 用 设计 洪水 或 设计 水 位 表示 ,通常 以 某 一 
重 现 期 的 设计 洪水 为 标准 ,也 有 以 某 典 型 洪水 为 标准 。 

“ 防 淡 非 工程 措施 ”条目 一 般 包 括 洪水 预报 .洪水 警报 EZ IK 
土地 划分 及 管理 、 河 违 清 障 、 洪 水 保险 .超标 准 洪 水 防御 措施 .洪灾 
救济 以 及 改变 气候 等 。 

“防凌 ”条目 通 常 包括 蓄 、 分. 泄 三 方面 ， 著 ”和 ”分 "是 分 别 运 
用 上 游 水库 和 饮水 、 分 流 每 工程 ,把 开 河 前 上 游 冰 期 姥 水 量 部 分 地 
贮 : 存 和 分 走 , 减 少 到 不 致 造成 姿 汛 威 胁 的 程度 ,已 达到 防 效 目的。 
“ 泄 ” 是 采取 打 冰 或 爆破 等 措施 ,以 促进 解冻 和 破除 冻 坝 ,加 大 下 

“ 移 潇 演算 法 ”条目 以 往 国 内 译文 常用 " 沛 后 演算 法 ,根据 小 
K B EFE T WARE RRE RAER ,一 种 作用 是 传播 平移 ,万 
一 种 作用 是 调 蔓 注 后 ,本 标准 命名 为 “ 移 消 演 算法 ”。 

“水 文 统 计 预 报 法 "条目 中 又 分 两 大 类 :一 类 是 多 元 分 析 法 ,万 
一 类 是 时 间 序 列 分 析 法 。 
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7 水 文 水 利 计 算 


本 章 共 分 8 节 , 综 合 了 水 文 水 利 计 算 学 科 中 的 基本 术语 , 先 列 
一 般 术 语 , 后 列 水 文 统计 及 随机 水 文 .设计 洪水 ,设计 年 径流 ,设计 
骏 雨 .可 能 最 大 暴雨 及 可 能 最 大 洪水 、. 排 消 排 渍 .水利 计算 术语 。 
水 文 水 利 计算 术语 尚 无 同类 的 国际 标准 可 借鉴 ,本 标准 系 总 结 国 
内 外 在 水 文 水 利 计 算 方 面 的 基本 术语 ,并 注意 吸收 引进 当代 科技 
最 新 成 就 。“ 随 机 水 文 ? 是 当代 水 文学 科 中 发 展 的 一 个 分 文 , 本 标 
准 汇集 了 随机 水 文 方面 有 关 的 基本 术语 。 

“水 利 计算 ”条目 英语 对 应 词 无 相应 专用 译名 ,本 标准 使 用 (中 
国 大 百科 人 全书 (水 利 卷 )》 的 译 词 compuatation of water 
conservancy, 

“28 FY HE OK A A eR AAR I EAR. CA 
的 专用 英语 对 应 词 ,本 标准 推荐 英语 对 应 词 为 applied rainstorm 
runoff charts, 

“随机 水 文 分 析 ” 条 目 ,常用 的 随机 水 文 分 析 有 随机 过 程 、 时 间 
序列 、 回 归 和 相关 以 及 滤波 技术 等 。 

“设计 洪水 ”条 目 主 要 内 容 应 包括 设计 洪峰 、 设 计 洪 量 和 设计 
洪水 过 程 线 。 

“分 期 设计 洪水 ”条 目 ,通常 在 水 库 调度 运用 、 施 工期 防洪 设计 
或 其 他 要 求 时 ,需要 计算 分 期 设计 洪水 。 

“施工 设计 洪水 ”条目 包 括 年 最 大 洪水 及 年 内 各 分 期 的 洪水 。 

“设计 骏 雨 ?条 目 主 要 用 于 推 求 设计 洪水 。 

“可 能 最 大 洪水 "条目 , 推 求 可 能 最 大 洪水 常 有 两 类 方法 ,一 类 
是 水 文 气象 法 , 即 通过 可 能 最 大 降水 和 相应 的 产 汇流 条 件 推算 可 
能 最 大 洪水 ;为 一 类 是 数理 统计 法 , 即 在 实测 洪水 资料 卡 和 有 调查 
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洪水 资料 的 条 件 下 ,通过 洪水 频率 分 析 与 论证 ,选用 极为 稀 遇 洪水 
(采用 值 不 得 小 于 万 年 一 遇 ) ,可 看 作 接 近 极 限 的 洪水 。 

“AB Sy AB ot» 在 我 国 习惯 用 意向 性 词 “ 除 渤 除 渍 ,术语 命 名 
不 科学 ,也 做 不 到 ,本 标准 统一 取 用 技术 性 术语 “排涝 排 涡 ”。 

“排涝 ”条 日 ,其 措施 主要 采取 截 、 排 、 灌 , 即 拦截 排涝 区 域外 部 
的 径流 使 其 不 进入 本 区 域 ;将 区 内 溺水 汇集 起 来 排 到 区 外 ;充分 利 
JH X. N WHIA ~ HE GE Iin Bh Hi E By ZK o 

“EGG AE” RH ,其 设计 标准 表达 方式 有 两 种 ,一 种 以 消除 一 
定 频 率 的 涝 灾 为 设计 标准 ,通常 以 排除 一 定 重 现 期 的 暴雨 所 产生 
的 径流 作为 排 小 工程 的 设计 标准 ; 娘 一 种 以 历史 上 发 生 游 灾 比 较 
严重 的 茶 年 实际 发 生 的 对 十 作为 排 游标 准 。 
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本 章 共 分 5 节 , 综 合 了 水 资源 的 一 般 术 语 , 以 及 水 资源 调查 评 
价 水 资源 系统 分 析 、 水 资源 规划 、 水 资源 开发 利用 方面 的 基本 术 
语 。 鉴 于 水 资源 在 水 利 行业 中 是 当代 热门 学 科 , 又 是 正在 发 展 中 
的 学 科 , 本 标准 既 考 虑 全 面 与 国际 接轨 ,又 注意 考虑 我 国 了 习惯 
用 法 。 

“淡水 ”条 目 , 国 内 对 淡水 定义 不 够 统一 ,本 标准 统一 按 国 际 惯 
例 定 义 为 含 盐 量 小 于 Ig/L 的 水 。 

“水 资源 规划 ”条 目 包括 水 资源 开发 目标 、 选 定 实 施 方案 和 拟 
定 水 资源 开发 程序 等 工作 。 

“水 资源 总 量 ” 条 目 ,水 资源 总 量 可 按 下 列 公式 估算 : 

xt Fie K:wW=R+V,—-Q, 

对 于 平原 区 -W=R+V—-(Q,4+V,4+V.4+V;4+V,) 
式 中 :W 一 一 水 资源 总 量 ; 

















R 河川 径流 量 ; 

V, 一 一 山 丘 区 地 下 水 补给 量 ( 可 用 地 下 水 排泄 量 代 蔡 ) 5 
Qs 河川 基 流 量 ; 

V 平原 区 地 下 水 总 补给 量 ; 

V, 河道 渗 漏 补给 量 ; 


V .一 一 汇 系 滩 源 补给 量 ，; 

Vi 一 一 田间 回归 补给 量 ; 

Vi 一 一 山 前 侧 向 补给 量 。 
“地 下 水 可 开采 量 ” 条 目 ,一般 以 多 年 平均 补给 量 作为 有 保证 
可 开采 量 , 地 下 水 可 开采 量 除 上 述 天 然 补给 量 外 ,还 包括 在 一 定 开 
采 条 件 下 ,由 于 地 下 水 位 下 降 而 新 增 的 一 部 分 补给 量 , 因 此 ,在 开 
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采 条 件 下 ,地 下 水 可 开采 量 略 大 于 地 下 水 资源 量 。 
“耗损 性 用 水 ”条目 ,诸如 农林 、 牧 灌溉 用 水 ,工业 用 水 和 生 
活用 水 等 属 耗损 性 用 水 。 
“ 非 耗损 性 用 水 ”条 目 ,诸如 水 力 发 电 用 水 、 水 运 交 通用 水 、 淡 
水 养殖 用 水 和 环境 用 水 等 属 非 耗 损 性 用 水 。 
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9 水 WH EF 


本 章 共 分 4 节 , 综 合 了 水 环境 评价 与 保护 的 一 般 术 语 , 水 环境 
质量 .水 环境 质量 评价 和 水 环境 保护 方面 的 基本 术语 。 水 环境 是 
当代 水 文学 科 发 展 中 的 一 个 重要 分 支 , 尚 有 待 继续 发 展 和 完善 ,本 
标准 编列 了 水 文学 科 有 关 的 常用 水 环境 术语 。 
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10 水 生 态 


本 章 共 分 4 节 , 综 合 了 水 生态 保护 的 一 般 术 语 ,水 生态 系统 、 
水 生态 评估 、 生 态 修 复方 面 的 基本 术语 。 水 生态 学 是 当代 水 文学 
科 发 展 中 的 一 个 分 支 ， 尚 有 得 继续 发 展 和 元 善 , 本 标准 编列 了 水 文 
学 科 有 关 的 常用 水 生态 术语 。 
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11 水 文 仪 大 及 计量 


本 章 共 分 13 市 , 除 一 般 术 语 外 ,有 :水 文 测验 设备 术语 ; 按 测 
验 项 目 分 有 降水 量 与 蒸发 量 观测 ,水 位 .水温 及 波浪 观测 ,水 深 及 
新 面 测量 ,流速 . 流 回 及 流量 测验 , 泥 沙 测 验 及 泥 沙 颗粒 分 析 , 地 下 
水 观测 , 冰 情 观测 , 丧 情 监测 ,水 环境 监测 等 9 节 的 仪器 设备 术语 ; 
对 水 文 上 自动 测报 系统 及 水 文 计量 术语 安排 了 两 节 。 

“水 文 桥 测 车 ”条 目 是 水 文 测验 部 门 在 公路 上 通过 河流 时 所 建 
的 桥 上 ,采用 一 种 带 悬 臂 能 悬 吊 仪器 对 河流 水 流 进 行 测验 的 车 。 

“ 承 雨 口 ? 条 目 是 雨量 需 承 十 的 一 个 重要 部 件 , 一 般 内 径 为 
20cm, 但 也 有 其 他 口径 的 ,不 管 口径 大 小 ,并 不 影响 测量 降水 量 ， 
但 必须 注意 不 同 内 径 应 配备 相应 的 量 杯 。 

“E-601 型 蒸发 器 ”条目 为 我 国 现行 标准 蒸发 器 ,蒸发 桶 器 口 面 
积 为 3000cm ,内径 为 61. 8cm, 圆柱 体高 60. 0cm, 椎 体高 8. 7cm, 整 
a8 iy 68. 7cm, By as Fl fe] F 6. Sem 处 的 气 壁 上 设置 带 调 平装 
置 的 测 针 座 , 测 针 座 下 侧 装 有 针尖 癌 下 的 器 内 水 面 指 示 针 ,针尖 距 
Bias AW 7. 5cm, 蒸 发 器 埋 入 地 下 , 口 缘 高 出 地 面 30. 0cm, 并 保持 
水 平 。 燕 发 桶 四 周 装 四 个 宽 20. 0cm, 水 深 为 9. 0cm 的 水 槽 。 并 
配 有 一 个 桶 口 面积 为 300cm ”的 滋 流 桶 。 在 冰期 采用 半 深 (蒸发 
桶 体高 为 25. 0cm, 底 部 为 平底 ) 蒸 发 器 。 
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12 水 文 实 验 


本 章 共 分 6 节 , 综 合 了 水 文 实验 的 一 般 术 语 ,径流 实验 AR 
实验 .水库 水 文 实验 .河道 ( 床 ) 演 变 观 测 实 验 . 地 下 水 和 土壤 水 实 
验方 面 的 基本 术语 。 实 验 水 文 是 当代 水 文学 科 发 展 中 的 一 个 比较 
活路 的 分 文 , 是 随 着 不 断 出 现 的 水 文 新 闻 题 而 发 展 的 , 尚 有 竺 继续 
”完善 ,本 标准 编列 了 水 文学 科 有 关 的 第 用 水 文 实验 术语 。 
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3 符 ”号 


符号 的 选择 首先 采用 国家 法 定 符号 ,无 法 定 符 号 时 , 则 向 同类 
国际 标准 、 现 行 国家 标准 和 行业 标准 靠 。 

符号 的 表达 方式 共 分 五 种 :大 写 斜 体 拉 丁字 母 ;小 写 斜 体 拉丁 
字母 ;大 写 斜 体 拉丁 字母 加 上 、 下 标 ; 小 写 斜 体 拉 丁字 母 加 上 、 下 
标 ;小写 和 希腊 字母 加 上 、 下 标 。 

本 标准 尚未 规定 的 符号 ,在 使 用 时 需 符 合 国家 现行 的 有 关 标 
准 的 规定 。 
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